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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


JANUARY  1962 
Volume  57         No.  1 


ASHEVILLE:  1962 


. 


KENTUCKY  -  JANUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   74°  on  the  27th  at  Renfro  Valley 
Lowest  Temperature:   -15°  on  the  11th  at  Leburn  1  E 

Greatest  Total  Precipitation:   8.02  inches  at  Russellville 

Least  Total  Precipitation:   1.41  inches  at  La  Grange  2  NNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.09  inches  on  the  23rd  at  Greensburg 

1  S 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   11.0  inches  at  Burdine  2  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  20th  at 

5  stations 


NOTE:   Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on 
normals  calculated  for  the  period  1931-1960. 
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DAILY  PRECIPITATION 
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lkhorn  city 

XKTON  2  S 

AL MOUTH 
ARMERS 
LEMINGSBURG 
LEMINGSBURG  2 
ORO  LOCK  10 

ORDS  FERRY  DAM  50 
RANKFORT  LOCK  4 
RANKLIN  1  E 
REEBURN  2  SW 
RENCHBURG 

AMALIEL  1  S 
EORGETOWN  WATER  WORKS 
EST  LOCK  3 
LASGOW 
LASGOW  WKAY 

LENDALE  1  E 
OLDEN  POND  B  N 
RANT  DAM  38 
RAYSON  1  SE 
REENSBURG 

REENSBURG  1  S 
REENVILLE  2  W 
*RTFORD  6  NW 
WARD  WATER  WORKS 
EIDELBERG  LOCK  1*      R 

iNDERSON  7  SSW 

ICKMAN  1  E 

ICKSVILLE 

IGH  BRIDGE  LOCK  7 

INDMAN 


:remjah 
:ene  i  ssw 
:ntucky  dam 
i  grange  2  nnw 

NCASTER 

BURN  1  E 

ITCHFIELD 

XJNGTON  WB  AIRPORT 

BERTY 

TTLE  HICKMAN  LOCK  8 

OYD  GREENUP  DAM 
CKPORT  LOCK  2 
NDON  FAA  AIRPORT 
UISA  2 
UISVILLE 

UISVILLE  W8  AP 
UISVILLE  UPPER  GAGE 
VELACEVILLE 
OISONVILLE  1  SE 
KMOTH  CAVE  PARK 

NCHESTER  4  SE 

RTIN 

YFIELD 

YSVILLE  DAM  33 

KEE 

DDLESBORO 
DMAY 

LLERSTOWN 
■*TICELLO 
JNT    STERLING 


1F0RDVILLE 


iONTA    DAM    35 


D4.56 

02.03 
4.45 

04.02 
4.88 
5.72 


Day  of  Month 


D4 

20 

3 

9  3 

6 

04 

* 

22 

4 

02 

5 

61 

3.99 
3.70 

4.48 
5.47 


5.56 

.15 

*0S 

4.1] 

5.53 

.02 

5.34 

.04 

5.23 

•  15 

6.25 

T 

D5.95 

.10 
.81 

1.11 
.68 

2.00 

2.00 
.70 


.32      .01       .01 


05 

1.15 
■  30 

.05 

.05 

10 

.25 

T 

•  02 

02 

.54 

.38 

•  03 

■  84 

.45 

.15 

.91 

.41 

.02 

L.09 

.51 

.57 

.00 

.03 

.eo 

.66 

T 

•  ■if. 

.16 

.09 

.90 

.50 

.50 

1,1*1 

1.01 
.37    1.06 


13      14      IS 


16      17      18 


1.03 
1.15 
1.18 
.74 


.05       .13       T 


.01  1.59 
2.11 
1.87 


22       23       24 


25       26       27 


1.56 

.40 

1.51 

1.75 

.04 

1.44 

.70 

.50 

.51 

.23 

.95 

.05 

1.36       .19       .03 


1.77 

.02 

1.50 

.87 

.88 

.70 

1.07 

.39 

1.53 

.46 

.93 

.62 

1.72 

1.00 

■  49 

1.11 

.56 

* 

.56 

.98 

.53 

.*><. 

•  25 

.98 

1.46 

.48 

1.38 

.31 

1.29 

.20 

1.70 

.?? 

1.28 

.72 

.10 
.19 


1.15 

2C 

1.05 

.92 

02 

1.01 

.46 

•  05 

1.10 

.5? 

1.43 

.1* 

1.19 

•  SO 

1.33 

.25 

2.00 

.44 

1.72 

•  20 

1.55 

.03 

1.40       .35 


.25 

1,09 
1.98 


1.25 
1.03 
.99 


.19       .15       .94 


.30 

L.31 

1.63 

.40 

1.16 

.55 

.94 

.23 

T 

•  12 

1.19 

.50 

1.37 

.39 

.37 

.33 

1.20 

1.80 

•  65 

1.45 

T 

..97 

.30 

.31 

.85 

1.75 

DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 
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CAMPBELLSVILLE 
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46.1 
23.5 

45.8 
22.4 

45.8 
24.3 

42.4 

17.7 

41.7 
22.2 

41.9 
23.8 

43.3 
23.8 

40.9 
21.9 

39.3 
19.8 

44.2 
22.6 

36.7 
19.6 

38.5 
16.8 

40.8 
21.6 

43.8 
20.6 

43.5 
24.3 

40.9 
20.8 
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DAILY  TEMPERATURES 

1CENT 

1*62 

Station 

D»y  Ol  Month 

\ 

1    2 

3 

4 

g 

6 

7 

8 

9 

u 

11   12 

13 

» 

u 

16 

.7 

18 

u 

20 

21 

to 

23 

u 

25 

" 

27 

" 

" 

30 

■    \ 

INEZ 

MAX 
MIN 

39 

28 

J  6 

27 

35 
25 

6  3 
24 

59 
26 

56 
33 

6  4 
34 

40 
29 

33 
14 

22   17   22 

0-7-7 

33 

0 

4  0 
11 

5  8 
28 

50 
24 

44 

13 

15 

34 

24 

34 
26 

35 
29 

44 
33 

60 
24 

3 

50 

3  3 

6 'J 
36 

43 

HI 

29 

39 
24 

54 
38 

s 

44.2 
22.1 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

AS 
24 

33 
21 

60 
28 

60 
38 

53 

47 

51 
30 

34 
24 

34 
21 

21 
6 

6   14   26 
-  9  -10  -  3 

40 
15 

54 
30 

50 

'.0 

37 
18 

3  4 
15 

32 

22 

30 

23 

32 
21 

44   53 

29   30 

34 
14 

43 
25 

46 
35 

68 
41 

56 
35 

42 
23 

M 

25 

54 
30 

36 

12 

41.3 
22.3 

JACKSON 

MAX 
MIN 

42 
25 

36 
26 

34 
26 

56 
32 

60 
32 

47 
33 

59 
32 

38 
27 

31 

14 

21   10   15 
0-9-9 

24 

1 

39 

53 

i  1 

4  8 
28 

39 

15 

34 
15 

3  3 
25 

36 

27 

34 

64 

30 

53 
24 

38 

24 

47 

30 

57 
38 

47 

t 
31 

41 
24 

51 
25 

51   42.0 
6  21.5 

LEBURN  1  E 

MAX 
MIN 

14   22 
-15  -  2 

39 
2 

50 

7 

SI 

3  0 

43 
29 

34 
14 

32 
12 

)4 

2  8 

35 

30 

20 

58 

53 

2, 

49 
25 

56 

42 

72 

46 

69 

40 

45 
3  8 

4  8 

22 

60 
35 

41 

4 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

40 
24 

32 
21 

61 
26 

57 
36 

52 
45 

48 
26 

35 
22 

33 
20 

20 

5 

6   14   27 
-6-7-1 

41 

14 

54 
26 

50 
23 

38 
19 

33 
18 

32 
23 

•30 
24 

30 
22 

46 
29 

54 
29 

34 
14 

38 
26 

a  i 

36 

68 
42 

53 

35 

4  3 

23 

56 

25 

50 

29 

3  7   40.7 

13   22.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

25 

30 
21 

54 
27 

55 
38 

48 
43 

53 
26 

34 
25 

32 

14 

15 
2 

4   13   24 
-7-9-1 

40 

17 

53 
26 

49 
24 

36 
22 

32 
18 

31 
22 

28 
24 

31 
23 

46 
26 

54 
25 

36 
16 

41 

28 

49 
33 

66 
45 

52 
28 

3  9 
23 

49 
23 

43 
13 

34   38.9 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
28 

29 
23 

58 
23 

59 
35 

50 
39 

55 
32 

37 
29 

35 
17 

17 
5 

7   14   24 
-  7  -13  -  3 

43 
15 

53 

27 

51 

3  0 

41 
22 

36 
15 

33 
24 

34 
27 

32 
28 

50 
28 

56 

3  5 

40 
22 

46 
28 

5  2 
40 

71 
49 

53 

33 

42 
24 

51 
23 

47 
21 

38  ,41.5 
8   22.6 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

35 
23 

34 
22 

60 
29 

58 

41 

53 
46 

51 
24 

34 
25 

31 
14 

14 
-  1 

5   15   29 
-6-3    5 

41 
19 

55 
29 

50 

27 

39 
22 

32 

18 

30 
21 

29 
24 

32 
23 

52 

34 

54 
31 

33 
17 

45 
26 

47 
37 

68 
44 

53 
30 

42 
24 

56 
26 

47 
22 

38   40.7 
14   22.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

MIN 

34 

24 

33 
23 

60 
28 

57 
33 

51 
42 

51 
26 

34 
26 

30 

14 

15 

1 

4   13   26 
-6-3    0 

41 
15 

55 
25 

45 

28 

37 
20 

30 
18 

30 
20 

28 
24 

30 
24 

51 
30 

54 

2  2 

32 

16 

44 
25 

45 
36 

69 
41 

52 
28 

4  0 

25 

54 
24 

47 
20 

37   39.6 
12   21.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
25 

46 
23 

61 
30 

60 
37 

56 

44 

59 
24 

37 
24 

35 
22 

8   20   31 
-4-1     3 

42 
15 

54 

28 

50 

29 

40 
17 

35 
18 

40 
20 

33 
25 

30 
16 

42 
27 

57 

24 

34 
16 

37 
27 

45 
36 

63 

42 

56 
33 

48 
26 

60 
24 

59 
29 

42   44.0 
16   23.2 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

36 
25 

42 
23 

62 
28 

62 
36 

55 
48 

51 
26 

35 
23 

36 
23 

23 
5 

6   17   30 
-5-4    4 

42 
15 

54 
31 

56 
29 

3  8 
15 

36 

18 

33 
23 

33 
24 

30 
19 

47 
28 

54 
25 

33 
14 

38 
25 

45 
36 

65 
40 

61 
32 

45 
26 

59 

25 

55 

32 

40 

lb 

42.5 
22.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

45 
27 

33 
22 

60 
32 

59 

38 

55 

45 

51 
30 

36 
24 

35 

22 

28 
10 

11   17   28 
-6-12-4 

42 
15 

56 
29 

53 

30 

41 
16 

37 
14 

34 
23 

32 
26 

31 
25 

47 
29 

55 
35 

35 
14 

41 
26 

47 
39 

70 
39 

55 

37 

45 
25 

56 
25 

55 
35 

44 
12 

43.1 
23.3 

MANCHESTER  A  SE 

MAX 
MIN 

40 
32 

38 
25 

60 
23 

61 

27 

51 

31 

59 

40 

50 
30 

30 
26 

31 
15 

18   22   30 
-5-12-2 

47 
6 

55 
13 

53 
35 

44 
32 

40 
13 

36 

21 

35 
27 

35 
29 

48 
28 

59 

40 

56 
26 

47 
26 

5  5 
43 

73 

46 

70 
43 

45 
30 

53 
21 

52 
39 

40 
6 

46.2 
24.4 

MAYFIELO 

MAX 

MIN 

41 
26 

47 
23 

62 
35 

59 

44 

54 

50 

52 
24 

39 
24 

38 
24 

30 

7 

3   20   28 
-4-2    4 

40 
16 

54 
30 

47 
30 

40 
21 

34 
20 

33 
24 

30 
26 

28 
18 

52 
26 

43 
24 

34 

16 

47 
32 

46 
36 

64 

46 

58 
34 

49 

27 

59 

27 

52 

35 

41 

18 

42.7 
24.5 

MAYSVILLE  OAM  33 

MAX 
MIN 

33 
17 

30 
24 

33 

24 

55 
33 

54 
33 

49 
39 

57 
28 

36 
24 

29 

10 

17    7   17 
-4-6-7 

25 
-  3 

40 
17 

55 

17 

46 
22 

39 
16 

33 
15 

31 
22 

27 
24 

33 

19 

8  5 

28 

55 

19 

36 

19 

44 

29 

48 
30 

69 

37 

4  0 
25 

37 
20 

52 
28 

41   39.3 
5   19.5 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

35 
32 

34 
26 

49 
29 

54 
35 

54 
36 

57 
44 

54 
30 

36 

27 

33 

IS 

20   27   34 

-1-8    6 

44 
6 

54 
12 

51 
36 

47 
27 

42 
15 

44 
25 

42 

33 

40 
32 

52 

26 

54 

41 

55 
31 

48 
27 

59 
46 

70 
51 

67 

45 
32 

51 

22 

54 
34 

46   46.9 
13  |26.7 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

39 
31 

32 
22 

58 
27 

62 
38 

52 
46 

54 
38 

42 
28 

38 
23 

31 

14 

15   18   27 
-10  -12  -  4 

46 
6 

54 

30 

51 
32 

41 
20 

36 
14 

36 
25 

37 
29 

35 
29 

57 
29 

59 

48 

58 
24 

48 
28 

50 
43 

72 
49 

59 

40 

43 
29 

56 
22 

51 
35 

42 

11 

45.1 
25.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

40 
27 

30 
21 

56 
26 

55 
38 

54 

43 

55 
42 

48 
27 

35 
22 

28 
7 

14   14   24 
-8-9-2 

40 
15 

54 
22 

53 
32 

40 
23 

40 
17 

32 
20 

32 
22 

33 

24 

42 
25 

55 
41 

45 
17 

41 
25 

53 
33 

69 
46 

69 

35 

39 
23 

51 
22 

48 
30 

31 
2 

42.6 
22.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

45 
20 

46 
22 

48 
23 

62 

41 

61 
43 

54 
36 

37 
23 

48 
24 

39 
12 

16    6   19 
-4-3    2 

31 
9 

43 
21 

55 
31 

47 

20 

40 
20 

33 
19 

34 
22 

30 
19 

39 
22 

57 
37 

46 
11 

37 
30 

42 

35 

65 

40 

67 
31 

50 
27 

49 
26 

61 

30 

54 
17 

43.9 
22.8 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

35 
23 

39 
23 

61 
28 

61 
36 

52 
45 

50 
27 

33 
23 

32 
22 

20 

4 

10   16   29 
-6-5    4 

40 
16 

53 
27 

48 
28 

38 

20 

33 

16 

32 
23 

32 
23 

30 
18 

41 
27 

50 
24 

34 

15 

42 
28 

43 
35 

65 
40 

55 
35 

43 
25 

58 
25 

52 

33 

37 
15 

40.6 
22.5 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 
21 

46 
27 

61 
33 

60 
41 

55 
49 

49 
23 

36 
24 

35 
19 

19 

1 

4   19   31 
-4-1    3 

42 
17 

53 
30 

45 
23 

38 
17 

31 
18 

32 
24 

29 

21 

27 
17 

56 
27 

56 
IB 

31 
15 

37 

30 

50 
37 

63 
44 

46 
31 

47 
25 

58 
25 

47 
22 

40 
16 

41.0 
22.4 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

42 
25 

47 
23 

63 

35 

60 
42 

58 
47 

53 
25 

37 
24 

38 
24 

25 

11 

8   18   31 

-4-1    4 

43 
17 

55 
30 

49 
29 

38 
19 

34 
18 

33 
24 

32 
25 

30 
12 

41 
27 

53 
22 

36 

16 

37 
28 

44 
36 

65 
42 

59 
34 

48 
28 

60 

2  8 

57 
33 

40 
17 

43.0 
23.8 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

49 
25 

32 

23 

40 
27 

64 
32 

64 
34 

52 

43 

52 

24 

36 
23 

34 

14 

14   10   18 
-5-5-4 

30 
0 

43 
16 

55 
34 

35 
15 

40 
14 

36 
18 

36 
25 

32 

22 

34 
22 

55 

34 

53 
15 

37 
12 

40 
33 

63 

38 

69 
37 

52 
26 

47 
24 

60 
27 

48 
17 

42.9 
21.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

36 
32 

32 

31 

64 
26 

55 

29 

61 
34 

63 
45 

56 
35 

41 

30 

31 
19 

22   22   32 

5-6    5 

43 
10 

56 

16 

53 
32 

45 
32 

41 
18 

35 
21 

35 

30 

34 
30 

41 
26 

57 
34 

57 
32 

53 
26 

62 
42 

73 
50 

51 

45 

45 
32 

53 
27 

53 
32 

36 

7 

46.4 
26.7 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

37 
22 

46 
23 

64 
29 

60 
33 

55 
47 

50 
25 

36 
23 

35 
22 

24 

8 

9   20  >  32 
-5-7-2 

44 
10 

56 
29 

50 
30 

45 
15 

37 
16 

35 
23 

33 
25 

30 
20 

40 
28 

55 
27 

38 
15 

38 
26 

44 

36 

67 
46 

59 
35 

50 
26 

67 
21 

55 
26 

44 
15 

43.7 
22.2 

RENFRO  VALLEY 

MAX 
MIN 

46 
32 

41 
24 

55 
22 

62 

28 

62 
34 

25 
3 

15   21   24 
-  7  -12  -  7 

43 

7 

44 
30 

50 
34 

45 
22 

48 
12 

45 
24 

45 
19 

36 
27 

48 
29 

57 
36 

57 
24 

44 
26 

52 
32 

72 

47 

74 
38 

56 
28 

51 
19 

62 
38 

44 
2 

47.3 
21.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

42 
27 

32 
21 

32 
22 

55 
31 

57 
37 

47 
43 

55 
26 

36 
22 

27 
9 

17    5   15 
-7-9-8 

23 
-  3 

42 

21 

53 
32 

44 

23 

40 
15 

35 
15 

30 
22 

30 
23 

31 
25 

53 
31 

56 

17 

37 
IB 

42 

32 

59 
32 

70 
37 

44 
24 

36 
20 

49 
26 

44 
3 

40.0 
20.2 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

38 
25 

39 
25 

62 

30 

60 
41 

54 
48 

51 
27 

40 
25 

38 
25 

30 
6 

10   16   29 
-4-6-1 

40 
15 

53 
29 

50 
29 

35 
19 

35 
17 

31 
24 

34 
25 

33 
24 

39 
24 

55 
37 

56 
16 

41 
17 

43 
33 

59 
40 

69 
38 

51 
26 

46 
25 

60 
32 

53 

17 

43.5 
23.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

41 
27 

37 
27 

62 
28 

57 

40 

53 
46 

49 
32 

38 
2  6 

36 
22 

28 

14 

16   17   28 
-4-6    1 

42 

14 

55 

26 

52 

31 

39 
19 

37 
15 

35 
25 

34 
29 

32 
26 

47 
30 

56 
33 

38 
17 

44 
33 

56 

41 

73 
50 

58 
39 

43 
27 

60 
25 

57 
23 

50 
16 

44.2 
24.9 

SHEL8YVILLE 

MAX 

MIN 

38 
27 

28 

21 

31 
23 

56 

31 

54 
36 

50 

43 

51 

2  3 

33 
21 

27 

7 

17    4   14 
-8-9-8 

25 

-  1 

40 
18 

52 
16 

43 
20 

36 
17 

31 
17 

30 
21 

29 
22 

33 
22 

49 

32 

52 

10 

34 
15 

43 
33 

57 
34 

67 
35 

44 
23 

39 
22 

51 
27 

41 
10 

38.7 
19.4 

SOMEPSET  1  N 

MAX 
MIN 

32 
29 

31 
22 

56 
27 

59 
32 

59 
40 

54 
39 

43 

3  8 

37 
25 

30 
8 

15   18   23 
-  8  -12  -  5 

45 
10 

57 
40 

46 
37 

40 
22 

38 
15 

38 
25 

36 

23 

45 
19 

53 
25 

58 
47 

55 
23 

44 
30 

50 
38 

71 
47 

57 
38 

41 
27 

54 
23 

50 
38 

40 
8 

44.4 
24.6 

STEARNS 

MAX 
MIN 

17 

30 

31 
20 

29 
21 

48 
29 

57 
37 

52 
45 

57 
27 

31 
25 

30 
14 

17    8   19 
-  8  -11  -11 

25 

4 

47 
12 

55 
24 

44 
22 

40 
19 

36 
19 

37 
24 

36 
26 

38 
25 

53 
35 

53 
25 

42 
23 

46 
37 

58 
45 

71 
45 

47 
28 

37 
23 

52 

50 
9 

41.4 
22.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

40 
25 

31 
23 

59 
25 

61 
35 

50 
45 

54 
30 

37 
26 

35 
22 

25 
9 

9   12   28 
-5-7-2 

44 
14 

55 

20 

50 
28 

40 

18 

36 
15 

36 

24 

35 
29 

31 
26 

51 

30 

57 

33 

38 
18 

43 
30 

50 
37 

72 

45 

52 
39 

43 
27 

60 
22 

48 
33 

41 
13 

42.7 
23.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

53 

26 

31 
22 

54 
26 

55 
39 

49 

37 

52 

40 

44 
26 

34 

21 

28 
8 

11   12   24 
-6-8-3 

38 

12 

53 
16 

48 
32 

38 
23 

32 
17 

32 
16 

30 
21 

34 
23 

39 
21 

59 
36 

40 
17 

43 
17 

49 
32 

69 
37 

58 
36 

38 
23 

47 
22 

49 
24 

34 
6 

40.5 
21.3 

WAPSAW  MAPKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

32 
35 

33 
22 

56 
28 

'.4 

31 

51 
36 

51 
28 

34 
25 

34 
16 

15 
2 

5   10   24 
-5-8-6 

40 
20 

54 
22 

45 
30 

37 
19 

31 
18 

28 
18 

28 

22 

33 
20 

41 
30 

52 

is 

34 
16 

43 
24 

44 
32 

67 
30 

50 
30 

42 
24 

51 
22 

19 

34 
8 

38.6 
20.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

39 
32 

35 
24 

30 
24 

60 

24 

58 
29 

48 
30 

57 
31 

38 
26 

29 
15 

19   13   21 
-2-7-7 

29 
-  2 

44 
16 

57 
18 

47 
25 

44 
15 

39 
17 

34 
22 

34 
23 

36 
20 

52 
26 

58 
22 

44 
20 

45 
35 

56 
35 

73 

44 

47 
29 

39 
22 

53 
32 

47 

2 

42.7 
20.7 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

40 
31 

35 
24 

31 
24 

64 
29 

58 
31 

55 
45 

60 

30 

40 
27 

35 
16 

20   14   23 
-2-7-7 

32 

4 

45 
15 

54 
31 

50 
24 

47 
15 

43 
15 

40 
24 

40 
31 

39 

30 

60 

35 

59 

28 

47 
28 

52 
3  8 

59 

44 

73 
48 

50 

3  0 

42 
28 

60 
24 

54 
13 

45.8 
24.0 

WILL  1 AMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

35 
22 

28 
18 

33 
21 

54 
11 

54 
35 

49 

41 

51 
15 

33 
17 

26 

4 

12 
-11 

4   15 
-12  -11 

25 
-  2 

39 
19 

51 
28 

42 

16 

36 
12 

30 
13 

2  8 
18 

26 
19 

36 
19 

50 

3  3 

53 
12 

35 
14 

42 
)1 

57 
32 

66 
32 

37 

19 

35 

20 

51 
26 

36 
5 

37.7 
17.4 

.  following  Station  Ind*ix 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY    1962 


Day  Of  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WOLF    CREEK 

DAM 

MAX 

44 

35 

35 

61 

62 

53 

54 

40 

33 

19 

9 

20 

?7 

47       55 

48      41       38 

37 

38 

37 

58 

59 

50 

48 

63 

73 

5  0 

44 

58 

50 

44.7 

M1N 

30 

23 

23 

25 

25 

45 

27 

25 

14 

-    4 

-    8 

-    4 

-    4 

18      24 

20       14       14 

26 

28 

28 

32 

23 

23 

31 

41 

48 

32 

20 

20 

12 

21.6 

SB    following    Station    Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY    1962 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

■/A 

22 

23  24 

25 

26 

27 

W< 

29 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1.0 

.3 

3.0 

T 

.5 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

4.0 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.5 
2 

- 

: .  0 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
4 

3 

T 

T 
T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
2 
.2 

.2 

2 
.2 

2 
.2 

.4 

.2 

T 

.9 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.2 

T 

T 
2 
.2 

2 
.2 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

T 

T 

T 
T 

4.1 
4 

3 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

.2 
1 

3.0 
3 

1.5 

5 

4 

T 
T 

1.0 
1 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

4.0 
3 

3 

T 

T 

2.0 
2 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

- 

.5 

- 

1.5 

- 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

1.0 

1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

3 

2 

2 

T 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

2 

1 

T 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

1.9 
2 

1 

1.0 
1 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

1.0 
1 

.1 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
1 

T 

.2 

T 

.2 

T 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
1 

1 

.5 

T 

T 
T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.2 

T 

T 

.3 

.3 

T 

.8 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.8 
T 

T 
4 
.2 

3 
.3 

T 

.7 

1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

T 
2 

1 

1 

1 

2.0 

T 

2 

1 

1.0 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.3 

1.6 

T 

.9 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.7 

T 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

.3 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

3 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 
1 

1 

T 

1.6 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

.5 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.5 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

3.2 

3 

.6 

3 

1 

T 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

1.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

1.0 
1 

T 

.1 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

4.0 
4 

4 

2 

.3 

T 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

2 

T 
2 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

.4 

T 

2.6 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

1.5 
1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1 

T 
T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.7 
1 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.6 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

o 

3 

U 

U 

z 
o 
p 

< 

ITME  AND 

z 

9 

p 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

E 

0 

§ 

OBSERVER 

Q 

3 

i 

1 

1 

i 

Bl 

ado 1  SON  Dam  49 

BOS] 

BRECK INRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

f. 

6A 

C 

COOPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

0063 

CLINTON 

36  49 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

01  55 

JEFFERSON 

36  16 

85  33 

700 

CHARLES  G.  BARRET 

ASHLAND 

025* 

BOYD 

38  27 

82  36 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

8ARBOURVILLE 

0  3  81 

KNOI 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

C 

UNION  COLLEGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0391 

NELSON 

37  48 

85  28 

631 

9P 

SP 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAITER 

04  5  0 

MARLAN 

36  51 

63  20 

1164 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

Q..90 

OHIO 

37  25 

86  92 

**1 

E.  G.  YOUNG 

SENIUM 

0999 

HARLAN 

36  98 

82  97 

1585 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

395 

C 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0619 

MARSHALL 

36  91 

88  20 

305 

9P 

5P 

RAOIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

061  = 

MADISON 

37  34 

84  IB 

1070 

C  H 

JAMES  A.  OROSSMAN 

BEREA  WATER  MORES 

o<s;- 

MAO  I  SON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  B.  GABBARD   ' 

BLAINE  1  ■ 

07*  2 

LAWRENCE 

36  02 

82  52 

690 

8A 

SA 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNIEVILLE 

BS54 

MART 

37  23 

85  54 

68* 

5P 

5P 

WILLIAM  L.  FERRISS 

BOWL ING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

936 

7A 

JAMES  ft.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

9A 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

WARREN 

36  98 

B6  26 

939 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  OAM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE 

1047 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

557 

7A 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

BUCKMOflN 

loso 

PERRY 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

C     CORPS  OF  ENGINEERS 

8URD1NE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

e* 

C 

EDWIN  E.  JOHNSON 

SURKESV1LLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

122  7 

MC  LEAN 

37  3! 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSV1LLE 

1296 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEVVILLE 

129* 

GRAYSON 

3j  37  25 

86  30 

600 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1  MS 

CARROLL 

*l  38  41 

89  11 

460 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

HAROIN 

37  *0 

85  57 

73* 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1*76 j POWELL 

37  92 

83  96 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611  BULLITT 

37  55 

85  40 

5*0 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631  HICKMAN 

36  41 

89  00 

390 

C 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COBB 

1663 

CALDWELL 

36  59 

87  47 

490 

MRS  8ENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

64  19 

1070 

9P 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

199B  HARRISON 

38  23 

B4  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003  HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

6A 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040  BOYLE 

37  39 

8*  46 

959 

7A 

R.  P.  COLO  IRON 

OAVELLA 

2093  MARTIN 

37  48 

B2  32 

700 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHI  A  1  £ 

2132  PERRY 

37  02 

83  07 

1660 

BA 

THOMAS  M.  GRAHAM 

DEMA 

2139  KNOTT 

37  25 

B2  *e 

890 

c 

HATTIE  B.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2180  FLOYD 

82  47 

693 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01*  DAM 

2214!mERCER 

37  48 

670 

4P 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  *  ESE 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  09 

87  00 

392 

7A 

N>  0.  GIVENS 

2  391 

BRECKENRIOGE 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

Zi*5 

LYON 

21  37  03 

88  09 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

3   37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETHTOWN 

2910 

HAROIN 

37  41 

85  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WIEL 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

62  21 

BOO 

7A 

EDMONO  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

25*8  TODD 

36  47 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENOLETON 

36  40 

6*  ZO 

560 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

Z791 

ROWAN 

36  09 

83  33 

66  8 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSSURG 

2903 

FLEMING 

36  25 

83  43 

658 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

290B 

FLEMING 

38  29 

83  45 

911 

6P 

MID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2°53 

MADISON 

37  9* 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

as  06 

336 

MID 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  4 

302  B 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

^03c 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2    SW 

30*6  PIKE 

37  33 

8Z  10 

730 

8* 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052  MENIFEE 

37  57 

83  39 

86* 

TA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

3|  36 

85  4B 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEOPGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

36  12 

64  33 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

37  00 

85  59 

808 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3292 

HARDIN 

37  36 

85  54 

710 

7A 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

?;95 

TRIGG 

66  00 

393 

4P 

FISH  *  WLOLF.  REFUGE 

GRANT  DAN  38 

3356 

BOONE 

38  99 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3430 

GREEN 

37  15 

BS  30 

630 

HOWARD  PICKETT 

G"EENS8URG  1  S 

3435 

GREEN 

37  15 

89  30 

595 

7A 

ROBERT  C.  LANDERS 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

919 

9P 

5P 

C.  ft.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

SA 

DAVID  K.  CARSON 

HA2ARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

669 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  19 

83  11 

7A 

LEE  J.  HOQSTON 

HE1DELBE«G  LOCK  I* 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

3P 

6A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

37  45 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HER NOON 

3798 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  34 

512 

C 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3016 

FULTON 

36  34 

B9  10 

362 

7A 

7* 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSV1LLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

86  30 

440 

7A 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

64  43 

544 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

3 

37  32 

85  4* 

786 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

hOPKINSVILLE 

399* 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

890 

7* 

INEZ 

4134 

MARTIN 

1 

37  52 

82  32 

8A 

8A 

EDD  PACK 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

FLOYD  G.  ROBB1NS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

* 

37  33 

83  23 

795 

7A 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

4259 

LETCHER 

* 

37  10 

62  56 

1150 

5P 

HOB ART  I  SON 

KEENE  1  SSW 

4369 

JESSAMINE 

37  97 

8*  38 

941 

7A 

HUOH  W.  8UFFIN 

KENTUCKY  DAM 

LIVINGSTON 

9 

37  01 

86  16 

362 

SA 

TVA-3T9-A 

LA  GRANGE  2  NNW 

4995 

OLDHAM 

38  26 

65  23 

880 

SP 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

* 

37  37 

64  35 

1032 

!» 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LE1TCHFIELD 

4703 

GPAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

*P 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

MID 

MIO 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4759 

CASEY           3 

37  21 

84  55 

772 

7* 

c 

PALLIA  F.  HANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

4829 

JESSAMINE       * 

37  49 

84  35 

921 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

4848 

GREENUP         7 

38  39 

82  92 

937 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U 

OBSERVATION 

§ 

O 

U 

p 

< 

TIME  AND 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

§ 

OBSERVER 

o 

3 

i 

1 

i 

s 

SI 

ft! 

LOCKPOftT  LOCK  2 

4897 

HENRY 

4 

38  26 

64  58 

483 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

-68.7 

CLARK 

37  31 

84  02 

C 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

-893 

LAUREL 

2 

37  08 

8*  0* 

1195 

C 

KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

CftQP 

LAUREL 

2 

37  05 

8*  05 

1191 

MIC 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4948 

LAWRENCE 

1 

38  07 

B2  36 

565 

8A 

c 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

7 

38  14 

S3  46 

462 

MID 

HID 

c 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

7 

38  13 

65  40 

538 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

HID 

MID 

C   MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4999 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

40  S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

4967 
9002 

BALLARD 
BARREN 

? 

36  36 
36  53 

88  30 
86  02 

370 
738 

9P 

5P 

c 

BLAINE  MALONE 
W1LLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

9067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

7A 

c 

HOMER  WELBOftN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

i 

37  11 

800 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

517] 

FLOYD 

1 

37  34 

62  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5  2  30 

GRAVES 

6 

36  4* 

68  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  OAM  33 

5243 

36  38 

83  42 

515 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

9291 

JACKSON 

2 

37  26 

64  00 

1000 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBUPG 

5301 

PENDLETON 

5 

38  36 

84  16 

c 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

1 

37  34 

82  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLES80RO 

5389 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1130 

SP 

7A 

H 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

3394 

BELL 

2 

36  36 

83  43 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

WOODFORD 

38  09 

8*  41 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURO 

BOURBON 

5 

38  18 

84  09 

789 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5*38 

GRAYSON 

3 

37  27 

B6  03 

586 

7A 

H 

OVA  m.  LAWLEft 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

928 

6P 

7A 

H 

ALV1N  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5995 

5 

38  11 

83  26 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 

S640 

5684 

MONTGOMERY 

3 

38  04 
37  16 

63  36 
85  53 

930 
610 

SP 

9P 
7A 

c 

FRED  CARTMILL 
KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

9694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

88  20 

62Z 

9A 

9A 

M 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

7 

38  19 

83  12 

693 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  1* 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  neisz 

ONEIOA 

60?fl 

37  16 

83  39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  OAM  39 

6fl  3? 

CAMPBELL 

38  38 

84  IB 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

SO  9] 

DAVIESS 

7 

37  46 

B7  09 

420 

6P 

TA 

H 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  OAM  46 

6096 

DAVIESS 

7 

37  47 

B7  07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

7 

37  04 

88  46 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

7 

37  06 

B8  37 

340 

5P 

SP 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  MC  CRACKEN 

7 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

61 36 [ JOHNSON 

1 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILO 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

MUHLENBURG 

9 

37  16 

86  59 

402 

7A 

7A 

c 

TVA-764 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

686 

9P 

6P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

*3e<. 

BELL 

2 

36  49 

S3  *2 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

2 

37  06 

87  53 

529 

SP 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

* 

37  40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RENFRO  VALLEY 

6746 

ROCK  CASTLE 

2 

37  23 

84  20 

1060 

SP 

SP 

JOHN  L.  LAIR 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  ** 

1122 

BA 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

3 

37  13 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

3 

36  91 

86  53 

590 

7A 

MRS.  GLAOYS  TALLEY 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

3 

36  90 

86  54 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

* 

38  23 

84  33 

791 

c 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 

709^ 

MARION 

8 

37  35 

83  21 

743 

c 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

8*  49 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

9 

37  45 

83  05 

859 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVfLLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

9 

37  4* 

B3  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

3 

36  *5 

86  12 

770 

SP 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7  2  2  0 

ALLEN 

36  44 

86  13 

760 

7A 

MRS.  10ELL  F.  DEERING 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

3 

37  36 

87  32 

360 

9A 

ORLANOER  C.  CRAIG 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7)11 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  *7 

3*5 

SA 

TVA-TC9 

SHELBYVJLLE 

rS24 

SHELBY 

B 

38  13 

85  16 

8*1 

7A 

TA 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

8 

36  00 

85  44 

446 

BA 

OVID  K.  MAGRUOER 

SMITHFIELD  4  S 

SHELBY 

8 

38  20 

85  16 

662 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

PULASKI 

2 

37  06 

84  37 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  I  N 

75[0 

PULASKI 

2 

37  07 

84  37 

1090 

6P 

6P 

RAOIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

8 

37  41 

89  14 

738 

7A 

WM.  M.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

2 

36  43 

64  29 

1420 

7A 

7A 

c 

MRS  GLAOYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

METCALFE 

3 

36  53 

89  43 

664 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHAOE  SUBSTA 

METCALFE 

3 

36  53 

89  40 

TVA-684 

TATHAM  SPRINGS 

WASHINGTON 

6 

37  52 

85  09 

670 

c 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

794B 

SPENCER 

6 

36  02 

89  21 

463 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMPKINSVILLE  WTR  WKS 

8060 

MONROE 

3 

36  42 

85  41 

905 

c 

TOMPKINSVILLE  WATER  WKS 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TRIGG 

9 

3*  45 

88  03 

390 

7A 

TVA-680 

TYRONE  LOCK  3 

8179 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

9  197 

37  46 

87  57 

358 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

* 

37  31 

84  26 

571 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8258 

ANDERSON 

B 

37  38 

89  10 

530 

8* 

MRS.  EONA  LOVE 

VANCEBURG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

7 

38  39 

83  21 

525 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

GALLATIN 

38  46 

84  38 

466 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESSURG  7  NE 

84  B6 

LINCOLN 

2 

37  23 

84  36 

1215 

7A 

MRS.  RITA  RIODER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

5 

37  53 

83  13 

790 

7A 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  2 

9  7  09 

WHITLEY 

2 

36  43 

64  09 

985 

6A 

BA 

EST1L  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  9  WSW 

8714 

GRANT 

38  36 

B4  36 

914 

7A 

7A 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

6724 

LEE 

37  36 

83  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  OAM 

8B0T 

RUSSELL 

2 

36  52 

83  09 

595 

BA 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

882* 

BUTLER 

3 

37  11 

86  36 

904 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLICATION  ENDED 

HINDMAN  1  E 

3990 

KNOTT 

- 

37  20 

62  39 

1190 

EFFECTIVE   1/62 

NEW  STATIONS 

LE8URN  1  E 

4672 

KNOTT 

37  20 

82  57 

1100 

SP 

5P 

HAROLD  E.  WATLEY 

-BIG  SANDY,   2-CUMBERLAN0r   3-GREEN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  •edlng  at  time 
of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table ;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   82°  on  the  14+  at  6  stations 
Lowest  Temperature:   -3°  on  the  1st  at  Blaine  1  W 

Greatest  Total  Precipitation:   11.19  inches  at  Scottsville 

Least  Total  Precipitation:   4.10  inches  at  Flemingsburg  2 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.20  inches  on  the  27th  at  Summer 

Shade  Substa 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   9.0  inches  at  Covington  WB  Airport 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   4  inches  on  the  21st  at 

Covington  WB  Airport  and 
on  the  9th  at  Burdine  2  NE 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail-' 
ing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

54.6 
56.1 
49.8 
56. 1M 
54.9 

31.6 
30.6 
29.3 

31.  8M 
32.5 

43.1 
43.4 
39.6 

44. OM 
43.7 

4.3 

82 

80 
79 
82 

81 

13 
13 
13 
13 
13 

6 
10 
9 
9 
8 

7 
7 
7 
7 
7 

606 
597 
707 
582 
592 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
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1  5 
14 

17 

1  1 
10 

0 
0 

0 
0 
0 

6.94 

9.14 
4.86 
7.78 
6.60 

1.53 
2.89 

2.21 
2.60 
1.02 
1.80 
2.14 
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27 
26 
26 
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9 
8 
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7 
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6 
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1 
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HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

51.6 
54.2 
54.3 
54. 1M 
54.3 

31.4 
30.9 
28.1 
30. 9M 
31.8 

41.5 
42.6 
41.2 
42.  5M 

43.1 

2.9 

1.5 
2.3 

80 
79 
82 
80 
78 

13 
14 
14 
13 
13 

9 
15 

9 
12 
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7 
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7 

7 

650 
623 
660 
623 
608 
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0 
0 
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1 
0 
1 
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15 
17 
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0 
0 
0 
0 
0 

5.38 
9.26 
8.33 
6.99 

7.06 

1.87 

4.32 
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2.61 
2.09 
2.00 
1.50 
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MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

55.3 
53.2 
50.5 
54.8 
53.7 

32.0 
30.9 
30.6 
32.4 
28.3 

43.7 
42.1 
40.6 
43.6 
41.0 

2.8 
3.7 

81 
80 
78 

81 
91 

13 
13 
13 
13 

14 

14 

8 

12 

14 

9 

7 
7 
7  + 

7 
7 

590 
636 
677 
594 
665 

0 
0 

0 
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0 

0 
0 

2 
1 

0 

11 
14 

1*. 
15 

20 

0 

0 
0 
0 
0 

9.31 
D  6.92 
7.01 
7.35 
7.31 

5.22 
3.54 

3.59 

2.09 
1.90 
1.68 
2.00 
2.00 

27 
28 
23 
27 

26 

T 
2.1 

T 
T 

T 
2 
T 
0 

8 
8 

8 

11 
9 
9 
7 

8 

6 
5 

7 
5 
6 

5 

4 
3 
3 
3 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

56.3 
55.1 

30.8 
31.0 

43.6 
43.1 

3.8 
4.2 

82 

76 

13 
14 

8 
10 

7 
7 

594 
609 

0 
0 
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0 

15 
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0 
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D  6.97 
9.91 

2.99 
5.59 

1.83 
2.58 
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42.5 

2.8 

7.48 

3.61 
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BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

49.9 
53.3 
53.7 
53.6 
55.8 

29.0 
30.9 
30.3 
31.2 

31.8 

39.5 
42.1 
42.0 
42.4 
43.8 

3.1 
2.3 

73 
79 
79 
82 

79 

13+ 

14 

13 

13 

13 

2 
3 
1 
8 
5 
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7 
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7 
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0 
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CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 

49.2 
53.8 
56.7 
53.6 
52.0 

26.9 
30.9 
32.8 
28.3 
30.4 

38.1 
42.4 

44.8 
41.0 
41.2 

1.0 

2.2 
2.8 

76 
79 
80 
80 
79 

14 
14 
13 
14 
13 

4 
0 
7 
6 
4 

8  + 
7 
7 
8+ 
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747 
627 
562 
665 
659 
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0 
0 
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0 
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14 

0 

1 

0 
0 
0 
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6.62 

10.74 
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6.23 

3.16 

6.55 
2.63 
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49.7 
48.9 
56.5 
57.4 

31.4 
29.8 
29.2 
32.9 
33.9 

41.7 
39.8 
39.1 
44.7 
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3.3 
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75 
77 
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3.29 
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3.36 
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CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT      R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

55.4 
48.7 
43.4 
46.7 
50.6 

31.8 
29.6 
26.3 
25.5 

27.7 

43.6 
39.2 
34.9 
36.1 
39.2 

4.4 
.8 

75 
71 
69 
72 
76 

14 

5  + 

4 

5 
14 

2 
1 
2 
0 
4 

7 
7 
7 
7 
8+ 

594 

719 
838 
802 
716 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

4 
2 

1 

14 
17 
21 
21 
18 

0 
0 
0 

1 

0 

8.47 
5.73 
5.58 
D  7.14 
7.83 

4.71 
2.72 
2.67 

3.85 

1.33 
1.49 
1.71 
1.84 

26 

27 
24 

27 

1.7 
2.8 
9.0 
2.0 

1.7 

2 

3 
4 

1 

8 
21 
21 

8 

9 

7 
8 

7 

4 

4 
5 
5 

3 
3 

4 
4 

DIX  DAM 

FALMOUTH 

FLEMINGSBURG  2 

FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT      R 

53. 5M 

48.6 

46.8 

48.1 

48.5 

31. 2M 

28.3 

28.3 

26.6 

29.1 

42.  4M 

38.5 

37.6 

37.4 
38.8 

.0 
3.0 

73 
73 
68 
73 

71 

14+ 

4 

4 

5 
13 

4 
0 
0 
2 
3 

7 
7 
7 
8+ 

7 

626 

739 
762 
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726 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 

2 

11 

18 
19 
18 
16 

0 

1 
1 

0 
0 

7.76 
6.31 
4.10 
5.68 
7.24 

3.06 

2.46 
3.82 

1.97 
1.68 
.73 
1.47 
2.90 
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24 
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9 
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3 
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MAYSV1LLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

45.2 
51.2 
48.8 
47.9 
43.6 

25.2 
30.1 
27.4 
27.8 
23.3 

35.2 
40.7 
38.1 
37.9 
33.5 

-  .9 

1.7 

-  2.4 

72 
71 
73 
72 

70 

5 
4 
14 
4 
5 

0 
2 
1 
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-  1 

8+ 

7 
7 
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8+ 
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748 
754 
872 
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0 
0 
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1 
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3 
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17 

1  8 
25 

2 
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0 

1 

2 
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5.77 
5.73 

2.79 
3.06 

2.49 

2.34 
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2.40 
2.00 
1.57 
1.39 
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24 
24 
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21 
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8 

7 
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7 
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6 

<• 
5 

4 

3 
3 
4 
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DIVISION 

38.2 

.7 

6.52 

2.96 

2.2 

EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

47.3 

54.6 
58.1 
49.7 

25.4 

29.4 
32.7 
24.9 

36.4 

M 
42.0 
45.4 
37.3 

-  2.2 

73 
73 
70 
71 
72 

5 
4 
5 
4 
5 

2 
5 
6 
5 
-  3 

8+ 

7 

8+ 

7 
1 

798 

637 
542 
770 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
1 
0 
2 

24 

17 
15 
21 

0 
0 

0 
0 
3 

5.55 
8.09 
6.10 
6.09 
D  7.42 

2.48 

1.63 

1.50 
1.4B 
2.61 

27 

27 
26 

27 

2.1 

T 

T 
2.0 

.3 

2 

0 

0 
T 
0 

2 

8  + 

9 

1  1 

10 

8 

4 

4 
6 
6 

2 

2 
2 
2 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14        R 

HYDEN 

52.1 
53.1 
46.8 
55.4 
55. OM 

27.4 
29.6 
25.0 
30.0 
29. 6M 

39.8 
41  .4 
35.9 
42.7 
42. 3M 

3.6 

75 
73 
70 
73 
75 

5 

5  + 

5 

14  + 

5 

-  1 

-  1 
0 
0 
6 

1 
7 
8+ 

7 
8+ 

700 
655 
808 
616 
629 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
2 
1 
1 

22 

18 

25 

17 
17 

1 
1 

2 

1 

0 

7.31 
6.56 
6.40 
9.04 

7.12 

2.93 
5.04 

3.30 
1.60 
1.67 
3.70 
2.00 

27 
27 
27 
27 
27 

T 
.2 

3.3 

T 
T 

T 
T 
2 

T 
T 

1 
12  + 
2 
1 
6  + 

10 
8 

7 
9 

u 

5 
4 
6 
5 

1 
3 
3 
4 
3 

INEZ 

JACKSON 
LEBURN  1  E 
LONDON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER  4  SE 

50. 5M 
51.8 
55. 5M 
54.4 
57.5 

26. 9M 
29.0 
28. 5M 
30.8 
32.4 

38. 7M 
40.4 
42.  OM 
42.6 
45.0 

70 
70 

78 
75 

5 
14  + 

13 

13 

3 
4 

3 
3 
3 

8+ 
8  + 

7 
7 
7 

731 
682 
668 
622 

555 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
1 
0 

19 

16 

16 

15 

0 

0 
0 

0 
0 

8.25 
7.71 
8.32 
8.61 

3.98 

4.00 
2.30 
2.75 

3.78 

27 
27 
27 
27 
27 

2.2 
T 

2 

0 

8 

10 

10 
10 

10 

4 
6 
5 
6 

1 
3 
2 
2 

MIODLESBORO 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

58.4 
58.0 
57.5 

33.4 
33.2 

34.7 

45.9 
45.6 
46.1 

72 
78 

76 

13 

13 

4 

6 

5 
8 

7 
7 
7 

529 
536 
523 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1  3 
11 
12 

0 
0 
0 

6.81 
8.98 
6.78 

2.98 

1.42 
3.20 
2.04 

28 
27 
27 

T 
.3 

0 
T 

6 

10 

12 
10 

5 
6 
5 

3 
3 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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48.4 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 
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9 

io| 
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94   .0 
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SS 

BARBOUPVILLF 
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09 
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PREP 
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T.ie 

T 
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.01 
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REFERENCE  NOTES 

State  Cllmatologist  at  Weath 


from  the  post  offlc 


■■>  \  1  e 


mlnal,  Standlford  Field,  Louisville 


the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 
re  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 

with  data  for  June  1956. 
re  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  win 


nie 


e  folio 


ng  the  "Evapo 


his  bulletin. 


Table. 


lontbly  degree  day  totals 
Max  and  Uln  in   Evaporatlo 


Entries 
Include 

Data  in 
are  for 
daylight  savi 

In  the  Statlo 


nd  the  "Snowfall  and  Sno 


Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  sn 


Entries  of  snow 


in  the   Snowfall  and  Sni 
Index  the  letters  C,  G, 


Recording  Rain  Gage  Statlo 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


•w  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations 
H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitati 
Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


alues  are  at  6:00  a.m. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in 
Interpolated 


++   Faa 


c  Lu 


the  "Cllmatologl 

values  for 

the  "Suppl 

n  earlier  date  o 

led  in  following 


a"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  in 
ly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issu 
1  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporatlo 


f  this  publicat 
nd  Wind"  Table; 


"Snowfall  and  Sno 


,  Ground"  Table;  and  the  Statlo 


This 
t,    time 
shelte 

station    is   n 
distributio 
r    located  a 

ot    equipped 
few   feet    abc 

■  1 1  h 

in    In    St 

atlon    Index 

means    after 

rain 

partly 
usted    t 

estimated,    u 

tered, 
the   va 

ratio  of 
less    than 
ue   for   a 

#  Thermometers  are  generally  i 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  ta  equipped  with  a  windshield. 

AR  ThlM  entry  in  time  of  observation  co 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

If  One  or  sore  days  of  record  missing; 
carried  for  thlH  station,  have  been 

R  Amount*  from  recording  gage.   (These 

83  This  entry  in  tine  of  observation  co 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measur 

V  Include*  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  la  1:00  a.m.,  EST  o 

VAR  Thl<i  entry  In  time  of  observation  co 

General  weather  conditions  in  the  V.    3.    for  ench  month  are  described  in  the  publication 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingto 


tomatlc  wind  instruments, 
covered  ground;  however. 


ce  indicates  that  the  th 


ers  are  exposed  in  a  shelter  located 


h. 

slightly  from  the 


detailed  dally  record.   Degree  day  da 
be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


yONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMAT0L0GICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA, 


concerning  the  hlntory  changes  In  locations,  elevatio 
■ay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents, 
th*  latest  annual  Ihsuoh  of  Local  Cllmatological  Data 


is,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  ma 
for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1962 


ANCHORAGE 

ASHLAND 

BAR80URVILLE 

8ARD5TOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

OANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  0AM 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGS8URG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  A 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  w 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 


IRVINGTON 


Day  Oi  Month 


36   40   65 
29   22   31 


33   34   35 
6   25   25 


56   51   65 
29   33   31 


43   44   67 
30   25   36 


40   52   50 
12   28   30 


48   52   69 
32   24   31 


51   55   69 

29   33   29 


51   57   70 
35   22   33 


44   47   68 
31   26   40 


49   49   66 
31   26   37 


51   53   70 
30   25   36 


49   46   68 
32   28   38 


36   45   55 
12   25   27 


42   49   70 
32   25   35 


34   39   59 
21   19   38 


35   34   42 
3   22   23 


40   45   50 
6   26   26 


40   37   37 
■  1   30   31 


42   45   66 
30   25   39 


35   39   65 
27   21   30 


38   40   65 
27   24   32 


33   35   60 
26   21   34 


42   52   65 
27   25   24 


37   36   43 
8   24   25 


51   50   70 
35   26   36 


52   55 
35   23 


34   33   40 
2   24   24 


39   50   50 
14   30   30 


49   53   70 
35   23   40 


43   45   68 
26   29   29 


44   51   67 
32   26   40 


39   56   60 
21   25   28 


42   53   57 
16   23   23 


42   53   52 
10   31   30 


35   37   37 
14   28   30 


73   64   24 
35   24   10 


63   73   57 
25   21   15 


73   67   40 
31   38   14 


74   69   39 
35   38   14 


68   70   57 
30   33   18 


75   64   29 
38   28   15 


71   62   39 
29   38   16 


76   68   35 
34   29   18 


73   72   35 
46   35   12 


60   72   60 
25   35   14 


72   61   28 
41   27   11 


72   55   26 
39   21   12 


71   69   36 
38   36   15 


71   71   31 
32   31   12 


70   71   50 
34   36   14 


73   74   41 
36   38   15 


69   57   ie 
39   18    2 


67   72   55 
43   44   13 


68   75   59 
29   29   18 


73   70   43 
38   33   12 


73   68   30 
28   30    9 


73   73   42 
28   38   16 


68   64   20 
36   32   13 


73   56   23 
38   22   10 


66   73   54 
30   30   16 


71   65   31 
39   31   13 


73   72   34 
33   32   16 


62   70   57 
29   32   15 


69   73   55 
32   35   18 


74   67   30 
44   30   15 


73   73   44 
28   28   15 


74   64   27 
47   27   13 


69   75   44 
38   39   18 


71   75   44 
35   42   15 


72   75   59 
31   33   18 


69   70   58 
28   36   20 


74   65   27 
39   27   14 


35   36   38 
2   30   33 

24   32   36 


2  7   3  6   42 


38   45 
6   30 


39   38 
5   25 


40   51 
10   30 


32   37 
2   28 


25   35   38 


37   47   50 


33   36 

1   30 


22   36   39 


36   39 
0   30 


32   36 
2   28 


23   34 

0    4 


22   35   41 


27   35   39 


34   36   43 


34   35   37 


36   47 

20   17 


37   30 
20   14 


36   48 
21   19 


53   35 
26   17 


41  57  65 

30  24  31 

41  44  63 

23  14  37 

43  62  71 

26  25  30 

41  44  58 

17  16  31 

40  32  36 

18  10  12 

61 


28   53 
26   17 


38   54   66 
24   24   35 


37   50 
22   19 


36   38 
-  1   22 


31   35   35 


39   43   42 


22   37 
2    2 


38   44   50 


40   50   51 


27   33   37 


39   48   50 
8   30   36 

30   38   48 


34  39  53 
15  20  30 

28  38  50 

9  11  30 

27  39  38 

6  6  31 

23  37  43 

3  3  30 

35  40  40 


38   40 
18   15 


39   34 
28   19 


38   45 
24   18 


26   38 
13   15 


37   30 
16   13 


46   33 

19   16 


37 

45 

19 

16 

30 

37 

15 

14 

37 

35 

18 

14 

39 

14 

27 

20 

43 

61 

29 

26 

36 

28 

17 

12 

49 

35 

26 

20 

40 

59 

29 

26 

41   34   38 
22   12   18 


13   13   22 


38   59 
26   26 


39   33   43 
20   17   21 


38   39   59 
19   14   30 


39 

57 

27 

38 

45 

4«. 

29 

2K 

49 

43 

27 

25 

S4 

37 

23 

16 

49 

34 

22 

12 

38 

52 

28 

21 

73   70 
34   38 


41   68   43 
29   32   27 


76   79   50 
34   39   29 


64   69 
35   35 


82   77   56 
38   40   32 


69   67   59 
34   44   26 


80   76   56 
37   37   35 


35   39   29 


40 

40 

82 

61 

41 

36 

44 

69 

30 

30 

65 

80 

30 

38 

16   17 


47   49   57 
34   33   32 


44   46   45 
26   28   31 


53   51   60 
34   33   34 


59   45   60 
30   34   30 


53   55   62 


50   70   43 
32   33   29 


79   73   55 
36   39   28 


82   55   57 
40   34   34 


79   77   57 
37   39   30 


61   69   45 
33   38   34 


59   76   45 
31   37   27 


76   79 
35   39 


55   49 
31   35 


48   67 
26   28 


56   76 
37   37 


54   72 
29   32 


73   73 
35   39 


60   66 
31   38 


64   70   46 
32   39   30 


58   63 
31   36 


79   49 
39   37 


32   35   33 


80   74   56 


45  45  55 

29  31  22 

50  52  60 

36  2  6  31 

50  54  62 

37  27  36 

53  55  62 

36  29  36 

49  45  46 

33  34  32 

51  49  50 

30  34  33 

51  51  60 

26   35  35  31 

42  42  52 

32  33  32 


34   33   29 


81   75   56 
35   40   33 


73 

73 

34 

41 

80 

70 

39 

40 

71 

79 

40 

40 

69 

82 

35 

38 

19   20   21 


51   61 
26   35 


79   75   53 
35   38   30 


50   45   51 
31   34   25 


49   50   58 
35   34   33 


49   46   52 
33   34   30 


48   48   53 
34   34   30 


45   44   51 
32   32   29 


33  31   40 

46   51   47 

34  34   33 


37   28   40 


42   47   45 
30   32   28 


56   52   54 
32   28   28 


55   52   61 
35   33   35 


50   53   63 
36   33   25 


32   31   38 


53   53   56 
38   29   32 


57   52   57 
34   29   30 


59   46   59 
31   37   28 


49   51   58 
33   33   34 


57   44   51 
32   26   32 


53   56   43 
31   29   28 


37   24   31 


22   23   24 


63   50 
31   31 


58   46   50 
35   21   35 


65 

64 

52 

52 

27 

49 

30 

28 

63 

61 

48 

54 

26 

34 

20 

36 

60 

60 

55 

50 

32 

42 

27 

34 

25   28   29 


55   47   52 


54   47   53 
29   24   37 


59   48   46 
37   23   34 


56   45   46 
35   27   32 


58   50   48 
40   27   33 


55   46   43 


28   22   33 

60   50   48 
33   28   28 


51   41   36 
40   32   27 


54   66   49 
32   33   34 


54   52   42 
43   36   27 


53   68   68 
33   36   43 


45   38 
36   29 


69   67   66 

48   44   39 


54   45   40 
33   35   30 


63   67   62 
42   38   30 


55   69   56 
35   37   33 


57   53   46 
36   33   29 


51   46   36 


oO 

48 

45 

51 

50 

ftO 

36 

21 

23 

32 

35 

29 

60 

49 

50 

51 

49 

49 

35 

22 

33 

44 

35 

28 

54 

40 

48 

47 

33 

32 

28 

25 

32 

33 

30 

24 

56 

50 

52 

52 

58 

37 

32 

26 

27 

27 

31 

26 

59 

51 

47 

53 

62 

51 

34 

27 

27 

33 

38 

30 

64 

65 

55 

57 

73 

64 

25 

29 

28 

35 

40 

39 

25 


26 


27   28   29   30   31 


64  63  55 

29  51  36 

38  64  69 

29  31  51 


65   64 
29   51 


54   47   37 


lb 

22 

32 

39 

33 

27 

55 

52 

50 

64 

62 

49 

42 

28 

30 

34 

36 

29 

53 

40 

48 

59 

47 

38 

36 

25 

30 

38 

34 

27 

45 

45 

51 

49 

38 

36 

62 

50 

49 

33 

21 

22 

65 

64 

51 

30 

32 

31 

65 

65 

52 

32 

31 

29 

58 

47 

48 

35 

20 

33 

33   32   30 


55   38 

34   29 


61 

47 

52 

65 

61 

60 

61 

61 

38 

21 

36 

44 

40 

32 

32 

52 

55 

48 

51 

53 

49 

39 

63 

64 

34 

20 

36 

41 

37 

30 

34 

53 

52 

55 

42 

52 

65 

49 

40 

62 

29 

28 

27 

30 

35 

32 

28 

31 

63 

52 

49 

55 

65 

56 

39 

64 

40 

26 

26 

36 

36 

35 

31 

35 

60 

46 

43 

52 

44 

42 

65 

61 

34 

20 

35 

42 

36 

34 

31 

54 

63 

56 

53 

71 

69 

42 

61 

64 

43 

29 

30 

41 

38 

33 

26 

48 

59 

45 

»9 

49 

38 

36 

65 

59 

33 

22 

33 

33 

34 

29 

32 

42 

60 

53 

47 

53 

48 

43 

53 

63 

36 

23 

32 

33 

38 

33 

33 

39 

53   55   55 
37   37   25 


55   71   72 
34   41   39 


55   62   56 

30   35   35 


50   42   37 


66   60 
30   53 


60   62   66 


59   65 
35   49 


58   65 
30   52 


38   65 
26   28 


63   62 
35   52 


59   63   51 
31   48   39 


61   62 
30   49 


35   65 
27   30 


57   66   60 

36   44   37 


61  63  40 

28  39  35 

41  64  66 

29  32  38 

35  63  63 

28  31  40 


42   62 
29   30 


62  63  62 

30  49  39 

65  67  60 

29  50  37 

64  66  64 

28  49  41 

60  65  58 

28  48  38 

66  60  38 

30  36  33 

38  64  64 

28  31  38 


47   63   61 
30   34   35 


43   62   62 


35 

54 

64 

60 

35 

45 

60 

58 

41 

35 

49.9 
29.0 


47.3 
25.4 


53.3 
30.9 


54.6 
29.4 


54.6 
31.6 


58.1 
32.7 


56.1 
30.6 


55.4 
31.8 


49.7 
24.9 


53.7 
30.3 


53.6 
31.2 


55.8 
31.8 


48.7 
29.6 


49.2 
26.9 


53.8 
30.9 


43.4 
26.3 


46.7 
25.5 


50.6 
27.7 


52.1 
27.4 


53.5 
31.2 


48. 

6 

28. 

3 

53. 

1 

2« 

6 

46 

8 

28 

3 

49.8 

29 

3 

48 

1 

26.6 

56.7 

32 

8 

56 

1 

31 

8 

46 

8 

25.0 

53.6 

28.3 

54 

9 

32 

5 

55 

4 

30 

0 

51 

.6 

31 

.4 

54 

.2 

30 

■  9 

54 

.3 

28 

.1 

55 

.0 

29 

.6 

50 

.5 

26 

.9 

52 

.0 

30 

.4 

See  reference  i 


following  Station  Index. 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KfWTUCKY 
FEBRUARY  1962 

Day  Of  Month 

f 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

" 

u 

25 

a 

!   1    !    f 
27   28   29   30   31 

1    1 

i 

JACKSON 

MAX 
MIN 

39 

6 

41 

3? 

42 
31 

65 

31 

70 
32 

57 
17 

25 
4 

12 
4 

3  9 
29 

50 
22 

32 

11 

47 
20 

S9 
35 

7  0 
35 

50 
3  3 

4  9 

33 

4  6 
36 

6  2 
28 

64 

28 

60 
31 

45 
31 

64 
3  6 

69 

43 

67 
39 

4  0 

33 

62 
34 

67 
56 

58 

44 

29.0 

LEBURN  1  E 

MAX 
MIN 

UK 
26 

45 
33 

65 

30 

70 
30 

58 

35 

40 
12 

32 
3 

38 

20 

SO 
22 

38 
22 

41 
33 

60 
13 

70 
32 

50 
23 

48 
32 

63 
25 

64 

56 

53 

66 

38 

62 
31 

70 
46 

65 

53 

»5 

it 

55.5 

28.5 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

48 
32 

48 
25 

68 

38 

72 
42 

62 
25 

25 
14 

35 

6 

39 

29 

40 
35 

37 
28 

54 
23 

61 
36 

79 

37 

74 
39 

6  3 
32 

47 
34 

51 
34 

59 
35 

57 
28 

47 
23 

49 
34 

SI 

40 

41 
35 

37 
29 

63 

30 

61 
51 

6  6 
36 

44 

26 

52.0 
31.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
25 

42 
24 

64 
39 

70 
42 

57 
18 

19 
6 

34 
3 

36 
29 

38 

27 

30 

17 

40 
16 

52 

34 

71 
34 

66 
35 

45 
32 

46 
34 

46 

33 

68 
32 

SI 

31 

45 
27 

51 
33 

55 

3  7 

43 
35 

37 
28 

62 

30 

63 

50 

57 
39 

44 

26 

48. S 
29.1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
34 

46 
31 

68 

34 

73 
34 

55 

21 

24 

10 

36 

3 

35 
27 

49 
33 

34 
20 

44 
17 

62 
35 

78 
37 

65 
31 

56 

26 

46 
38 

SS 

33 

62 

30 

57 
30 

48 
29 

61 
32 

70 
44 

67 

43 

60 
32 

it 

31 

61 
SO 

61 
45 

64 
32 

54.4 
30. t 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

38 
24 

45 
25 

66 

41 

73 
40 

60 
19 

20 
8 

36 

7 

37 
30 

39 
31 

34 
22 

50 
20 

55 
32 

75 

3  5 

58 
36 

50 
34 

48 
30 

48 
34 

58 

34 

56 
33 

46 
28 

SI 

34 

52 
39 

40 
32 

37 
28 

66 
31 

64 

43 

43 
39 

41 
24 

49.7 
29.8 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

38 
26 

47 
24 

65 

37 

72 
35 

60 
20 

21 
8 

35 

6 

36 

31 

38 
31 

33 
22 

48 
21 

55 
29 

77 

3  6 

57 
33 

48 
33 

47 
36 

46 
34 

58 

31 

56 
32 

46 
28 

1: 

33 

49 
37 

38 
34 

36 

28 

65 

30 

62 

43 

43 

37 

40 
23 

48.9 
29.2 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

51 
34 

55 
22 

70 
31 

72 
40 

66 
30 

30 
16 

38 
12 

51 

30 

47 
37 

40 
27 

60 
27 

71 
32 

80 

39 

74 
33 

53 
36 

55 

29 

61 
42 

58 
33 

47 
21 

51 
35 

50 
31 

43 
35 

38 

30 

62 

2  2 

61 

45 

45 

32 

32 
22 

54.1 
30.9 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

48 
36 

53 
24 

68 
41 

72 
38 

68 
29 

30 
15 

39 

6 

47 
30 

49 
36 

40 
28 

58 
26 

63 
38 

78 
39 

76 
40 

53 
32 

53 
35 

54 

31 

62 

38 

59 

35 

46 

20 

51 

34 

52 

40 

44 
32 

37 
28 

65 

32 

61 

47 

55 
39 

39 
26 

54.3 
31.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

52 
34 

50 
24 

69 

40 

72 
46 

69 
42 

37 
11 

35 

2 

42 
30 

60 
37 

40 
28 

55 
19 

65 
36 

62 
40 

78 
39 

57 

5  2 

55 
36 

55 
25 

62 
39 

59 
34 

51 

18 

50 
34 

62 
45 

51 
38 

51 

31 

6  0 

38 

62 

52 

61 
38 

49 
32 

56.5 
32.9 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

52 
26 

47 
32 

70 
31 

74 
30 

69 
38 

39 
15 

37 
3 

37 
28 

51 
31 

38 
22 

42 
15 

63 
33 

75 
34 

71 
41 

55 
25 

53 
39 

58 
35 

64 

26 

61 

50 

53 
31 

4  9 

29 

71 
44 

68 

45 

68 

37 

58 
31 

63 
51 

60 

49 

63 
36 

S7.S 
32.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

33 

5 

34 
23 

37 
23 

64 
31 

72 
30 

56 
16 

22 

0 

33 
0 

37 
30 

37 
16 

28 

11 

35 

17 

41 
30 

55 
33 

41 
31 

41 
31 

47 

34 

44 
29 

54 
32 

49 
27 

44 

27 

SI 
32 

59 
33 

38 
29 

37 
28 

65 
31 

67 

40 

45 
36 

4S.2 
2S.2 

M1DDLESBORO 

MAX 
MIN 

52 

31 

54 
33 

69 
33 

71 
30 

68 
39 

40 
16 

38 
6 

36 

27 

57 
33 

41 
26 

44 
16 

67 
37 

72 

33 

71 
45 

61 

27 

57 
41 

60 
32 

64 
26 

65 

48 

59 
30 

50 
30 

66 
38 

66 
49 

68 
41 

54 

30 

57 
46 

66 
52 

63 
37 

56.4 
33.4 

MONT  I  CELLO 

MAX 

MIN 

53 

34 

52 
32 

70 
38 

74 
34 

66 
36 

36 
15 

40 
5 

38 

30 

50 
35 

37 
22 

56 

17 

64 
34 

78 
36 

73 
40 

60 

28 

56 

40 

56 

35 

60 
32 

56 
46 

46 
28 

50 
31 

70 
43 

66 

43 

70 
35 

57 

31 

59 
50 

66 

45 

66 

34 

S8.0 
33.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

37 
23 

39 
23 

65 
36 

71 
33 

68 
39 

41 
14 

32 

2 

36 
28 

39 
33 

36 
15 

36 
14 

51 
25 

of 
32 

68 
38 

47 

33 

46 
34 

46 
32 

56 

30 

59 
42 

49 
26 

46 
34 

62 

40 

53 
35 

46 
28 

63 
28 

64 

49 

59 

39 

47 
33 

51.2 
30.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

60 
32 

49 

30 

57 
35 

51 
33 

56 
24 

54 
21 

45 
14 

40 
20 

52 

37 

44 
35 

55 
28 

63 
40 

81 

38 

79 
37 

56 

35 

56 

38 

56 
29 

56 
33 

61 
33 

48 
23 

54 
36 

51 
42 

50 
37 

40 
31 

59 
37 

65 
38 

66 
35 

49 
24 

55.3 
32.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

44 
31 

48 
2  5 

66 
34 

73 
40 

60 
25 

39 

13 

38 
8 

45 

30 

40 

35 

42 
26 

56 
26 

63 
32 

80 

38 

72 
40 

56 

33 

52 
33 

56 

34 

62 
38 

57 

31 

47 
22 

49 
33 

50 
35 

40 
35 

40 
28 

65 
31 

59 
48 

53 
35 

38 
26 

53.2 
30.9 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
27 

54 
22 

(.8 

40 

73 

49 

54 
19 

25 

12 

38 

12 

49 

30 

47 
35 

39 
28 

57 
30 

68 
37 

78 
42 

53 
37 

53 
36 

48 
33 

54 
28 

60 
40 

46 
29 

45 
22 

50 
36 

47 
33 

39 
34 

35 

30 

6  2 
33 

61 
36 

36 
26 

28 
20 

50.5 
30.6 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

49 
36 

55 
24 

69 
32 

73 
41 

68 
32 

32 

17 

38 

14 

49 
31 

48 
38 

41 
29 

60 
31 

66 
32 

81 

44 

77 
38 

53 
36 

52 
36 

54 
30 

62 
40 

59 
33 

46 
25 

51 

it 

52 

30 

50 
32 

38 
30 

63 
33 

62 
48 

49 

34 

36 
25 

54.8 
32.4 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

43 
18 

50 
24 

54 
27 

71 
33 

75 
38 

47 
16 

34 
9 

39 

10 

49 

32 

47 
30 

43 
25 

57 
29 

62 

32 

81 
40 

70 
32 

56 
34 

48 
29 

57 

33 

64 
32 

50 
21 

51 
22 

53 

31 

48 
34 

44 
29 

37 
29 

65 
34 

61 
37 

45 
32 

53.7 
28.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
28 

46 
32 

72 
36 

76 
32 

62 
39 

42 

20 

40 
8 

39 
28 

54 

37 

36 
25 

40 
16 

60 
35 

72 
33 

70 
44 

64 
32 

45 
38 

56 
37 

65 
29 

66 
49 

53 
34 

54 
32 

73 
49 

67 

45 

72 
39 

62 

31 

68 

50 

65 
54 

59 
39 

57.5 
34.7 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

51 

30 

56 

21 

71 
27 

75 
33 

67 
31 

32 

15 

40 
8 

51 
30 

49 
37 

44 
28 

60 
24 

70 
30 

82 

37 

77 
36 

55 

36 

55 
35 

59 
36 

63 
36 

59 
30 

50 
19 

50 
35 

50 
41 

45 
37 

49 
29 

65 
32 

61 
50 

50 

34 

39 
25 

56.3 

30.8 

RENFRO  VALLEY 

MAX 
MIN 

49 
27 

45 
29 

69 

42 

72 
42 

68 
35 

44 

11 

34 
1 

44 
20 

47 

28 

37 
19 

62 
15 

20 

72 

74 
41 

54 
24 

47 
38 

58 
32 

bl 
34 

57 
33 

53 
29 

48 
30 

67 
42 

66 
39 

55 

40 

61 

32 

63 

50 

59 
41 

56.4 

30.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

37 

7 

41 
24 

46 

2  5 

65 
39 

71 
47 

53 
11 

23 

1 

34 

3 

4  2 
28 

45 
17 

30 
16 

42 
24 

56 

34 

73 
36 

62 
31 

46 
32 

46 

33 

49 
34 

59 
34 

57 
27 

40 

27 

50 
32 

63 

37 

47 
30 

35 

29 

62 
35 

63 

39 

48 
35 

48.8 
27.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

46 
22 

52 
23 

54 
30 

70 
42 

74 
43 

47 
15 

36 

10 

37 

14 

6  0 
33 

48 
32 

41 
26 

58 

33 

67 

40 

76 
40 

66 

36 

58 
36 

54 
28 

56 

31 

60 
35 

50 
22 

49 

27 

54 
35 

61 
38 

56 
32 

49 
31 

60 
43 

62 
38 

51 
33 

55.1 
31.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
35 

53 

23 

70 
4  0 

71 
46 

66 
28 

31 
15 

38 
8 

43 
31 

51 
3  8 

40 
29 

55 
23 

66 
39 

30 
43 

76 
40 

59 

33 

57 
38 

59 

30 

61 
41 

58 

38 

47 
22 

53 
35 

66 
45 

59 
40 

59 
33 

60 
33 

63 
52 

61 

40 

54 
32 

57.4 
33.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

49 
29 

49 
35 

68 
36 

72 
38 

67 
39 

39 
12 

36 
12 

37 
29 

50 
31 

36 
21 

51 
23 

63 
28 

76 
36 

72 

40 

57 
29 

65 
41 

56 
31 

58 
32 

57 
46 

48 
27 

46 
32 

68 
43 

62 

40 

60 
34 

58 
30 

61 
50 

64 
46 

61 
33 

56.7 
33.0 

STEARNS 

MAX 

MIN 

41 
10 

52 
32 

52 

24 

69 

40 

72 
45 

53 
14 

25 
3 

38 
5 

44 
30 

50 
20 

31 
17 

51 
22 

63 

36 

78 
40 

52 

29 

59 

30 

48 
34 

62 
42 

61 
41 

55 
27 

48 

2  8 

51 
34 

68 
42 

60 
35 

41 

29 

56 

33 

6  0 
54 

68 
39 

53.9 
30.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

51 
30 

53 
25 

65 
35 

73 
39 

60 
29 

30 
13 

39 
5 

42 

30 

50 

3  6 

36 
26 

56 
19 

65 
32 

81 
39 

66 

39 

59 
31 

52 

37 

58 
28 

60 

39 

56 
39 

48 
20 

54 

32 

66 

44 

67 
37 

57 
33 

60 
32 

61 
51 

59 
40 

52 
32 

56.3 
31.8 

VJNCBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

34 
27 

36 
22 

60 

12 

70 
28 

64 
31 

31 
12 

32 

1 

38 

24 

37 

33 

33 
13 

32 

13 

40 
18 

51 
31 

59 

37 

44 
31 

47 
32 

45 

33 

45 

30 

56 
37 

42 
25 

48 

30 

60 
38 

59 
33 

42 
27 

64 

30 

68 
46 

62 

39 

55 
32 

48.4 
28.0 

WARSAW  MAPKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

42 
22 

40 
21 

61 
35 

72 
29 

59 
19 

21 

7 

33 
0 

36 
29 

6  0 
29 

30 
18 

45 
16 

45 
25 

59 
32 

66 
37 

51 
34 

46 
34 

44 
34 

57 
33 

56 
41 

44 
26 

50 
32 

50 
38 

39 
31 

36 
26 

63 
29 

63 
43 

44 
36 

40 
23 

47.9 
27.8 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

37 
3 

36 
28 

42 

30 

71 
30 

74 
31 

57 
17 

24 
2 

37 
2 

37 
33 

42 
22 

35 
15 

36 
18 

56 
33 

69 
34 

43 

32 

49 
35 

46 
36 

50 

30 

62 
31 

59 
31 

52 
33 

52 

33 

68 

40 

55 
36 

36 
33 

65 
37 

67 
55 

56 
41 

50.5 
28.6 

WILLU-SBURG  2 

MAX 
MIN 

46 
13 

57 
33 

57 

34 

74 
34 

76 
37 

63 

16 

32 
6 

42 

7 

4  3 
31 

55 

23 

40 
17 

53 
25 

68 
33 

80 
38 

58 

28 

62 
29 

46 
34 

6  5 

29 

65 
31 

64 
30 

54 

29 

55 

33 

74 

41 

71 
38 

45 
29 

60 
32 

61 
55 

68 
43 

58.4 
29.6 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

34 

5 

31 

18 

43 

18 

61 
38 

70 
37 

39 

10 

17 
-  1 

34 
-  1 

34 
28 

35 
14 

28 
11 

39 
24 

44 
29 

65 
29 

39 

30 

45 
30 

45 
30 

44 
29 

56 
32 

39 
22 

45 

24 

50 
31 

50 
30 

34 
23 

34 
23 

63 
25 

63 
34 

41 
30 

43.6 
23.3 

IEEK  DAM 

MAX 
MIN 

44 

14 

52 

30 

52 
28 

70 
27 

73 
29 

56 

1  6 

27 
4 

38 

4  9 
2  8 

51 
24 

44 
17 

55 
24 

6  6 
27 

80 
37 

5  2 
2  7 

57 
30 

51 
34 

56 

31 

60 
39 

55 
28 

49 
24 

56 
34 

69 

42 

74 
35 

42 
31 

62 
35 

62 

45 

55 
36 

55.6 

27.8 

•  farttoc*    not«a    following    Station    Iod*>* 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1962 


Day  of  month 


Station 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

EDDYVILLE  LOCK  F 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 

RUSSELLVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHAPE 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.2 

1.0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Kl.HTUCKY 
FEBRUARY    1962 


•      ♦  ♦ 


E  n 

O    CO 
U    0) 


O  CS 

•H  ■*■» 

■P  c 

(8  3 

-t->  O 


-  o 
3  a 
cr  u 
at  o 


-t->  - 

«  o 

E  «M 

■H 

o  a 

Jh  (8 

a  E 


o  -h 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1962 
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STATION  INDEX 


STATION 

| 

COUNTY 

1 

D 

3 

M 
0 

1 

[ 

OBSERVATION 
TTME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I 

I 

i 

E 

Bl 

HDD I  SON    DAM    45 

ALBANY    4    N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BAPBOURVILLE 

006  1 

0294 
0361 

BRECKINRIDGE 

CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 
KNOX 

2 
2 

36    45 

38    27 
36    52 

Aft     34 
85    08 
85     33 

82  36 

83  53 

1000 
700 
555 

1000 

6P 

6A 

7A 
6P 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 
MRS. BARBARA    M.     COOL 
CMARLE5    G.    BARRET 

ASHLAND    WATER    Pi  ANT 
UNION    COLLEGE 

BAfiOSTOWN     S    J    PREP    SCM 

BAXTER 

RfiVFP    DAM 

BENHAM 

BENTON 

0490 
0595 

0611 

NELSON 
OHIO 

2 

3 

37    48 
36    51 

36    58 

85  28 
63    20 

86  32 
62    57 
68    20 

631 

1164 

1585 
395 

6P 
6P 

5P 
7A 
6P 
6P 

c 
c 

ST.     JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

C.    HOMER    NOLAN 

E.    G.    YOUNG 

C.    C,    WHITEAKER 

JAMES    H.    MILLER 

BENTON    2 
BEREA    COLLEGE 
BEREA    WATER    WORKS 
8LAINE    1    W 

BONNIEVILLF 

061  5 

0624 
0752 

0854 

MADISON 
MADI SON 

9 

1 
3 

36  31 

37  33 

38  02 
37    23 

68    20 
64    16 
64    15 
62    52 

305 
1070 
1010 

5P 

6P 

7A 
8A 

C    H 

RADIO    STATION    WCBL 
JAMES    A.     GROSSMAN 
MRS.    LAURA    8.    GABBARD 
JOHN   LEE    BURTON 

BOWLING   GREEN 

BOWL ING    GREEN    SU8STA 
BOWL ING    GREEN    FAA    AP 

RROWNSVILLE 

0904 
1047 

WARREN 

WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

3 

3 

37    00 
37    01 

36  58 
39    03 

37  12 

66    26 

66    26 
66    26 
64    25 
86    16 

536 

497 

... 

7A 
5A 
MID 

M 

JAMES    R,     EDWARDS 
TVA-639 

FED.    AVIATION    AGENCY 
CORPS   OF    ENGINEER'. 

BUCKHORN 
BURDINE    2    NE 
BURKESVILLE 
CADIZ    LOCK    E 
CALHOUN    LOCK    2 

1120 

1137 

PERRY 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

MC    LEAN 

1 
2 
2 
3 

37    21 
37    13 

83    23 
82    35 
65    22 
87    58 
B7    16 

936 
1643 

402 

6A 

7A 

7A 

c 
c 

CORPS  OF   ENGINEERS 

F0W1N    E.     JOHNSON 
MARVIN    M.    LEE 
CORPS   OF    ENGINEER' 
CORPS   OF    ENGINEEPS 

CAMP8ELLSVILIE 

CANErvlLLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CECILIA 

CLAY    CITY     1     WNW 

1256 
1294 
1345 

1406 

TAYLOR 
GRAYSON 

CARROLL 
HARD  IN 

3 

3 

8 

37    20 

37    40 
37    52 

85  21 

86  30 
65    11 
85    57 
83    56 

771 
600 
480 

734 
712 

6P 

7A 

c 

ALVA    MC    K1NLEY 
G.    V.    COX    SR. 
CORPS   OF    ENGINEERS 
WILLIAM     '..     VFRTPFF  \ 
JOEL    W.    MOUNTZ 

CLERMONT    1     SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

1611 
1631 

1855 

BULLITT 

HICKMAN 

CALDWELL 

ESTILL 

BOONE 

B 
2 

37     55 
36    41 

65    40 
89    00 

540 
390 
490 
611 
869 

MID 

5P 

7A 
MID 

c 

C    HJ 

BERNHEJM    FOUNDATION 
WOODSON    0.     FRANKLIN 
MRS    BENN1F    8.    WHITE 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.     WEATHER    BUREAU 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 
C'NTHIANA 

DANVILLE 
DAVELLA 

2003 
2040 
2053 

WHITLEY 
HARRISON 

BOYLE 

2 
5 

I 

36  50 
38    23 
38    23 

37  39 

84    19 
84    17 
82    32 

1070 
684 

719 

700 

8A 

5P 
7A 
8A 

7A 

C 

KY.    DEPT.    OF    CONS. 

KY.    CARDINAL    DAIRY 
R.    P.    COLDIRON 
MRS.    EVA    M.    DAVIS 

DELPHI A    1    E 
OEMA 

DEWEY    DAM 
DIX    DAM 
DUNDEE    4    E5E 

2132 
2139 
2180 
2214 
2358 

PERRY 

KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
OHIO 

1 
1 

37    02 

37    25 

37    48 
37    33 

83  07 
82    48 
B2    47 

84  43 
86    43 

1660 
850 
653 
B70 
431 

3 

7A 

7A 

c 

C    H 

c 

THOMAS    M.     GRAHAM 
HATT1E    B.    BARNEY 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PHILLIP    0.     THACKER 
JESSE    L.     HUFF 

OYER 

EODYVILLE    LOCK    F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

2366 

2391 

2469 
2510 

MUHLENBERG 
BRECKENR1DGE 

METCALFE 
HARDIN 

3 

3 
2 
3 

3 

37    05 

37    03 
37    00 
37    41 

87  00 
86    13 

88  05 
65    37 
B5    52 

592 

793 
420 
855 
739 

6P 

7A 
6P 

c 
c 

N.    D.    GIVENS 
LENA    6LAIR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN    E.    MORAN 
RADIO    STATION    WIEL 

ELKHORN    CITY 
ELKTON    2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

2528 
2548 

2791 

2903 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

5 
5 

37  18 

38  40 
38    09 
38    25 

82  21 
87    10 
84    20 

83  33 

83    43 

800 
520 

668 

% 

7A 

H 

EDMOND    0.    BENNETT 

s.  richard  Anderson 

FRANK    H.     LAWSON 

FLEMINGSBURG    2 
FORD    LOCK     lO 
FORDS    FFRRY    DAM    SO 
FRANKFORT     LOCK    4 
FRANKLIN     1     E 

29^3 
2961 

102  a 

3036 

FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 

SIMPSON 

3 

38    25 
37    54 

37  28 

38  14 

83  45 

84  16 

B8    06 
84    52 
86    34 

911 

156 
504 

6P 

MID 

MID 

6A 

c 

WILLIAM    H.     FISCHER 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEEPS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS    KATIE    D.    NEAL 

FREEBURN    2    SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL     1     S 

GEST    LOCK    3 

3046 
3052 
3112 

3194 

PIKE 
MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 

HENRY 

1 
3 

37    33 

37  57 
36    38 

38  12 
38    25 

82    10 
B3    39 
85    48 
B4    33 
84    53 

730 
864 
759 
888 
490 

1 

C     H 

MRS    ALTA    S.    GOOSLIN 
MISS    ESTHER    WILSON 
E.    GUY    OECKARD 

CORPS   OF    ENGINEERS 

GLASGOW 
GLASGOW    WKAY 
GLENDALE     1     E 
GOLDEN    POND    B    N 
GRANT    DAM     38 

3241 
3246 
3252 
3295 
3358 

BARREN 
BARRFN 
HARDIN 
TRIGG 

BOONE 

3 
3 
3 

2 

37    00 

37    00 

37  36 

36     54 

38  59 

85    55 
85    55 
B5    54 

I  88    00 
84    50 

808 

710 
393 
503 

6P 

6P 

7A 

EMILY    M.    BEAM 
RADIO    STATION    WKAY 
DEWEY    S.    HILL 
FISH    •    WLOLF.    REFUGE 
CORPS    OF    ENGINEERS 

GRAYSON    1     SE 
GREEN5BURG 

GREENSSURG    1     $ 
GREENVILLE    2    W 
HALEYS    MILL 

3392 
3430 
3435 
3451 
3539 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

7 
3 

3 

3B     19 
37    15 
37     15 
37    12 
37    03 

B2     56 

85    30 
!  B5    30 
j    B7    12 

87    20 

900 

595 
519 

" 

5P 

C 

ALBERT    G.    SWANAGAN 
HOWARD    PICKETT 
ROBERT    C.    LANDERS 

CLEATUS    £•    BRINKLEY 

HARTFORD    6    NW 

HAZARD 

HAZiRD    WA'ER    WORKS 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HENDERSON    7    SSW 

3652 
3741 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

3 

37    32 

37    15 
37    15 
37    33 

83    12 
83    11 
83    46 

87    38 

429 
(169 
880 
663 
3B2 

6P 

!: 

c 

DAVID    K.    CARSON 
.H.    A.    BAILEY 
LEE    J.    HOGSTON 
CORPS   OF    ENGINEERS 
FRANK    STREET 

HfRNDON 

HICKMAN     1     E 

HICKSV1LLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

HODGENVILLE     NAT     PARK 

3821 

3837 

CHRISTIAN 

GRAVES 

JESSAMINE 

LARUE 

2 

36    34 

36  48 

37  32 

87  34 
89    10 

88  30 

65    44 

512 
440 

786 

,« 

" 

c 

c 

C.    W.    KEATTS 

MRS.    NELL    S.    CALVIN 

TVA-679 

CORPS   OF    ENGINEERS 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOP' IN5V1LLE 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

4134 
4165 
4196 

LESLIE 

BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

2 

3 

36  51 

37  10 
37    52 
37    53 
37    33 

87    30 
83    23 

82  32 
B6    17 

83  23 

540 
870 
638 

795 

8A 

8A 
8A 

H 

NEWELL    F.    SMITH 
MRS.    JEAN    B.    ELAH 
EDO    PACK 

FLOYD    G.    R08B1NS 
JAMES   0.    MALONEY 

JEREMIAH 

KEENE    1    SSW 

KENTUCKY    OAM 
LA    GRANGE     2    NNW 
LANCASTER 

4255 
4369 
4414 
4595 
4620 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

OLDHAM 

GARRARD 

9 

37     10 
37    57 

37  01 

38  26 
37    37 

82    56 

84  36 
88    16 

85  23 
84    35 

1150 

362 

880 
1032 

5P 

5P 

HOBART     I  SON 

HUGH    W.    BUFFIN 

TVA-379-A 

S.    R.    VARABLE 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 

LEBURN    1     E 

I  E  I"«TIELD 

LE»!N'.TON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

I  ITTlF     MK.MAN    LOCK     6 

4BZ5 

GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

3 

37    20 

37  29 

38  02 
37    21 

37    45 

82    57 
B6    18 
84    36 
84    55 

84    35 

1100 
642 
979 
772 
521 

5P 
6P 
MID 

5P 

MID 
7A 

C    MJ 

c 
c 

HAROLD    E.    WATLEY 
CLYDE    STIKELEATHER 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CORPS    OF    ENGINEERS 

~ 

W 

OBSERVATION 

O    i 

| 

s 

TIME  AMD 

z 

Q 

P 

p 

TABLES 

STATION 

h       rrniMTv 

< 

< 

OBSERVER 

1 

1 

3 

I 

- 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4648 

GREENUP 

7 

■ 

■ 

cowi  or  f'.itcffr'. 

LOCKPORt    LOCX    2 

Ut  1 

Hf  N"* 

36    26 

t* 

CORPS   V    '- 

LOGLICK    1     5 

4462 

CLARK 

37    51 

64    02 

T7) 

' 

JfltiMEJI 

LONDON 

484  -■ 

t  »ijfrf. 

2 

■ 

K<    M 

1195 

' 

■•-.    '-. 

LONDON     FAA     AP 

»»' 

UKJREI 

2 

37    03 

84    0', 

J  1*1 

M|0 

-.-, 

M 

FFL.    **    AT ION    M 

LOUISA    2 

8948 

LAWetCI 

1 

36    07 

82    36 

6*5 

** 

- 

'     ■ 

LOUISVILLE 

JEPPER60N 

7 

36    14 

65    46 

4*2 

mi 

■ 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

mi 

JEFFFR-,ON 

7 

38    13 

85    4C 

536 

' 

'OVP'.    -,r    EM 

LOUISVILLE    WB    AP 

t  ■,-,'. 

JEFFERSON 

36    11 

85    44 

47* 

vie 

-  i 

1    BU6CA4J 

LOUISVILLE    UPPFR     GAGt 

49  5'. 

JfFTf R«ON 

7 

36    IT 

83    46 

403 

6* 

*:o»P'.   0*    EwGINCtR' 

LOVE LAC EV1LLE 

496  7 

BALLARfJ 

6 

36    56 

66    50 

:p 

6P 

■ 

'^n? 

! 

■ 

86    02 

738 

' 

-    FOSTC9 

MADISONVILLF     1     'A 

901  ■ 

HOPKIN5 

3 

37     19 

67    29 

439 

5P 

'A 

7* 

( 

•.■■'*.    J*. 

MAMMOTH    (-(i/E     PAPr 

9097 

EDMONSON 

3 

37    11 

600 

69 

IP 

NA'IO**'.    PAW     H 

MANCHESTER   *    SE 

5111 

CUM 

• 

37    06 

83    4> 

f.r 

69 

T* 

NO**    5.    MHITE 

MARTIN 

517) 

FLOYD 

1 

37    J* 

62    45 

'< 

MU«    eETTr    »*■£'    - 

MAYFIELD 

9230 

GRAVES 

: 

M    -.<. 

66    39 

364 

7» 

■ 

MAYSVILLf     DAM    33 

52*3 

MASON 

36    36 

63    42 

516 

'* 

7A 

-     - 

CO*PS   Of    iN-ilNC**". 

MC    KEE 

5291 

JA'r  SON 

2 

37    26 

ft  4      ',', 

■ 

6* 

t*5.  WINNIE     *.     iOPA4 

MC    KINNEYSBURG 

9301 

PENDI t TON 

5 

3*    3t 

64    U 

662 

' 

■ 

META 

5  3  70 

PIKE 

1 

37    34 

62    27 

■ 

mr;.    EOITH    j,    SMITH 

MIODLESBORO 

9369 

BELL 

2 

36    37 

63    43 

1130 

5P 

■ 

MIDDLFSBORO     SEWAGE    PL 

BFLL 

2 

36    36 

63    43 

1130 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38    09 

64    41 

6* 

CITY    0*      -         - 

M1LLFR5BUPG 

9490 

BOURBON 

5 

38    18 

84    09 

789 

Cifr  M*fEJ     - 

MILLERSTOWN 

,„, 

GRAYSON 

3 

37    27 

86    03 

566 

T* 

'_•*».       . 

MONT  I CELLO 

5524   w*.r*E 

2 

36    50 

84     -0 

926 

69 

7* 

ALVIN    L.     1 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

5555     ROWAN 

5 

-38    11 

69    26 

770 

PROf.   *€*;•«    c.    "A'SCai 

5640    MONTGOMERY 

5 

38    04 

83    56 

930 

6P 

9* 

IIU 

MUNFORDVILLF 

5684 i HART 

3 

37    16 

85    53 

610 

7A 

■ 

MURRAY 

9694   cali Oway 

9 

96    36 

86    20 

622 

M 

9  A 

- 

r*T(  cm  -E0C 

OLIVE     HILL     2    WNW 

',013     CARTER 

63    12 

' 

6COUC    r. 

OLNEY 

DPX1H5 

3'     14 

<!» 

MELVIE    PANt 

83    39 

750 

•>* 

MRS.     ANN* 

ONEONTA    DAM    35 

6033ICAMPBELL 

7 

36    56 

64    ]8 

512 

7* 

MINCERS 

OWENSBOPO    2    W 

DAVIESS 

T 

37    46 

87    09 

420 

6P 

T* 

H 

VIRGIL    0. 

OWENSBORO    DAM    46 

6096 

DAVIESS 

37     *7 

87    07 

404 

6* 

' 

COAf>l    p    EMGIMEEftf 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

6110 

mc   CRACKER 

88    46 

398 

NIC 

NIC 

-    K  - 

PADUCAH 

61  15 

MC    CRArrFK 

37    06 

86    37 

3*0 

5P 

6  = 

MESTEtt   s. 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117    MC     CRACKEN 

7 

37    06 

86    36 

325 

' 

'ITT     OF     Pi 

PAINTSV1LLE 

6136    JOHNSON 

1 

37    49 

82    46 

6/' 

'» 

JESSE    F»1     ' 

P«PADI5E     STEAM    PLANT 

6155    MUHLENBURG 

37     Jfe 

86    59 

4^2 

7A 

7A 

TVA-76* 

PIKEVILLF 

6353    Pier 

37    29 

62    31 

666 

5P 

9P 

C    - 

.. : .     MEATMEN    BUOEAU 

PRINCETON 

6575    CA1 DWELL 

2 

37     06 

87    53 

529 

6P 

»P 

a^ton   «.     -■ 

RAVENNA    LOCK    12 

6679    ESTILL 

* 

37    40 

63    57 

634 

7A 

COSP£    Of    EUGINCEM 

RENFRO     VALLEY 

6748     »OCr     CASTLE 

2 

37    23 

64    20 

1060 

5P 

5P 

JOHN    L. 

RICHMOND 

6805    MADISON 

37    44 

84    18 

1122 

H 

8A 

Thomas   c.    keRndon 

ROCHESTER    LOCK    3 

6882 

OHIO 

3 

37     13 

86    54 

401 

7  A 

Z^fV-    Of    ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

5 

36    51 

86    5  3 

690 

7A 

7A 

-       ■ 

RUSSELLVILLE    SUBSlA 

7064 

LOGAN 

3 

36    50 

66    54 

576 

7A 

TVA-663 

SADIEV1LLF 

7074 

SCOTT 

4 

38    23 

84    33 

791 

' 

HNS.     rRESSIC    6.    RAlSTON 

ST    MAPY 

7096 

6 

37    35 

86    21 

74  3 

C 

JOHN   S.    BAUEfl 

SALVISA    LOCK     6 

7121 

WOODFORD 

490 

6A 

COBPi    'r-     ■■■-... 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFF 1 N 

5 

37    45 

83    05 

859 

c 

■ 

SALYERSVILLE    2    SE 

7134 

MAGOFFIN 

5 

3'    44 

63    03 

920 

7A 

POfiftfST     '.     - 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

3 

36    45 

66    12 

770 

SR 

5P 

NOBLE    AlLEN 

SCOTTSVILLE    2     SW 

7220 

ALLEN 

36    44 

86    13 

TA 

MRS.    I0ELL   r.    0'.  ■ 

SEBREE 

WEBSTER 

3 

67    32 

360 

OPlANDEP     '. 

SHAWNEE     STEAM    PLANT 

7311 

MC    CRACKEN 

37    09 

6S    47 

3*5 

S« 

TVA-709 

SHELBYV1LLE 

7324 

SHELBY 

8 

38    13 

85     16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL    D. 

SMEPHERDSVlLLE 

7334 

BULLITT 

B 

38     10 

65    44 

446 

8* 

OVID    K.     mAGFijli'* 

SMITHFIELD    4     S 

SHELBY 

8 

3S    20 

85    16 

862 

c 

GEORGE    E.     SIMPSON 

SOMERSET 

PULASKI 

37     Q6 

84     37 

1050 

CORPS   OF    ENGINEEPS 

SOMERSET     1     N 

7510 

PULASKI 

2 

37    07 

84     37 

1050 

6P 

6P 

RADIO   STA    WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

8 

37    41 

85     14 

736 

7A 

WM.    H.     GCIiLF 1 

STEARNS 

7677 

MC    CREARY 

2 

36    43 

84    29 

1420 

7A 

7A 

c 

MRi    GLADYS     ".     GR  IFf 1 T* 

SUMMER    SHAPE 

7800 

METCALFE 

3 

36    53 

85    43 

864 

6P 

fop 

CHAS.    H.     MC    MURTREY 

SUMMER     SHADE     SUBSTA 

METCALFE 

3 

36     53 

85    40 

TVA-664 

TMhAM    SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

6 

37    52 

85    09 

c 

CHARLIE     S.    r.*YS 

TAYLORSVILLE 

T946 

SPENCER 

8 

38    12 

85    21 

483 

7A 

MRS.    KAThRyN    3.     CARP 

TOMPKINSVILLE    WTR    WKS 

8060 

MONROE 

3 

36    42 

85    41 

905 

c 

TOMPKINSVILLE     WATER     ■(  S 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

TRIGG 

36    45 

88    05 

390 

7A 

TvA-660 

TYRONE    LOCK    5 

8179 

ANDERSON 

38    02 

524 

7t 

CORPS    OF     ENGINEERS 

UN1ONT0WN    DAM   49 

8197 

UNION 

37    46 

87    57 

6A 

c 

CORPS   OF    ENGINEEPS 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

9246 

JESSAMINE 

* 

37    51 

84    26 

571 

7A 

CORPS    OF    ENGINEER 

VANBUREN 

6250 

ANDERSON 

B 

37     58 

85    10 

550 

BA 

MRS.    EDNA    LOVE 

VANCEBURG    DAM    32 

5  2  51 

LEWIS 

38    39 

63    21 

525 

6P 

7A 

CORPS   OF    £-. 

WARSAW    MARYLAND    DAM 

B446 

GALLATIN 

38    46 

84    5B 

MID 

CORPS   OF    ENGINEEPS 

WAYNESBURG    7    NE 

LINCOLN 

37    25 

84    36 

1216 

MRS.    RITA    PIOOER 

WEST    LIBERTY 

6551 

MORGAN 

5 

37    55 

8  3     15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD    0.     HELTON 

WILLIAMSBURG    2 

8709 

WHITLEY 

2 

36    43 

84    09 

995 

8A 

SA 

ESTIL     M.     MEADOWS 

8714 

GRANT 

38    3B 

84    38 

914 

7A 

7A 

HENRY    NORTHCUTT 

WILLOW    LOCK    13 

8724 

LEE 

37    36 

83    50 

CORPS   OF    ENGINEERS 

WOLF    CREEK    DAM 

880/ 

RUSSELL 

2 

85    09 

5BS 

BA 

BA 

BA 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

WOODBURY    LOCK    4 

fin:.. 

BUTLER 

3 

37    11 

B6    3B 

504 

7A 

c 

CORPS  OF    ENGINEERS 

PUBLICATION    ENDED 

P1NEVILLE 

NEW    STATIONS 
FOURMILE    KY    UT1L    PARK 

6384 

BELL 

2 

36    45 

83    42 

1002 

EFFECTIVE      2/62 

3  00  c 

BELL 

2 

36    47 

83    45 

BA 

KENTUCKY    UTILITIES 

1-BIG    SANDYi       2-CUMBERLANDt       3-CREEN,       4-KENTUCKY.       5-LICKlNGj       6-MIS 


7-OHIOj       8-5ALT|       9-TENNESSEE 


WATS 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  ChieJ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


MARCH  1962 
Volume  57         No.  3 


ASHEVILLE:   1962 


THEUBRMYCFTHE 

MAY  1 1)  1362 

UNIVERSITY  OF.  ILLINOIS 


KENTUCKY  -  MARCH  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   79°  on  the  30+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   11°  on  the  3+  at  Williarnstown  5  WSW 


Greatest  Total  Precipitation:   6.83  inches  at  Greensburg  1  S 

Least  Total  Precipitation:   2.92  inches  at  Shelbyville 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.85  inches  on  the  31st  at  Glasgow 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   10.9  inches  at  Pikeville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   4  inches  on  the  6th  at 

4  stations 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
MARCH    1962 


Temperature 


WESTERN 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO 

MIL8URN 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLF 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
1RVINGT0N 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHEL8YVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


EASTERN 

ASHLAND 
8ARB0URVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HYDEN 

INEZ 

JACKSON 
LEBUPN  1  E 


53.4 
50.3 
54.8 
53.5 

51.8 

51.7 
51.5 


52.2 

51.0 
54.0 


49.0 
51.5 
53.5 
52.4 
52.2 

M 
53.4 
50. 5M 
53.6 
52.8 

53.0 
51.8 
51.8 
52.3 
50.9 

53.9 
53.7 
53.8 
53.6 


54.2 
51.5 
48.4 
50.6 

51.5 

52.8 
51.9 
49.7 
51.1 
49.8 

50.0 
52.0 
50.0 
49.2 
49.9 


51.3 
55.9 
53.8 
55.1 
52.2 

53.5 
54.0 


53.0 
56.1 


33.9 
33.9 
35.0 
34.3 
34.5 


33.6 
32.2 

33.7 
33.7 
35.2 


32.4 
32.6 
33.5 


32.7 
31.7M 

35.0 

M 
33.7 
31.  2M 
32.1 
34.3 

31.9 
33.3 
33.8 
35.2 
33.7 

33.5 
35.1 
33.2 
30.2 


33.0 
31.1 

32.0 


32.3 
31.1 
32.2 


31.8 
32.7 
28.1 

30.9 
32.6 
30.8 
31.5 
32.0 

31.5 
31.1 
31.9 


43.7 
42.1 


42.7 
41.9 
43.9 


43.3 
42.2 


42.5 
43.5 
42.9 


41.7 
43.1 
42. 1M 


40.  9M 
42 


42.8 
43.8 
42.3 


43.9 
42.4 
40.7 
40.9 
41.8 

43.2 
42.1 
40.9 
41.3 

41.7 

40. 6 
42.7 
41.2 
40.2 
41.1 

M 
39.0 

41.5 


44.9 
42.8 


42.2 

43.3 
40.8 


3.1 
2.5 


3.7 
3.5 


3.2 
3.5 


4.0 
2.0 


656 
704 
615 
648 
669 

686 
711 
650 
667 
627 


604 
664 
699 
618 

691 
657 
678 


749 
716 
670 
699 
656 


657 
740 
678 
657 

690 
688 
679 
651 
694 

653 

633 
658 
706 


648 
693 
747 
740 
714 

669 
703 
742 
726 
718 

751 
685 
731 
762 
736 


734 
615 
682 
648 
763 

697 
664 
744 
665 
669 

671 
703 
645 


No.  of  Days 


Precipitation 


18 

0 

13 

0 

11 

0 

9 

0 

11 

0 

13 

0 

12 

0 

14 

0 

20 

0 

14 

0 

1  3 

0 

12 

0 

16 

0 

16 

0 

14 

0 

15 

0 

16 

0 

18 

0 

12 

0 

18 

0 

12 

0 

15 

0 

1  7 

0 

1  u 

0 

0 

17 

0 

17 

0 

14 

0 

1  5 

0 

17 

0 

2  0 

0 

18 

0 

15 

0 

18 

0 

18 

0 

16 

0 

17 

0 

17 

0 

1  5 

0 

3.91 

3.13 
3.42 


6. 

4.13 

5.87 


5.85 
3.47 
5.26 
4.30 

4.73 
5.66 
5.23 


3.41 
3.91 
4.70 


.   | 


.22 

.98 


.63 
1.60 


.55 
1.46 


.67 
.18 


1.39 
.61 


4.35 

6.12 

5.11 

3.50 

3.76 

3.39 

3.58 

5.91 

6.37 

5.55 

5.81 

4.75 

4.31 

3.63 

4.25 

D  5.42 

5.35 

5.14 

4.28 

4.19 

4.54 

5.16 

4.44 

5.80 

5.45 

2.92 

4.24 

5.23 

4.28 

4.63 
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MIN 


MAX 
MIN 


32   34 
15   17 


32   37 
14   15 


44   32   38 
20   16   18 


38   50   52 
26   25   35 


35   38   50 
16   17   30 


56   32   64 
29   25   25 


35   40 
20 


26   21   26 


16   15   15 


33   38   54 


35   38   56 
21   22   36 


34  42  54 

18  19  33 

33  38  43 
15  16  27 

34  31 


36 

17  16  17 

36  40  51 

15  17  30 

24  35  44 
14  13  23 

36  29  40 

16  15  17 

36  33  41 

17  17  19 

49  36  46 

22  19  19 

35  39  51 

17  17  31 

33  39  47 

16  15  25 

35  51  51 

25  19  28 


33   38   47 
15   14   23 


30  37  53 

18  20  31 

37  36  40 

17  15  17 

34  42  54 

20  21  35 

34  35  57 

19  22  34 

42  30  38 


38  33  41 

20  19  21 

32  42  55 

17  20  32 

36  45  51 

22  20  26 

31  37  50 

16  18  32 

30  33  35 

18  22  27 

32  37  37 

17  17  22 


37   51 
22   23 


50   40   47 
24   18   20 


49   51 
35   28 


50   42   35 
35   27   23 


50 

45 

36 

22 

32 

23 

58 

47 

36 

36 

30 

23 

51 

45 

36 

35 

27 

23 

59 

47 

35 

34 

33 

23 

52   39   36 


50   44   32 


54   47   34 
22   27   20 


54   46   34 


50   42   35 
32   20   22 


47   34 
34   25 


52   44 
36   26 


46   47 
35   29 


48   46 
29   26 


50   47 
36   27 


45   36 
32   21 


48   46 
25   31 


55   47 
31   28 


55   48 
26   33 


45   43 
30   26 


50   45 
35   30 


43   40 
26   27 


53   33 
31   24 


51   47 

30   30 


50   43 
37   26 


54   50 
49   22 


50   42 
25   31 


54   50 
33   26 


54   48 
42   24 


51   46 
31   29 


40   26   26 


53   54 
35   25 


54   51 

33   24 


56   51 
32   33 


56   58 
27   32 


36   46 
34   36 


47   46 
31   34 


37   41   50 
24   29   26 


30  30  35 

39  48  47 

32  32  34 

34  38  49 

24  28  28 

41  45  46 

33  33  38 

38  50  46 

32  32  35 

43  51  51 

29  39  35 

36  40  50 

22  26  26 


38   44   50 
32   34   40 


47   49 
31   33 


33   29   35 


37   46 
32   32 


48   47 
32   35 


46   45 
33   35 


27   29   3* 


36   48 
29   29 


40   50 
29   29 


49   49 
31   35 


47   47 
29   36 


49   49 
30   35 


40  44  45 
34  34  40 

36  42  49 
28  32  33 

37  45  49 

31  32  36 

41  44  49 

32  35  40 

36  42  49 
25  26  29 

37  36  48 
25  31  31 

39  43  47 

33  33  39 

38  52  52 
31  2  6  34 

39  40  45 


46   43 
34   32 


25  32  33 

35  39  53 
27  29  30 

36  42  54 
25  28  29 


57 

55 

41 

39 

45 

56 

36 

39 

63 

63 

43 

43 

61 

61 

40 

41 

51 

59 

37 

37 

61 

60 

41 

36 

61 

63 

41 

43 

46 

61 

36 

34 

59 

55 

39 

36 

58 

51 

43 

39 

63  55 
42  42 

55  56 

41  40 

46  57 

36  39 

58  59 

37  40 

54  48 

39  38 

49  60 

34  35 

49  62 

38  42 

50  64 

40  37 

60  59 

42  42 

58  55 

42  39 

57  59 

41  44 

55  53 

39  42 

58  48 

42  3  7 

45  61 

38  42 

62  54 

42  42 

57  59 

42  40 

44  5  8 

39  42 

48  64 

39  44 

57  56 

42  38 

64  64 

40  37 

57  55 

42  3  7 

46  63 

38  41 


37   38   35 


53 

65 

42 

36 

48 

63 

41 

36 

40   42 
34   29 


45   43 
32   23 


39   34   30 


38   35   35 


46   46 
32   26 


37   35   35 


35   27   28 


55   52 
33   34 


47   49 
33   26 


45   49 
34   23 


45   46   44 
29   31   24 


47   46 
27   27 


34  32  29 

45  43  42 

36  33  28 

49  44  46 

35  26  28 

45  47  47 

35  33  23 

39  37  37 

33  30  29 

50  43  46 

37  33  24 

54  42  49 

37  33  29 

61  45  51 

36  36  29 

49  47  46 

36  33  28 

45  43  43 

35  34  26 

54  47  46 

36  34  24 

43  44  43 

34  32  25 

43  44  44 

32  30  28 


38   28   30 


48   46   49 
36   23   31 


39   34   27 


39   34   32 


46   45   47 
37   24   27 


56   52   51 


34  29 

43  45 

32  28 

42  41 

29  30 


36   23   26 


62   44   5  3 
38   36   34 


37   33   26 


46   42 
32   30 


36   51 
23   25 


45   44 
21   20 


48   45 
21   30 


22   23   22 


23   23   20 


43   48 
25   28 


48   45   50 


45   43 
22   25 


18   21   25 


20   23   19 


25   27   25 


47   45 
21   24 


23   25   24 


41   48   53 
24   29   23 


37   42 
27   30 


44   41 
19   26 


46   45 
24   25 


51   43   44 
21   30   26 


21   28   27 


37   47 
32   27 


46   48 
23   23 


48   5U   60 
25   24   26 


47   42 
20   21 


23   26   23 


42   50   58 
26   25   23 


46   46 
19   27 


39   50 
30   26 


48   46 
27   22 


48   45 
26   24 


51   43 
24   25 


25   24   27 


56   58   56 
26   42   42 


54   61 
28   38 


30   36   45 


63   62   59 


55   57   61 

20   33   41 


45   39   40 


54   63   64 


59   63 

37   44 

55   59   67 


63  68  56 

36  36  40 

63  61  57 

46  41  41 

56  62  63 

31  40  40 

62  62  58 

40  40 

63  61 
39  48 

60  63  60 

2  7  40  40 

62  61  58 


1H 

40 

63 

62 

41 

45 

57   61   65 
29   39   48 


55   65   62 


55   59   66 
26   3  3   44 


46 

46 

53 

60 

61 

61 

24 

28 

24 

36 

43 

41 

40 

50 

55 

64 

65 

62 

21 

29 

21 

36 

48 

42 

45 

46 

52 

59 

67 

65 

20 

28 

25 

30 

47 

43 

62  57  58 
42  40  40 

55  62  62 

23  43  45 

63  62  57 

42  40  40 

66  57  58 

46  45  41 

54  59  67 
30  36  47 

55  63  63 
23  39  40 


57   65   57 


52   60   61 


57   60   67 


56   56   55 
36   32   33 


31   32   34 


39   38   40 


56   59 
34   35 


60   62 

40   40 


31   46   34 


57 

59 

66 

61 

64 

35 

33 

30 

44 

43 

46 

63 

66 

66 

60 

36 

42 

29 

31 

43 

47 

51 

59 

60 

57 

38 

30 

30 

41 

42 

64 

42 

48 

56 

58 

37 

37 

26 

22 

35 

55 

58 

62 

55 

60 

36 

30 

30 

42 

41 

57   62   64 

40   35   37 


60   56   56 
39   31   29 


57   60   64 


50   55   56 
35   36   31 


55  57  61 

35  30  28 

47  49 

37  38  35 


57   53   55 
38   33   31 


53   52   59 
38   35   32 


37   41   31 


36   39   3U 


52   55   63 
35   33   37 


59   53   56 


54   56   63 


59   62 
39   33 


61   42   48 


39   33   31 


57   62   65 


39   34   27 


62   48   52 


54   63   64 


63   57   59 


61   63   65 


53   62 
3  5   40 


58   55 
36   38 


61   55   59 


60   61   65 


56  58 
40  43 

57  65 
35  41 

60  66 

35  34 


51   58   62 


32   39   30 


60 

59 

64 

44 

42 

31 

60 

64 

66 

46 

41 

31 

55 

57 

65 

31 

37 

26 

65   58   59 


65   62   65 


31   41 
56   62 


70   56 
40   42 


65   62 

31   35 


61   63   69 


32   34   38   35 


62  71  78  63 

28  28  41  39 

70  76  75  72 
30  29  50  40 

71  77  76  44 


62  71  75  66 

29  29  35  53 

73  77  73  45 

33  50  40  38 

73  72  69  65 

25  32  53 

69  76  77  59 

33  53  53  38 

64  73  76  62 


70   76   69 


62 

45 

52 

.2 

41 

37 

35 

.0 

77 

55 

52 

39 

69 

46 

53 

,4 

44 

38 

33 

7 

74 

45 

51 

5 

43 

33 

33 

3 

75 

46 

50 

5 

45 

37 

31 

2 

74 

44 

53 

6 

42 

36 

32 

1 

63 

70 

77 

52 

50 

•  6 

28 

34 

49 

38 

31 

•  1 

63 

71 

76 

55 

51 

.5 

34 

38 

51 

38 

32 

0 

64 

74 

77 

69 

53 

.5 

26 

26 

33 

40 

30 

.9 

69 

75 

74 

52 

52 

.8 

32 

46 

47 

36 

33 

5 

72 

77 

74 

43 

51 

9 

29 

37 

43 

37 

32 

.3 

73 

79 

79 

52 

54 

0 

26 

34 

44 

39 

32 

6 

66 

75 

66 

43 

49 

7 

32 

45 

42 

37 

32 

0 

76 

75 

45 

49 

50 

3 

38 

44 

41 

36 

33 

9 

64 

70 

75 

54 

51 

1 

30 

30 

39 

36 

31 

5 

70 

75 

68 

45 

52 

8 

32 

53 

45 

39 

34 

3 

76 

76 

75 

40 

54 

8 

36 

52 

40 

36 

35 

0 

61 

70 

76 

60 

50 

7 

27 

35 

45 

38 

30 

8 

66 

72 

77 

62 

53 

0 

30 

31 

48 

40 

31 

9 

73 

77 

72 

42 

53 

5 

34 

55 

39 

36 

34 

3 

73 

78 

77 

57 

55 

1 

26 

30 

42 

40 

31 

5 

74   76   66   47 
40   52   39   35 


1 

48 

51 

.7 

0 

38 

33 

b 

7 

44 

51 

.5 

2 

11 

32 

2 

7 

73 

54 

4 

6 

41 

32 

0 

1 

57 

54 

6 

2 

38 

31 

5 

notes  lolloping  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


• ''JCKV 
1962 


Day  Of  Monlh 


Station 


IRVINGTON 

JACKSON 

LEBURN    1     E 

LE1TCHFIEL0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 
MIDDLESBORO 


MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENStJORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHtLiJYVlLLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3URG  7  NE 
WEST  LIBERTY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


45   35 
27   20 


38   45 
23   20 


32   35 
17   16 


29   39 
16   16 


24   22   33 


31   40 
18   17 


31   38 
16   17 


33   34 
16   20 


32   37 
17   19 


35   39 
17   18 


33   33 
18   22 


38   29 
19   17 


37   55   59 
30   26   35 


36   47 
23   24 


16   15   26 


35   36   56 
18   23   31 


34   39   53 
16   19   34 


33   35   54 
18   22   33 


19   20   22 


39   51   58 
28   22   27 


36   35   57 
17   20   28 


35   45 
20   20 


36   30   42 
16   17   19 


20   20   25 


35   41   56 
21   23   36 


35   29   36 
15   13   15 


34   45 
19   28 


41   35   50 
24   23   25 


35   44   58 
21   22   34 


44   44   47 
15   13   23 


29   38   45 
14   16   27 


52   50 
26   33 


50   48   34 
38   30   20 


46 

44 

39 

37 

23 

23 

45 

38 

34 

35 

21 

22 

46 

39 

33 

39 

25 

23 

50 

40 

36 

36 

25 

25 

49 

39 

37 

36 

26 

26 

54 

51 

36 

42 

22 

24 

53 

49 

35 

40 

24 

24 

52 

44 

35 

36 

25 

24 

58 

45 

33 

36 

31 

24 

54 

47 

38 

43 

23 

24 

51 

43 

36 

26 

30 

24 

57   46 
36   31 


52   46   34 
39   28   24 


55  44 

42  22 

51  42 

40  26 

53  33 

33  23 

53  50 
39  23 

54  50 
38  27 

50  46 

35  32 

55  45 

34  22 

54  50 

33  26 


30   29   20 


32   26   24 


47   47   32 
28   28  22 


53   46 

40   28 


59   49 
35   27 


49   42 
35   26 


46   42 
29   20 


45   35 
33   24 


42   37   45   56   49 
23   19   20   30   34 


43   51 
26   26 


38   53   50 
30   25   34 


3  7   44   4  7 
32   32   35 


36  48  45 

31  32  35 

34  49  44 

31  32  33 

39  49  47 

34  33  35 

38  47  47 

34  33  36 

4  3  42  46 

32  34  40 


33   33   34 


3  7   46   44 
32   32   35 


37   52   47 
32   30   33 


42   42   43 
32   34   41 


37   39   50 
29   27   32 


49   46 
29   32 


37  49  49 

32  28  33 

36  47  46 

29  31  36 

42  42  47 

31  39  42 

40  43  46 

32  32  37 

42  43  .45 

32  34  40 

42  43  46 

33  35  42 

46  44  46 

29  34  35 

39  52  49 

33  32  36 


36  50  50 

31  32  34 

3  3  36  49 

26  30  32 

37  39  47 
26  33  35 

38  44  50 

32  32  36 

3  5  36  46 

26  31  32 


31   26   33 


31   35   49 
24   28   29 


36   45   50 
30   30   35 


31   30   31 


33   31   35 


42   50 
30   32 


50   50   64 
39   41   39 


u 

63 

60 

M 

40 

35 

34 

>i 

»s 

54 

44 

47 

40 

35 

33 

31 

59 

50 

42 

44 

41 

42 

34 

31 

63 

56 

43 

50 

43 

62 

33 

33 

66 

36 

57 
42 

49 

40 

42 
35 

45 
33 

45 
29 

41 
27 

49 
29 

45 

39 

56 

41 

49 
40 

41 
36 

45 
32 

43 
25 

4U 

26 

49 
27 

46 
37 

61 
42 

59 
35 

45 
35 

43 
20 

49 
29 

43 
27 

5u 
19 

45 

38 

57 

41 

57 
35 

46 
33 

46 
26 

46 
28 

42 
27 

49 
27 

47 
37 

56 
39 

56 
39 

45 
37 

47 
27 

47 
28 

46 

21 

50 
23 

57 
39 

65 

42 

61 
39 

55 
36 

52 
35 

50 
34 

45 
21 

46 
29 

44 

39 

61 
43 

57 
37 

45 
36 

45 
24 

49 
32 

44 
28 

5u 
21 

45 

36 

45 

36 

56 
40 

54 
39 

43 
35 

42 

30 

43 
20 

4U 

20 

61   61 

41   45 


64   59 
43   45 


59   57 
40   41 


60   60 
42   37 


56   54 
41   35 


60   47 
43   34 


61   61 
42   37 


47   55 
36   34 


64   65 
45   39 


58   56 
42   30 


59   54 
39   37 


47   61 
36   41 


54   55 
40   39 


61   55 
40   41 


44   58 
38   40 


53   57 
37   40 


47   62 
37   41 


63   54 
41   39 


54   56 
40   44 


57   56 
40   38 


48   62 
41   40 


is    is     17 


60   43   51 
41   35   31 


49   42 
22   25 


53   60 

21    34 


21  22 

55  55 

40  33 

66  66 

K)  3'< 


i — i — r 

21   V 


2324      25      2627282930 


,. 


;  I 


57   63   64   7.   75   6*   45 
Ml   4i    3i   33   52   41   37 


60   t-   61   63   72   77 


39   35   37 


50  50  47 

36  34  32 

50  46  45 

34  33  28 

46  45  49 

30  22  31 

44  43  45 

36  32  27 

42  42  49 

26  24  30 

46  42  48 

36  26  32 

48  43  44 

37  25  30 

59  55  53 

40  36  33 

46  46  50 

30  26  28 

54  49  50 

34  34  30 

56  42  49 

37  32  28 


37  25  31 

48  48  47 

38  28  30 

47  41  45 
33  32  27 

48  50  48 
35  34  30 

59  42  52 

39  33  32 

45  50  48 

35  29  30 

47  42  44 

35  32  25 

42  40  40 

33  30  26 

47 
29 

61  45  50 

38  34  29 


19   25   28 


42   40 
27   26 


37   46 
26   26 


43   44   54 


21   29   19 


2u   28   21 


39  26   27 

4U  49 

28  27 

42  50 


46   47 
33   24 


26  26   24 

47  47 

25  31 

45  53 


46   39   46 
21   25   23 


25   26   24 

48   48   57 
23   28   24 


25   26   25 


46   41 
25   24 


49   48 
22   2U 


43   47 
21   29 


38   44 
22   29 


23   27   26 


63   59 

42   42 


59   61 
31   39 


6i   63 
43   44 


43  41  42 

62  56  54 
47  44  4U 

64  53  57 

45  43  43 

63  62  57 

41  40  40 

60  64  63 

26  31 

61  56  57 


51   62 
26   39 


56   59 
16   35 


59   61 
29   36 


61   64 
37   47 


62   63 
37   37 


64   5  7 
46   46 


61   57   53 


61  57 
48   46 

62  57   56 


59   65 
32   37 


58   69 
29   43 


60   55 
45   40 


60   63 
29   38 


53   59 
33   40 


56   65   59 


61  63  60 

40  39  40 

53  6U  63 

26  40  42 

64  62  56 


62   65 
32   47 


55   63   53 


53   59 
38   40 


55   59 
33   36 


62 
39   36 


55   57 
28   33 


56   63 
34   34 


63   57 
37   34 


55   61 
3<    >< 


55   61 

41   36 


34   36   35 


62   70 
32   35 


59   65 
32   32 


63   67 
30   36 


57   65 
35   29 


63   72 
37   39 


62   44   47 


61  50  55 

35  35  24 

50  60  69 

40  32  29 

42  55  62 

39  34  39 

53  56  65 


57   63   73 


59   66 
31   37 


61   67 
34   36 


61   67 
36   37 


5  9   61 
32   33 


50   62 
41   32 


65   69 

31   32 


50   51 
35   33 


57   62 
33   35 


54 

55 

35 

34 

55 

62 

34 

32 

50 

58 

34 

34 

62 

60 

31 

33 

46 

57 

38 

33 

55 

56 

36 

32 

51 

60 

31 

35 

40   36   31 


36   30   26   33 


65   70   75 

34    2  5    30 


75   60 
6C   3t 


33.3 


63.0 
31.1 


66.1 
31.9 


53   62   62 

38  .  41   36 


76   70   42 i 

51   42   37 


59   40 

40   38 


33   27   2  6   46   50   39 


67   73   77 
39   39   52 


47   41   33 


64   62   67 


62   59   63 


65   64   65 
47   42   34 


55   55   62 
33   36   26 


62   56   57 
25   38   25 


66   56   63 
31   47   33 


71   52   62 

45   41   39 


61   53   62 
41   43   26 


57   63   62 
36   42   33 


7Q   64   67 
46   41   34 


61   63   64 
44   42   33 


42   4u   34 


67   61   65 


69  55  64 

38  42  33 

65  65  67 

32  45  32 

63  64  68 

46  41 

55  53 

40  36 

57  55 
36  42  29 

68  55  60 

44  42  32 

58  58  64 


37   30   34 


56  52  62 

43  40  29 

66  61  57 

39  40  33 

56  57  65 

45  41  29 

56  62  62 

35  44  28 


55   63   62 


59   57   54 


75  73 

35  55 

73  75 

36  45 

73  78 

33  53 


66   45 
43   35 


67   53 
36   36 


73   44 
43   361 


72   77   74   65 

27   34   51   43! 


76   74 
34   55 


66   51 
39   37 1 


62   71   76   59 


61   73 
24   29 


78   65 
35   39 


7o   74   73   64 
28   32   53   48 


65   75   73   43 
43   52   39   36 


72   77   70   55 


51.6 
33.6 


49.8 
33.5 


52.3 

33.1 


52.3 
36.2 


50.9 

33.7 


54.3 
33.7 


52.6 
33.7 


53.9 
33.5 


55.9 
33.4 


53.9 
35.2 


5u.O 
31.1 


56.3 

34.1 


71   77 
33   49 


75   75   71 


S3   39   36 


7  3   76   66   47 
36   50   39   36 


75   72   45   51 
39   45   39   36 


69   52 
39   S7 


33  39  42  36 

77  79  74  62 

29  35  46  37  J 

76  76  71  46 

32  51  40  36 

75  77  76  57 

30  47  55  32 


62   69 
3  3   43 


76   57 
54   37 


66   73   75-  4* 
33   42   45   39 


63   68   75 


71   75   69   57 
30   48   55   39 


60   72 
35   35 


44   43 
66   45 


28   40   45   36 
70   76   67   43 


61   69   75   57 
36   50   65   36 


62   73   79   60 
29   35   36   41 


54.3 
34.4 

52.0 
33.3 

54.9 
35.7 

52.2 

34.4 

51.0 
33.4 

54.0 

35.7 

52.5 
32.4 

56.8 
35.0 

54.4 
32.6 

54.3 
32.5 

50.0 
32.3 

52.2- 
33.5 

53.7 
35.1 

49.2 
31.1 

53.1 
33.8 

52.6 
32.5 

53.6 
33.2 

52.3 
31.8 

49.9 
32.2 


53.0 
32.1 


8..  r.f.r.DC* 


■   rollo.lnf   Still 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH    1962 


Slstion 

Day 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

«ILL1AMSBURG  2 

MAX 

M1N 

05 
27 

39 

26 

56 

26 

61 
37 

49 
30 

38 
24 

35 
26 

40 
29 

50 
28 

46 
36 

52 
39 

62 

46 

63 
40 

46  57 
34   34 

W1LL1AMST0WN  5  WSM 

HAX 

MIN 

43 
12 

26 
11 

37 
11 

44 
23 

44 
28 

31 
19 

35 
19 

39 
29 

46 
29 

45 
35 

45 
35 

55 
38 

48 
33 

40  40 
30   26 

WOLF  CREEK  DAM 

HAX 
MIN 

40 
23 

37 
23 

46 
25 

55 

32 

51 
28 

41 
24 

36 
24 

38 
28 

50 
28 

52 
37 

49 
38 

63 

42 

58 
39 

46  51 
33   32 

2U      20       19 


19      20      21 


54       61        63 


55        57 
38       39 


56       48       54 


56       60 
31        29 


25  I   26      27  ;   28  [29T 30  '  31 


56       53       61 
34       36       32 


67       57 
29       39 


65       72        77       73 
3u       31       40       52 


61       69       75      49 


65       73       78      66 
28       26       35       39 


53.6 

30.2 


See    reference   ootee   folloelng   Station   lodes 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


K 

\':'.2 


Day  ol  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

! 

17   18 

B 

20 

22  23   24   25 

». 

27  28 

29  X      31 

1 • 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

2.0 

T 

T 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

T 

3.5 
4 

.7 
1 

.7 

T 
T 

T 

T 
I 

r 
T 

I 

T 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1  .  0 

1 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

2.4 
T 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

1.8 
T 

2.2 

3 
.3 

T 
2 
.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

r 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

3.5 
3 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.2 

1 

T 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 

? 

6.0 
2 

T 
T 

T 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

- 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

1.0 

2 

T 
1 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.1 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.1 

T 

1.3 
2 
.1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.9 

.4 
1 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

1 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

.7 

T 

5.5 
2 

T 
T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.5 

1 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OWENS BORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.6 

T 

4.0 
3 

.3 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

SUMMER  SHAOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
1 



.  3 
1 

1 

T 

1 

T 

T 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCH   1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
MARCH    1962 
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STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

g 

| 

Ul 

s 

p 
< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

1 

0 

OBSERVER 

l! 

§ 

a 

3 

i 

1 

I 

5 

AMI  SON  DAM  *9 

DOS] 

BRECKINRIDGE 

37  33 

86  3* 

360 

6A 

ft* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  *  N 

0063 

CLINTON 

36  *5 

65  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

anchorage 

on* 

JEFFERSON 

38  16 

85  )3 

700 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

A SMI AND 

025* 

BOYD 

38  27 

82  36 

7* 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVlLLE 

0)81 

KNOX 

36  32 

83  33 

1000 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLEGE 

8ARD5TOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

NELSON 

37  *8 

85  28 

631 

SP 

5P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAXTER 

Q4)90 

HARLAN 

36  51 

83  20 

116* 

C 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

B490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

BEN* am 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1585 

6P 

6P 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0619 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

305 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  WCBL 

6EREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  3* 

8*  IB 

1070 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

6E»£A  WATER  WORKS 

062A 

MADISON 

37  33 

6*  15 

1010 

MRS.  LAURA  B.  GA88ARD 

BLAINE  1  w 

D7H 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

690 

8A 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNtEVtLLE 

OS*. 

MART 

37  23 

85  5* 

684 

5P 

5P 

WILLIAM  L.  FERRISS 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SU8STA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

5A 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

WARREN 

36  58 

66  26 

335 

MID 

Mlp 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  OAK  36 

097B 

CAMPBELL 

39  03 

8*  25 

497 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE 

10*7 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

557 

7A 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

lOUCKMORN 

LO80 

PERRY 

37  21 

83  23 

936 

7A 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BUKKESVILLE 

1137 

CUMBERLANO 

36  *? 

85  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

CADI  2  LOCK  E 

TRIGG 

36  *6 

87  58 

384 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

:iwe?rL|_5VILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANE»VILLf 

129* 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLL TON  LOCK  I 

1  3*9 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

480 

*P 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1*06 

HARDIN 

37  *0 

85  57 

734 

7A 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLCRMMl  l  SSE 

1611 

BULLITT 

8 

37  55 

85  fcO 

940 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

163] 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

390 

c 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

COBB 

166? 

CALDWELL 

36  59 

490 

MRS  BENNIE  6.  WHITE 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

170* 

ESTILL 

37  *7 

8*  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  we  AIRPORT 

1B55 

BOONE 

39  0* 

8*  40 

869 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  PALLS  ST  PR 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

SP 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTh|ANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

B*  18 

6B4 

MARSHALL  HILL 

CVNTMIANA  ; 

38  23 

8*  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DMtVrLLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

DAVEILA 

2053 

MARTIN 

37  *B 

02  32 

700 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHI*  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1660 

8A 

THOMAS  M.  GRAHAM 

21  39 

KNOTT 

37  2S 

82  48 

B50 

HATT]E  8.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

37  *5 

82  47 

633 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DU  DAM 

221* 

MERCER 

37  *8 

8*  *3 

870 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  *  ESE 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  03 

87  00 

392 

7A 

N.  0.  GIVENS 

OYEO 

239] 

BRECKENRIDGE 

37  *3 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EOOYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABEThTOWN 

2510 

MARDJN 

37  *1 

85  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WIEL 

ELKMORN  city 

2528 

PIKE 

37  IB 

82  21 

800 

7A 

EDMONO  0.  BENNETT 

ELK TON  2  S 

25*8 

TOOD 

36  *7 

87  10 

520 

S,  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENOLETON 

38  *0 

84  20 

960 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

36  09 

63  13 

668 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  *3 

858 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

FLEMINGSSURG  2 

2908 

FLEMING 

38  25 

83  *5 

911 

6P 

MID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FOOD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  5* 

8*  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FER°Y  DAM  50 

CRITTENDEN 

37  2B 

88  06 

396 

MID 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILS  KY  UTJL  PARK 

S006 

BELL 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

302B 

FRANKLIN 

38  1* 

8*  52 

50* 

64 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

36  A3 

B6  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

F0EE9URN  2  SW 

30*6 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCMBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

864 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

36  3B 

85  *8 

759 

E.  GUY  OECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319^ 

SCOTT 

38  12 

8*  33 

flea 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

B4  53 

490 

7A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

37  00 

85  55 

BOS 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALF.  1  E 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  5* 

710 

7A 

OEWEy  S.  HILL 

GOLDEN  OONO  B  N 

3295 

TRIGG 

36  5* 

B8  00 

393 

*P 

4P 

FISH  +  WLOLF.  REFUSE 

GOiNT  DAM  38 

3358 

BOONE 

38  59 

8*  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

G»A'SON  1  SE 

339? 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

ALBERT  0.  SWANAGAN 

GREENS8URG 

3*30 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  S 

3*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

595 

7A 

ROBERT  C.  LANOERS 

GREENVILLE  2  W 

3*51 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

MALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

KAOTFQRO  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

9709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

C 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

37*1 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

3P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3  76? 

HENDERSON 

37  *5 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HER NOON 

3798 

CHRISTIAN 

36  ** 

87  34 

512 

C 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  3* 

89  10 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  *B 

SB  30 

4*0 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

383"' 

JESSAMINE 

37  *9 

8*  43 

5*4 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENV1LLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  ** 

788 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPf INSVILLE 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

NEWELL  F.  SMITH 

6093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

870 

8A 

8A 

MRS.  JEAN  8.  ELAM 

INE2 

'1  34 

MARTIN 

37  52 

82  32 

63S 

8A 

EDD  PACK 

IRVINGTON 

61*5 

BRECKINRIOGE 

37  53 

86  17 

650 

6P 

6P 

M 

FLOYD  G.  R068INS 

JACKSON 

6196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

795 

7A 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

*255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

H08ART  |SON 

KEENE  1  SSW 

*369 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

9*1 

7A 

HUGH  w.  BUFFIN 

KENTiJCicf  OIH 

»]' 

LIVINGSTON 

8B  16 

362 

5A 

LA  GRANGE  2  NNW 

*505 

OLDHAM 

3B  26 

85  23 

880 

50 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

6620 

GARRARD 

37  37 

8*  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEBURN  1  E 

6672 

KNOTT 

37  20 

B2  57 

1100 

5P 

SP 

HAROLD  E.  WATLEY 

LEITCMFIELO 

6703 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

6*2 

fcP 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEHMGTON  W8  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

6755 

CASEY 

37  21 

84  35 

772 

7A 

C 

PALLIA  F.  HANKLA 

_l_t 

Ul 
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o 

U 

Ul 

TIME  AND 

z 

O 

5 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

i 

o 

OBSERVER 

i\ 

i 

3 

§ 

1 

| 

§ 

Q 

B 

£ 

ii 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37 

69 

84  35 

321 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEER-, 

LLOYD  GREENUP  DAM 

48*8 

GREENUP 

38 

39 

82  32 

337 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

38 

26 

*85 

6* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

488? 

CLARK 

37 

51 

8*  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

4893 

LAUREL 

37 

08 

8*  0* 

1195 

C 

AMERICAN  AGR1.  CHEM.  CO 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37 

05 

8*  05 

1191 

MID 

mid 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

'■"'6 

LAWRENCE 

SB 

07 

82  36 

589 

8A 

c 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38 

85  46 

*62 

MID 

MID 

c 

LOUISVILLE  G.+E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4991 

JEFFERSON 

SB 

13 

65  40 

598 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

SB 

11 

65  ** 

*7* 

M[D 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

6955 

JEFFERSON 

38 

1T 

85  46 

*03 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5D02 

BARREN 

53 

86  02 

738 

c 

WILLARO  E.  FOSTER 

MA01SONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

67  29 

439 

5P 

c 

HOMER  WELBORNt  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37 

11 

86  05 

BOO 

5P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 
MARTIN 

5111 

5171 

CLAY 
FLOYO 

37 

34 

83  43 
82  *5 

850 
660 

<■' 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36 

86  39 

364 

7A 

MAYFIELO  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

SB 

83  *2 

515 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

9Z91 

JACKSON 

37 

26 

8*  00 

1000 

8A 

8A 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38 

36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYONOR 

META 

5370 

PIKE 

37 

62  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLESBORO 

538° 

BELL 

36 

83  43 

1130 

9P 

7A 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MI0OLESB0R0  SEWAGE  PL 

BELL 

38 

83  *3 

1130 

c 

CITY  OF  MI00LESBOR0 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38 

09 

8*  41 

- 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38 

18 

84  09 

789 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37 

86  03 

OVA  M.  LAWLER 

MONTKELLO 

5524 

WAYNE 

84  50 

928 

6P 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

11 

83  26 

770 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

'38 

0* 

83  56 

930 

5P 

5P 

FREO  CARTMILL 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

37 

16 

65  53 

610 

7A 

c 

KENNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36 

B8  20 

622 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

38 

B3  12 

893 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37 

333 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37 

16 

83  39 

730 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

SB 

5B 

8*  IB 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37 

46 

87  09 

420 

VIRGIL  D.  CLARK 

0WENSBOR0  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37 

87  07 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37 

04 

68  46 

MID 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37 

06 

88  37 

340 

SP 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37 

06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

61  36 

JOHNSON 

49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

MUHLENBURG 

16 

86  59 

402 

7A 

c 

TVA-764 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

29 

82  31 

686 

5P 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37 

06 

87  53 

529 

SP 

9P 

ALTON  M.  MARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37 

40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RENFRO  VALLEY 

67*8 

ROCK  CASTLE 

23 

B*  20 

1060 

5P 

SP 

JOHN  L.  LAIR 

RICHMOND 

6B05 

MADISON 

37 

8*  IS 

1122 

e* 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

G  B  e  2 

OHIO 

13 

86  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

70*9 

LOGAN 

36 

51 

86  53 

390 

7A 

7A 

H 

MRS.  GLADYS  TALLEY 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

705* 

LOGAN 

36 

90 

86  94 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 
ST  MARY 

707* 
7096 

SCOTT 
MARION 

38 

37 

23 
35 

84  33 
83  21 

791 
743 

c 

c 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 
JOHN  8.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37 

56 

8*  49 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVJLLE 

7129 

MAGOFFIN 

37 

** 

83  05 

899 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37 

44 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36 

*5 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

86  13 

760 

7A 

MRS,  10ELL  F.  DEERING 

SEBREE 

723* 

WEBSTER 

87  32 

360 

ORLANDER  C.  CRAIG 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37 

09 

88  *7 

349 

5A 

TVA-709 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

38 

13 

85  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38 

00 

85  ** 

446 

BA 

OVID  K.  MAGRUDER 

SMITHFIELO  4  S 

7*73 

SHELBY 

38 

20 

B5  16 

862 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

7">0B 

PULASKI 

06 

6*  37 

1090 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7310 

PULASKI 

37 

07 

8*  37 

1090 

6P 

6P 

H 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7  6  04 

WASHINGTON 

37 

41 

85  14 

7SB 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36 

84  29 

1420 

7A 

c 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36 

33 

B5  43 

864 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7803 

METCALFE 

36 

53 

85  40 

7A 

TVA-684 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37 

52 

85  09 

670 

c 

CHARLIE  S.  KAYS 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38 

02 

85  21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMPKINSVILLE  WTft  WKS 

8060 

MONROE 

36 

42 

85  41 

909 

c 

TOMPKINSVILLE  WATER  WKS 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36 

45 

88  05 

390 

7A 

TVA-680 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

36 

02 

6*  31 

32* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37 

46 

87  57 

338 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

82*6 

JESSAMINE 

37 

91 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8  2  50 

ANDERSON 

37 

98 

85  10 

550 

6A 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38 

39 

83  21 

525 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

8446 

GALLATIN 

36 

8*  56 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

8486 

LINCOLN 

37 

25 

8*  36 

1215 

7A 

7A 

MRS.  RITA  RIDOER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

37 

55 

83  15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  2 

8709 

WHITLEY 

36 

43 

a*  09 

985 

BA 

BA 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  3  WSW 

B714 

GRANT 

38 

SB 

a*  38 

91* 

7A 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

B724 

LEE 

37 

96 

83  30 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36 

52 

89  09 

563 

BA 

BA 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  * 
BRAOFORDSVILLE 

8824 

BUTLER 

3 

37 

11 

86  38 

504 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

094.0 

MARION 

a 

37 

29 

85  09 

660 

84 

8A 

JAMES  T.  MULLINS 

FALLS'  OF  ROUGH 

2770 

GRAYSON 

3 

86  33 

470 

7A 

ARLIE  C.  ESKRIDGE 

MIL8URN 

5*15 

CARLISLE 

36 

48 

88  5* 

BA 

8A 

BRYANT  E.  GILLIAM 

1-BIG  SANDY,      2-CUMBERLAND.       3-GREEN,      4-KENTUCKY,       5-LICKING.      6-MISSISSII 


7-OHIO,       B-SALT,       9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  P. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tine 
of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations  For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ' 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 


mon^vrirH^«  lln.l'j   h20  TtS  P"00?^  ">°"thly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
'   y.  rd* ™  ahou] d„ be  "">de  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  APRIL  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   90°  on  the  30+  at  7  stations 
Lowest  Temperature:   18°  on  the  4th  at  Heidelberg  Lock  14 


Greatest  Total  Precipitation:   6.91  inches  at  Albany  4  N 

Least  Total  Precipitation:   0.56  inch  at  Carrollton  Lock  1 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.55  inches  on  the  11th  at  Gamaliel  1  S 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   4.0  inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   1  inch  on  the  2nd  at  Baxter 

and  Cumberland 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL    DATA 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.03        .22 

.08   T     .32 

.15 

.04   .06   .02 

I 
.06 

7 

I     .05 
I     .3* 

STEARNS 

6.62 

.20 

T 

.72 

2.12   T 

.10 

.07 

2.20 

.60 

.30   .10   .12 

.09 

SUMMER  SHADE 

4.51 

T 

T    1.20 

.32 

.64 

1.71 

.41 

T     .17   .06 

TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

1.52 
2.11 
2.20 

.02 

T 

.13 

.18 
.22 
.05 

.17 

.07 
.10 
T 

.30 
.52 

.17 
.13 
.56 

.52 

.68 
.65 

•01 

.12 
•  02 

•15   .03 
.32   T 

T          .20 

T 

T     T 

T 

.01 

7 

I 
.36 

.02 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.61 

.03 

.09 

T 

.29 

.85 

.24 

.91 

.65 

.50   .02 

T 

.03 

I 

7 

7 

VANCE6URG  DAM  32 

3.01 

.49 

.17 

.02 

.66   .01   .15 

.45 

.06 

.79   .06   .03 

T 

.09 

.ul 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

.92 

.09 

.03 

.10 

.04 

.21 

.17 

•  07 

.09   .05 

.07 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 

4.35 
3.95 

.03 
.23 

.13 

.11 

.21 

T 

.71 
.26 

.95 

1.33   T 

.17 
.03 

1.24 
.87 

.4fl 

•  43 

.45   T 
.63   .04 

T 

T 

.02 

.06 

7                7 

I 

7 

WILLIAMSBURG  2 

5.72 

.31 

.07 

.70 

1.96 

.03 

1.89 

.28 

.23   .02   .10 

.13 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 

1.15 
4.35 

T 
.12 

.11 
.03 

T 

.09 
.40 

.16 
1.47 

.17 

.10 

.24 
.98 

•  03 
.49 

•16   .07   .05 
.63 

T 

.07 
.13 

7 

WOLF  CREEK  DAM 

5.93 

.05 

.04 

.92 

1.29 

.21 

2.00 

.72 

.49        .16 
.13   T     .33 

.03 

WOODBURY  LOCK  4 

2.50 

•  02 

T 

•  05 

.02   .09 

.14 

.24 

1.45 

.03 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1962 


Day  Of  Month 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  w 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  A 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


41  45 

30  30  32 

44  48  51 

32  31  33 

43  45  46 

36  29  24 

50  45  55 

38  32  30 

50  50  53 
35  29  27 

65  47  43 

39  32  30 

51  48  50 

33  30  34 

48  48  52 

33  31  24 

44  46  50 

34  31  29 

43  47  45 

35  27  21 

47  42  50 

35  30  33 

50  47  51 

31  29  32 

42  47  47 

37  31  33 

46  45  51 

35  29  33 

45  51  51 
34  32  30 

47  47  48 

33  30  31 

49  50  51 

34  30  29 

41  45  50 

32  33  33 

49  40  53 

32  30  30 

42  46  48 

36  30  28 

40  47  46 

37  32  32 

44  47  45 
39  32  28 

44  46  51 

32  31  33 

42  45  51 
36  29 

46  45  52 

35  32  24 

44  45  50 

33  30  27 

47  46  51 
32  34  30 

43  48  50 

38  33  29 

47  48  49 
27  28  32 

49  49  53 

34  32  27 

41  47  45 

36  30  23 

43  48  46 

38  32  34 

50  49  50 
32  28  32 

46  47  53 

35  32  29 

48  46  49 
34  32  31 

55  45  42 

37  34  25 

45  50  49 
34  29  29 


30   32   44 


51   61   66 


64   64   60 


64   64   54 
26   47   47 


54   63   61 


65   61   62 


63  60  66 

28  47  47 

62  64  60 

31  40  46 

50  63  66 

21  28  34 

62  58  54 

23  41  48 

64  57  54 

29  50  49 

53  64  64 

27  30  48 

62  62  53 


59  59  58 
27  44  48 

54  63  57 
27  29  46 

63  62  56 

25  44  45 

60  56  57 
34  48  48 

55  60  60 

22  38  47 

51  62  60 

26  31  46 

51  63  59 

30  30  46 

53  64  66 

23  25  35 

62  62  58 

31  43  47 

52  66  61 

63  63  61 
23  35  46 

61  60  55 
30  41  46 

64  58  60 
34  48  47 

50  62  59 


65  60  52 

30  44  48 

63  63  68 

30  47  49 

50  63  66 

23  28  43 

53  64  58 

28  29  48 

63  60  59 
27  47  47 

64  64  61 


62  59  66 

32  49  48 

50  65  65 

30  37  43 

50  66  69 

32  37  47 

53  66  63 

26  27  36 


60  68  66 

40  34  38 

65  68  64 

44  36  40 

55  66  70 


60 

70 

50 

46 

67 

70 

48 

39 

56 

61 

42 

50 

63   70   66 


66   69   59 


62 

70 

49 

41 

54 

63 

46 

37 

67 

69 

49 

37 

63 

70 

47 

40 

55 

67 

48 

39 

66 

69 

49 

41 

10      11      12      13      14      IS     16      17      18 


64 

50 

37 

44 

58 

61 

46 

44 

30   34   46 


60   63   64 


33   48   45 


58 

63 

50 

50 

53 

64 

50 

49 

61 

66 

47 

39 

67 

69 

47 

34 

64 

67 

45 

40 

62   71   63 


54   66   69 


52   67 
46   42 


55   63   71 


65 

69 

64 

■  63 

49 

42 

41 

36 

49 

59 

66 

61 

49 

37 

37 

30 

65 

69 

70 

68 

49 

39 

45 

29 

64 

68 

59 

65 

49 

40 

42 

35 

60   68   60 


54   66 
48   37 


66   68   64 


65 

67 

70 

42 

40 

35 

53 

64 

70 

47 

39 

42 

52 

68 

70 

48 

40 

42 

64 

69 

65 

43 

38 

37 

64 

70 

69 

49 

39 

47 

61   68   60 


65 

67 

37 

40 

59 

66 

44 

40 

55 

63 

42 

46 

57   55   66 
47   50   50 


65   53   52 


65  67  51 

21  30  45 

64  55  62 

37  50  43 

56  56  64 

47  50  42 

61  64  55 

36  38  48 

60  55  59 

40  49  47 

65  65  59 


60   65   51 
35   38   48 


68   61   63 
30   48   47 


56 

58 

43 

46 

42 

33 

64 

62 

56 

47 

51 

33 

66 

54 

51 

34 

35 

30 

60   65   51 
38   43   46 


63   67   54 
29   29   47 


67   50 
48   45 


57   52   64 
40   49   43 


60   68   51 


56   5  7   62 
45   50   48 


59   57   55 
35   49   49 


60   68   51 
29   40   45 


62 

55 

43 

49 

53 

65 

49 

49 

64  62  53 

29  48  47 

62  52  65 

39  49  46 

57  56  59 

42  47  45 

61  54  56 


36   38   51 


60  41  56 

34  29  29 

58  56  49 

35  25 

49  41 

38  30  31 


61   58   54 
34   26   29 


60   41   56 


54  61  47 

34  26  32 

60  64  50 

35  29  33 

55  54  56 

34  30  31 

50  40 

35  25 


42 

28 


34   24   29 


44  58  46 

33  31  33 

60  41  58 
37  25 

58  57 

34  29  31 

61  59  55 
36  27 

63  42 

36  26  26 

63  57  54 

35  24  31 


51  56  55 

34  29  30 

55  41  59 

36  26  26 

49  55  55 

35  30  31 

47  55  48 

34  28  28 

49  59  46 

34  32  33 

59  40  55 

38  29  30 

58  56  45 

35  26  32 

67  52  64 

36  30  34 


35   30   32 


60   42   59 
38   27   29 


61   58   47 
35   27   31 


52   58   58 
36   25   33 


38   32   31 


63   56   58 
35   32   35 


65   51   62 
35   28   30 


39   29   30 


48   56 
32   36 


55   67 
28   37 


49   5  7 
26   29 


57   66 
27   38 


57   69 
30   35 


53   54 
26   29 


54   61   71 
25   36   35 


58  67  75 

25  44  41 

57  52  65 

26  39  39 

45  50  55 

25  22  28 

53  57  67 

22  29  32 

54  61  71 
29  37  40 

45  52  58 

25  27  33 

53  57  67 

25  31  39 

51  56  69 

27  30  41 

44  52  58 

23  27  36 

54  57  67 
20  27  35 

49  53  64 

26  34  44 

47  54  65 

31  23  32 

43  52  55 

22  26  37 

43  51  54 

27  29  36 

44  52  54 
29  24  27 

50  53  66 
26  31  37 

43  52  55 

24  21  32 

50  53  66 

28  25  33 


53  65 

28  38 

64  70 

44  43 

52  56 

27  32 


54   59   68 
25   32   36 


56   68 
36   43 


50   56 
25   35 


54   59 
28   35 


53   63   72 
24   38   37 


54   67 
25   33 


54   64   72 
29   41   43 


60   65 
36   42 


58   64 
33   42 


27   27   31 


64   58 
34   3  3 


64   59 
31   27 


66   65 
29   29 


67   66 
33   29 


66   67 
32   30 


67   63 
38   32 


70   65 
39   3  7 


65   60 
35   30 


67   65 
25   23 


64   61 
30   28 


67   59 

43   3  3 


67   66 
31   27 


64   62 

36   31 


68   58 
31   30 


69   64 
35   28 


66   62 
31   26 


58   58 

38   33 


65   66 
33   23 


67   63 
28   24 


67   65 
37   32 


66   65 
28   28 


66   63   74 


69   64 
30   27 


65   62 
28   35 


62   56 

32   30 


65   62 
45   36 


66   61 
36   34 


66   65 
31   29 


68   62 
37   33 


67   64   76 
30   26   25 


64   61 
43   37 


69   70 
47   48 


75   71 

44   39 


68   67 
35   29 


78   66 
54   36 


81  76  77 
53  55  35 

73  83  66 

26  38  32 

83  78  74 

37  58  33 

82  75  74 
53  57  36 

76  80  62 


75   77 
56   36 


82   76   78 
49   49   38 


78   67 
54   38 


76   82   65 
33   41   28 


75   74 
55   35 


70   73 
45   39 


81   67 
58   33 


75   74 
55   37 


79   73 
54   35 


S3   66 
5,7   37 


81   75 
57   34 


81   67   70 
56   51   42 


75   76 
46   32 


74   82   68 

42   54   30 


80   65 
56   39 


39 

75  82  65 

29  45  32 

80  78  71 
53  55  37 

74  82  69 

31  44  34 

81  80  72 
40  56  31 

80  73  68 

49  53  34 

82  65  72 
5  7  48  42 


33   49   34 


76   73 
56   38 


84   63   70 
57   58   38 


38   55   32 
78   81   69 


35   55   36 


75   74 
56   38 


82   81   74 
36   50   31 


69   74 
55   40 


80  81  72 

44  58  40 

82  82  73 

51  51  40 

78  82  66 

36  51  34 


27      28      29      30 


72   80 
38   42 


81   85 
38   55 


72   84 
34   36 


83   83 
35   46 


84   85 
38   49 


76   82 
34   35 


84   64 
38   53 


81  84 

40  56 

73  85 

30  39 

82  83 
35  46 

81  84 

41  52 

75  85 

35  38 

82  82 
40  49 

82  65 
39  43 

74  81 
37  40 

83  84 

36  48 

81  85 

39  44 

83  83 

31  39 

73  82 

34  41 

72  S3 

40  45 

74  84 

32  33 

80  82 

40  50 

74  S3 

33  39 

84  S5 

33  41 

80  83 

41  49 

84  86 

44  54 

74  82 

36  40 

82  82 
41  51 

76  84 

41  51 

72  84 

35  43 

75  84 

37  42 

82  82 
40  52 

84  84 

32  43 

83  83 

43  59 

76  82 

44  48 

74  81 

45  52 

76  83 

35  41 


76 
56 

76 
54 

79 

59 

86 
59 

81 
54 

81 
55 

82 
62 

90 
53 

80 
62 

90 

64 

78 
55 

80 

53 

82 
58 

86 
66 

82 
52 

83 
59 

79 
63 

88 
65 

80 
50 

80 
50 

78 

80 

87 

62 

60 

64 

86 

S3 

81 

57 

60 

60 

80 

80 

67 

66 

58 

63 

62 

78 

88 

66 

61 

59 

83 

84 

86 

57 

60 

60 

83 

80 

88 

63 

65 

63 

79   75   87 
65   59   62 


83 

81 

69 

46 

52 

53 

84 

78 

79 

65 

61 

S3 

84 

79 

81 

62 

60 

61 

87 

80 

81 

51 

53 

52 

82 

79 

88 

66 

61 

62 

84 

80 

79 

55 

58 

56 

85 

80 

88 

58 

52 

52 

77   86 
59   59 


83 

85 

59 

62 

79 

79 

60 

55 

80 

88 

61 

67 

82 

62 

59 

65 

79 

79 

54 

56 

81 

81 

60 

62 

80 

83 

58 

68 

79 

90 

43 

51 

81 

65 

59 

66 

79 

81 

60 

60 

82 

80 

58 

60 

79 

81 

54 

54 

61.2 
37.8 


65.6 
39.8 


62.7 
35.2 


67.4 

40.8 


67.7 
41.0 


63.4 
36.9 


67.0 
42.1 


65.5 
42.1 

62.8 
32.9 

64.9 

39.0 

65.1 
42.5 

63.9 
3S.5 

65.3 
41.7 

66.6 
40.3 

64.2 

38.0 

67.4 
39.8 

62.7 
41.8 

65.6 
37.6 

62.4 
36. S 

62.2 

40.4 

63.1 
35.1 

65.1 
41.7 

62.6 
36.1 

66.3 
37.9 

63.0 
40.0 

65.4 
43.5 

62.  8 
36.9 

65.4 
42.4 

67.7 
42.4 

62.0 
37.4 

64.0 
39.4 

66.3 
42.5 

66.9 
36.4 

65.7 
44.1 

65.7 
42.3 

65. S 

42.0 

67.5 
38.1 


S«e  referem 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


cEwruciHr 

I 


D»y  Of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


28   27   28   28   30   31 


INE2 

IRvlNGTON 

JACKSON 

LEBURN  1  E 

LEITCHF1ELD 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

M1LBURN 

MONT  I  CELLO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  N 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

KARSAW  MARKLAND  DAM 

KAYNESBURG  7  NE 

KEST  LIBERTY 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


49  48  46 

38  32  26 

50  49  49 
29  32  31 

45  48  45 

39  33  30 


35  32 

47  47  49 

31  29  34 

42  47  51 

34  32  28 

47  43  51 

34  32  30 

45  50  54 

32  34  35 


53   66 

24   31 


47   50 
34   34 


44   46   51 
33   30   27 


45   50 
33   29 


45   50   49 
3*   30   33 


51   45 
39   32 


49   52 
26   24 


54   50 
33   32 


51 

31 

41   45   45 
36   31   29 

54   52   48 
36   29   31 

51   47   51 

36  29   33 

47   45   52 
39   32   30 

43   45   40 

37  31   30 


50   48 
35   28 


47   51 
32   27 


48   52 
33   30 


41   45   42 
39   29   28 


44   46   44 
38   34   28 


68 

41 

61   59   60 
28   47   46 

53   63   64 
25   31   37 


63   58 
30   47 


61   57   52 


63   59 
26   39 


50  46  54 

33  32  23 

49  49  49 

33  32  31 

48  45  52 

36  26  35 

48  44  55 

36  33  33 

47  45  53 

38  32  27 

41  42 

35  32 


51  47   55 
39   34   25 

52  47   44 


48   44   51 
38   31   32 


45   47   50 
35   32   28 


48   40   52 


63   60 
34   51 


61   58   59 


63   59 
29   47 


63   61 
28   45 


65   63 
29   48 


65   62 
25   35 


64   59 
34   44 


50   62 
25   26 


50   64 
29   30 


62   61 
24   34 


53   64 
35   42 


65   59 
28   41 


63   60 
30   41 


68   64 
36   53 


61   59   67 
31   48   48 


61   57   63 
34   48   48 


63   61 

36   49 


51   65   59 
30   37   44 


67   68 
27   35 


65   59 
27   46 


63   63 
25   33 


52   62 

33   38 


49   59 
28   37 


65   61 

2  8   40 


63   59 
30   39 


52   65 
32   37 


66   57 

30   42 


67   64 
24   39 


60   58 
28   44 


50   62 
32   42 


53   65 
25   28 


64   69 
41   36 


53   63 

4  7   44 


70 

48   40 


65   72 

47   43 


64   67   58 


61 

70 

46 

45 

67 

70 

49 

41 

65 

69 

40 

J8 

66 

67 

41 

18 

62   69   64 


68   70 
48   39 


63   71   70 


65  65 

43  42 

5  5  66 

47  39 

52  64 

45  31 

64  71 
51  48 

65  66 

45  44 

64  71 

50  43 

64  69 

48  42 

60  68 

47  48 

62  68 

43  36 

64  67 

42  40 

64  68 

43  41 

60  64 

45  37 

64  72 

49  45 

65  70 
40  35 

64  69 

50  40 

53  65 

46  43 


68   70 
49   40 


64   69   62 


51 

63 

45 

46 

67 

71 

49 

39 

67 

70 

49 

41 

44   34   30 


56 

63 

67 

45 

44 

42 

58 

64 

72 

48 

41 

48 

64   69   55 
31   39   44 


67   56   64 
36   48   48 


63   55   58 

31   42   48 


60   68   65 


64   52   63 


64   50   54 
37   47   41 


37   49   45 


58   53   64 
39   47   41 


32   48   41 


59   54   67 
41   48   48 


62   54   65 
41   48   49 


62   55   63 


62   64   59 
35   50   50 


55   54   67 
48   49   49 


60   66   52 
32   34   46 


62   63   59 
28   35   45 


62   62   62 
43   49   56 


58   56   55 
45   49   49 


55   60   59 
45   50   49 


36   47   45 


59   56   65 

46   49   47 


65   54   64 
38   49   47 


57   53   65 
42   49   42 


58   53   67 
44   49   49 


62   64   60 


69   63   57 

33   50   50 


60   55   63 
43   49   45 


62   60   55 
32   50   48 


59   64   50 
37   40   45 


61   55   57 
44   49   49 


58   58   62 

48   50   49 


57   60   55 
40   50   48 


61   59   59 
43   43   50 


54   58   60 


65   54   60 


59   60   54 
40   48   46 


61   67   52 


57  i  46 

35  29 


49   60   49 
34   27   30 


52   41   58 
39   29   32 


52   48   51 
35   33   41 


50   63   45 
36   30   31 


32   28   30 
46   5  5   44 


31   26   33 


37   31   31 


42   57   45 
34   29   32 


61   66   53 

34   28   32 


57   58   47 
36   30   30 


62   60   58 
35   28   32 


52   52   55 
37   27   34 


59   64   60 


50   40   57 
38   28   31 


58   60   56 
38   27   36 


67   52   66 
34   34   33 


54   58   50 
36   24   34 


65   65   63 

34   33   34 


55   58   46 
36   30   31 


51  62  48 

33  34  31 

63  61  52 

35  36  33 

65  49  60 

37  32  32 

55  59  54 

40  30  36 

55  61  49 

36  25  31 

54  5  7  5  3 

36  38  36 

53  38  56 

36  25  30 

65  56  60 

37  29  32 

60  60  48 

36  28  34 


38   28   25 


57   39   57 
35   26   33 


55   59   46 
35   25   32 


49   56   52 
32   29   31 


53   39   55 
32   27   30 


40   30   34 


59   67 
36   39 


51   54 
27   33 


59   68 

34   4u 


53   64 
32   39 


55   66 
27   37 


56   65 
45   45 


56   67 
32   39 


64  72 

39  40 

60  72 

30  37 

56  67 

25  33 

64  72 

44  46 

50  51 

28  31 

50  55 

23  31 

57  67 

26  34 

59  65 
44  46 

57  68 

27  35 

52  68 

31  38 

66  73 

42  45 

61  71 
37  37 

64  73 
44  44 

65  75 
44  45 

55  62 
37  38 

56  68 

29  36 

66  75 

40  36 

55  67 

26  32 

50  53 

28  33 

55  66 
37  45 

60  68 

33  38 

56  67 

28  36 

51  55 

30  32 

59  69 

29  36 

55  66 

28  37 

64  65 

28  41 

49  55 

31  39 

52  54 
26  33 


65   62 
36   30 


67   66   60 
33   30   28 


68   70 
30 


69   60 
39   34 


62   6  7 
34   31 


65   60 
34   31 


63   60 
38   41 


64   60   77 
33   34   37 


71  68  82 

43  40  44 

70  64  81 

44  3  3  46 

68  65  79 

40  31  40 

68  62  76 
32  27  26 

69  66  81 
46  46  46 

66  63  58 

32  29  29 

65  65  60 

28  24  24 

69  64  73 

34  28  27 

74  70  63 

50  49  45 

66  61  77 

38  28  30 

64  60  74 

38  30  34 

73  68  81 

45  48  50 

64  65  79 

39  33  45 

68  69  80 

45  44  43 


68   83 

45   50 


72 

»6 

72  64 

40  33   40 

68  61   78 

33  41   28 


36  35  44 

65  65  75 

34  26  40 

66  63  56 

33  29  36 

72  71  60 

49  34  41 

71  62  78 

46  3  3  39 

65  59  74 
26  29  36 

63  65  61 
39  33  35 

67  64  79 

35  30  38 

64  56  75 
31  29  30 

59  68  75 

33  30  33 

62  63  56 

36  30  36 

66  65  61 
36  29  36 


38 


30 

38  39 

82  75  73 

54  65  41 

81  66  71 
51  49  41 

80  66  73 

41  40  32 

84  70  75 

61  56  46 

82  68  72 
57  46  39 


80   74   76 
59   58   38 


56   56   38 


84   80   75 
58   55   38 


82   75   75 
37   56   31 


81   71   77 


58 

42 

83 

64 

49 

33 

81 

65 

50 

29 

81   79   76 
37   54   32 


79   81   70 
56   59   47 


82   75   78 
54   55   39 


79   67   75 
61   45   41 


83   80   75 
62   58   41 


81   83   69 
51   57   38 


84   78   76 
37   54   35 


65   74   76 


79   80   73 
42   58   32 


73   79   63 


79   79   70 
45   57   39 


82   78   74 
58   58   39 


76  79  62 

46  52  39 

82  73  75 

52  57  36 

82  74  72 

44  54  34 

82  67  73 

53  47  34 

79  77  68 

52  54  42 

76  82  65 

38  40  32 


66   69 

42   51 


65   64 
52   59 


84   (5 

45   51 


65   63 
56   60 


83   84 
54   62 


63   83 
47   52 


86   85 
57   63 


84   63 

48   58 


83   63 
53   56 


44  54  61 

63  85  85 

33  45  50 

81  82  83 

46  57  58 

72  83  85 

35  39  47 

75  84  85 

30  35  49 

81  84  82 

34  47  48 

75  82  83 

50  59  59 

81  83  82 

37  50  58 

81  84  85 
41  55  60 

82  84  85 


83  85  84 

42  52  57 

81  82  84 

43  59  60 

83  84  84 

43  56  59 

76  84  84 

40  51  54 

88  88  90 

35  44  50 

83  86  85 

39  48  48 

83  81  65 

33  49  57 

71  62  82 

42  52  58 

75  84  86 

50  56  60 

83  83  84 


81   82 
49   56 


86   85 
49   54 


86   85 
44   54 


85   84 
41   54 


80   81 
53   52 


84   87 
39   51 


8*   7* 
50   54 


80   61 
67   66 


66   79 
62   54 


49   46   66 


62   81 
67   56 


80   76 
65   61 


77   81 
58   60 


62   82 

6  7   63 


80   80 
64   61 


62   59   67 


82 

81 

65 

59 

82 

81 

66 

61 

83 

85 

55 

56 

60   82 
60   60 


85   81 
57   57 


65   80 
52   53 


79   79 

60   58 


62   59   59 

76   81   89 
66   61   64 


64  56  59 

81  82  83 

57  58  59 

61  80  86 
67  58  65 

78  61  83 

59  61  62 

85  81  85 

59  60  61 

85  81  62 

66  58  63 

83  83  88 

55  57  54 

81  80  83 

67  57  64 

85  80  89 
67  66  64 

82  76  78 

65  60  61 

86  82  85 

58  59  60 

78  SO  86 

67  58  67 

76  78  87 

65  62  67 

62  77  80 
61  60  60 

80  80  89 

67  58  66 


57   56   57 


65   57   59 


64   60   61 


88   79   60 
55   54   53 


S«*  r«f«r*nc*  notoa  following  Station  lndoz. 
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Continued 

D 

Al 

LY 

TJ 

h;w 

[Pi 

:ri 

IT 

UB 

ES 

KENTJCKY 
APRIL    1962 

Day  Oi  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

3 

> 

< 

WILLIAMSBURG    2 

MAX 

BIN 

52 

38 

49 
33 

47 
29 

58 
28 

69 
28 

60 
46 

54 
45 

64 
47 

67 

44 

67 
45 

60 
44 

63 
50 

58 
36 

44 
28 

61 
33 

48      56 

27      30 

59 
32 

69 
36 

70 
29 

64 

28 

77 
29 

85 

53 

60 

34 

78 
35 

85 

41 

86 

49 

84 
53 

77 
59 

84 
60 

65.4 
39.0 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

MAX 
MIN 

40 
33 

42 
30 

45 
28 

50 
28 

60 

31 

57 
45 

56 

46 

65 
37 

67 
38 

58 
38 

65 
39 

50 
41 

57 
33 

38 
26 

55 

26 

40  49 
23      28 

53 
34 

64 
36 

59 
28 

50 
31 

73 
41 

79 
51 

64 
42 

72 
42 

82 

48 

84 
52 

83 
61 

78 
51 

77 

59 

60.7 
38.2 

WOLF    CREEK    OAM 

MAX 
MIN 

44 
39 

49 
30 

46 
28 

54 
25 

65 
25 

50 
42 

54 
45 

67 
37 

71 
38 

62 

42 

57 
43 

60 
48 

58 

38 

47 
23 

59 
25 

52  52 
21      21 

59 
32 

68 

33 

67 
26 

t>l 
29 

77 
32 

82 

41 

67 
32 

74 
35 

82 

39 

83 

47 

83 
51 

82 

54 

81 
54 

63.8 
35.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
APRIL  1962 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-? 

o  o  > 
H       < 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

" 

- 

.08 

.06 

.12 

.15 

.16 

.05 

.19 

.23 

.26 

.09 

.05 

- 

.17 

.12 

.13 

.10 

.18 

.29 

.16 

.17 

.29 

.15 

.15 

.22 

.21 

.26 

.26 

.16 

B4.96 

DEWEY    DAM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

.06 

7 

.12 
9 

24 

* 
1 

.09 
9 

.14 

15 

.16 
38 

.17 
17 

3 

20 

54 

.18 
59 

.08 
25 

.09 
15 

.09 

7 

.12 
35 

.12 
43 

.23 
12 

.12 
9 

.21 
48 

.05 
13 

.18 

6 

.19 
5 

.15 
5 

.22 
13 

.10 
30 

.11 
8 

B3.73 
B    589 

DIX    DAM 

EVAP 
WIND 

" 

- 

.06 

44 

.07 
19 

41 

66 

.26 
23 

.31 

54 

.05 
70 

.29 

70 

* 
65 

41 

.34 
14 

.08 
117 

* 

.30 

241 

.12 

54 

.09 
28 

.23 

113 

.22 

116 

.31 

47 

.25 
57 

.35 

137 

.13 
34 

.18 
6 

.21 
23 

.24 
32 

.32 
92 

.24 

89 

.16 
31 

BS.16 
B1847 

MAUISONVILLE  1   SE 

EVAP 
WIND 

.08 
54 

.04 
105 

51 

.28 
16 

.10 
42 

.02 
67 

.07 
45 

.19 
34 

.13 

104 

.20 

46 

.16 
68 

57 

.14 

137 

* 
103 

.05 

87 

.09 
74 

.11 
43 

.14 

28 

.28 

74 

.35 
86 

.28 
78 

.42 
91 

.30 

124 

.19 
35 

.14 
22 

.28 
31 

.30 

49 

.28 
95 

.10 
114 

.21 

94 

B5.48 
2054 

WOLF   CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

9 

54 

12 

16 

4 

.00 
14 

.00 
2 

.09 
8 

.14 
25 

.24 
21 

.00 
16 

.00 
16 

.08 
28 

46 

.21 
19 

.07 
44 

.18 
20 

.07 
3 

.18 
30 

.17 
58 

.18 
20 

.29 
10 

.18 
20 

.29 
10 

.17 
20 

.26 
10 

.16 
5 

.23 
20 

.20 
30 

.15 
15 

B4.25 
605 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See    reference    ] 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 


FARMERS 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
OWENSBORO  2  W 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 


1   i  r 

27     28 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL   1962 
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AVERAGE  TEMPERATURE 
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STATIO 

*-. 

OBSERVATION 

1 

3 

u 

U 

I 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

| 

county 

< 
Q 

5 

OBSERVER 

1 

6 

1 

$ 

Is 

ADO  1  SON    OAM    45 

oo  J] 

BRECKINRIDGE 

7 

37   55 

66    34 

380 

6A 

6A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ALf-A**     *    H 

00*1 

CLINTON 

2 

36    43 

85    08 

1000 

MRS. BARBARA    M.    COOL 

,  ANCHORAGE 

BIB  9 

JEFFERSON 

7 

S5    33 

700 

7P 

CHARLES   G.    BARRET 

ASHLAND 

029* 

BOYD 

38    27 

82    16 

555 

7A 

7A 

ASHLAND    WATER    PLANT 

l SARBOURVILLE 

BSB1 

KNOX 

2 

36    52 

83    53 

1000 

6P 

BP 

c 

UNION    COLLEGE 

BABD5T0WN    S    J   PREP    SCH 

0397 

NELSON 

8 

37    4B 

85    28 

631 

5P 

5P 

H 

ST.    JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

;tAITE" 

0<.bO 

HARLAN 

2 

36    51 

83    JO 

1164 

7A 

c 

C.    HOMER    NOLAN 

'«*VE»    0AM 

0*90 

OHIO 

3 

37    25 

86    52 

6P 

6P 

E.    G.    YOUNG 

BENTON 

061  1 

36    51 

88    20 

395 

c 

JAMES    H.    MILLER 

BEN!.?*.    1 

M15 

MARSHALL 

9 

36    51 

SB    20 

303 

5P 

5P 

RAOIO    STATION    WCBL 

8EBE*    COLLEGE 

0611 

MADISON 

4 

37    3* 

84    18 

1070 

6P 

oP 

C    H 

JAMES    A.    GROSSMAN 

BfRFA    yATfS    WORKS 

06?* 

MADI SON 

37    33 

84    15 

1010 

TA 

MRS.    LAURA    B.    GA6BAR0 

BLAINE    1    * 

07»2 

LAWRENCE 

3B    02 

82    52 

690 

Bf- 

JOHN    LEE    BURTON 

BONNtfvlLLE 

IBS* 

37    23 

85    54 

68* 

5P 

5P 

WILLIAM    Li    FERR1SS 

BOWLJ-fG    G=>EEN 

090* 

WARREN 

3 

37    00 

B6    26 

536 

7A 

JAMES    R.    EDWARDS 

.:■    iREEN    FAA    AP 

0909 

WARREN 

3 

36    5B 

86    26 

535 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

6RADFOR0SVILLE 

0940 

MARION 

B 

37    29 

85    09 

BJ 

6A 

JAMES    T.    MULLINS 

3R£*T    D»f    36 

CAMPBELL 

39    03 

8*    25 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BROWNSVILLE 

10*  7 

EDMONSON 

3 

37    12 

86    16 

557 

7A 

MRS.    TEMPIE    LOU    SMITH 

| BUCK HORN 

1090 

PERRY 

* 

37    21 

83    23 

936 

7A 

7* 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

IE    :    NE 

1120 

PIKE 

1 

37    13 

B2    35 

1643 

8A 

c 

EDWIN    E.    JOHNSON 

SURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

2 

36    *7 

85   22 

600 

7A 

MARVIN    M.    LEE 

;aoi:   lock  E 

1208 

TRIGG 

2 

36    46 

87    5B 

384 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CALHOUN    LOCK    2 

1227 

MC    LEAN 

3 

37    32 

87    16 

402 

7A 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

:AWf>B?LLSVlLLE 

1256 

TAYLOR 

3 

37    20 

85   21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA    MC    KINLEY 

0KWILLE 

129* 

GRAYSON 

3 

37    25 

B6   30 

600 

7A 

G.    V.    COX    SR. 

1 CAWtOLLTON    LOCK    1 

13*5 

CARROLL 

3B    41 

B5    11 

480 

4P 

T* 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

CECILIA 

1*0  6 

HARDIN 

e 

37    40 

85    S7 

734 

7* 

WILLIAM    S.    VERTREES 

1 CLAV    CITY    1    *** 

1576 

POWELL 

37    52 

83    56 

712 

7A 

JOEL    W.    MOUNT2 

CLER-ONT    1    SSE 

1611 

BULLITT 

8 

37    55 

BS    40 

540 

5P 

5P 

8ERNHEIM    FOUNDATION 

CL1M   a* 

1631 

HICKMAN 

A 

36    41 

B9    00 

390 

c 

WOODSON    D.    FRANKLIN 

COBB 

166} 

CALDWELL 

2 

36    59 

87    47 

490 

MRS    BENNIE    B.    WHITE 

COLLEGE    "ILL    LOCK    11 

ESTILL 

37    47 

84    06 

611 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

COV| NjTON    WS    AIRPORT 

1159 

BOONE 

39    0* 

84    40 

869 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CUMBERLAND   FALLS    ST    PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36    50 

8*    19 

1070 

5P 

KY.    DEPT.    OF    CONS. 

CYNTMIANA 

L99B 

HARRISON 

5 

38    23 

84    18 

684 

7A 

H 

MARSHALL    HILL 

CVNTH|»H*     2 

2003 

HARRISON 

3 

38    23 

B*    17 

8A 

8A 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37    39 

R.    P.    COLOIRON 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37    48 

82    32 

700 

c 

MRS.    EVA    M.    DAVIS 

DELPHI  A    1    E 

21  32 

PERRY 

* 

37    02 

B3    07 

1660 

BA 

THOMAS    M.     GRAHAM 

DEma 

2139 

KNOTT 

1 

37    25 

82    48 

B50 

C 

HATT1E    B.    BARNEY 

">E«tv   DA* 

21  *o 

FLOYD 

37    45 

82    *7 

653 

7A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BIK    DA- 

221b 

MERCER 

37    AB 

9*     43 

B70 

7A 

PHILLIP    0.    THACKER 

DUNDEE    *.    E5E 

2358 

OHIO 

37    33 

86    43 

431 

7A 

c 

JESSE    L.    HUFF 

DUN"0« 

2366 

MUHLENBERG 

3 

37    05 

87    00 

592 

7A 

N.    0.    G1VENS 

OYER 

2391 

BRECKENRIOGE 

3 

37    43 

86    13 

793 

LENA    BLAIR 

EOCWILLE   LOCK   F 

24*5 

LYON 

2 

37    03 

88    05 

420 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

'  EDA40NT0N 

2*69 

METCALFE 

3 

37    00 

95    37 

865 

7A 

c 

JOHN    E.    MORAN 

ELUABE'HTOWN 

2510 

HARDIN 

3 

37    41 

85    52 

739 

6P 

OP 

RADIO    STATION    WIEL 

ELKhORN   city 

:5?e 

PIKE 

1 

37    IB 

92    21 

800 

7A 

EDMOND    0.    BENNETT 

ELKTON    2    S 

2548 

TODD 

2 

36    47 

97    10 

520 

7A 

S.    RICHARD    ANDERSON 

'  F«(.LS    OF    POUCH 

2TT0 

GRAYSON 

3 

37    36 

86    33 

7A 

ARLIE    C.    ESKRIOGE 

FAL«*OU'« 

2775 

PENDLETON 

5 

38    40 

84    20 

560 

7A 

ELVIN    L.    SAMPSON 

FARMERS 

2791    ROWAN 

5 

38    09 

83    33 

66B 

7A 

MRS.    C.    C.    STAMPER 

FlE«INGSBURG 

2903 

FLEMING 

5 

38    25 

83    43 

959 

7A 

MRS.    ALMYRTA    B.    HALL 

FLE-INGSBUPG    2 

2°oe 

FLEMING 

5 

38    25 

83    45 

911 

6P 

MIO 

c 

WILLIAM    H.    FISCHER 

FMO    LOCK    10 

2^53 

MAOISON 

37    54 

84    16 

660 

6A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

:foros  FERRY  OAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37    28 

99    06 

336 

MID 

6A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

1 FOURMILE    KY    UTJL    PARK 

BELL 

2 

36    47 

1005 

8A 

KENTUCKY    UTILITIES 

."RANKFOHT    LOCK    A 

3029 

FRANKLIN 

* 

38    1* 

84    52 

50* 

6A 

6A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FR*NKL!S    1     E 

3036 

SIMPSON 

3 

36    43 

86    34 

690 

7A 

MRS    KATIE    D.    NEAL 

FWEF8URN   2    Sw 

PIKE 

1 

37    33 

82    10 

730 

BA 

MRS    ALTA    S.    GOOSLIN 

| FBENCH8URG 

3052 

MENIFEE 

5 

37    57 

83    39 

86* 

7A 

MISS    ESTHER    WILSON 

1  GAMALIEL    1    S 

3112 

MONROE 

3 

36    38 

85    48 

759 

7A 

Ea    GUY    OECKARD 

GEORGETOWN   WATER    WORKS 

319* 

SCOTT 

* 

38    12 

84    33 

888 

9A 

WILLIAM    F.    BRAMBLETT 

1 GEST    LOCK    a 

3203 

HENRY 

4 

38    25 

84    53 

490 

7A 

C    H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

780 

7A 

EMILY    M.    BEAM 

GLASGOW    WKAY 

32*8 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

6P 

6P 

RAOIO   STATION    WKAY 

1 GLENCALE    1    E 

3252 

HARDIN 

3 

37    36 

85    54 

710 

7A 

OEWEY    S.    HILL 

GOLDEN    POND    8    N 

3295 

TRIGG 

2 

36    54 

88    00 

393 

7A 

7A 

FISH    +    WLDLF.    REFUGE 

BRAN1    DAM    38 

3358 

BOONE 

7 

3B    59 

84    50 

503 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GRAt«ON    1    SE 

3392 

CARTER 

38    19 

82    56 

900 

ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENS3URG 

3*30 

GREEN 

3 

37    15 

85    30 

630 

7A 

HOWARD    PICKETT 

: GREENS3URG    1    S 

3*35 

GPEEN 

3 

37    15 

B5    30 

595 

7A 

ROBERT    C.    LANDERS 

GREENVILLE    2    W 

3*51 

MUHLENBERG 

3 

37    12 

87    12 

519 

5P 

5P 

C.    R.    LOVELL 

WLETS   micl 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37    03 

87    20 

740 

c 

CLEATUS    E.    BRINKLEY 

i MAR-FORD    6    N* 

3652 

OHIO 

3 

37    32 

86    54 

*29 

BA 

DAVID    K.    CARSON 

MA2ABD 

3709 

PERRY 

37    15 

83    12 

C 

H.    A.    BAILEY 

! HAZARD    MATER    WORKS 

371* 

PERRY 

37    15 

83    11 

880 

7A 

LEE    J.    HOGSTON 

MEIOELBERG   LOCK    1A 

37*1 

LEE 

* 

37    31 

83    46 

663 

5P 

6A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

,' HENDERSON    7    SSW 

3762 

HENDERSON 

7 

37    45 

87    38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK    STREET 

' HER NOON 

3798 

CHRISTIAN 

2 

36    44 

87    34 

512 

c 

C.    W.    KEATT5 

HICKMAN     1     E 

FULTON 

6 

36    34 

89    10 

362 

7A 

7A 

MRS.    NELL    S.    CALVIN 

'HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

3837 

JESSAMINE 

37    49 

B4    43 

5*4 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

|MOOGENVtLLE    NAT    PARK 

3929 

LARUE 

3 

37    32 

85    4* 

78B 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

M0PK1*SVILLE 

399* 

CHRISTIAN 

2 

36   51 

97    30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL    F.    SMITH 

mYDFn 

AQ93 

LESLIE 

37    10 

93    23 

BA 

MRS.    JEAN    B.    ELAM 

Ine> 

*i3* 

MARTIN 

1 

37    52 

82    32 

638 

8A 

BA 

EDD    PACK 

IRVINGTON 

*165 

BRECKINRIDGE 

3 

37    S3 

B6    17 

650 

6P 

FLOYD    G.    ROBBINS 

JACK  SON 

*196 

BREATHITT 

* 

37    33 

81    23 

795 

7A 

7A 

JAMES   0.    MALONEY 

J  JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

4 

37    10 

B2    56 

1150 

5P 

HOBART     ISON 

JCEENE    1     SSW 

4  369 

JESSAMINE 

37    57 

B4    3B 

941 

HUGH    W.    8UFFIN 

LA   GRANGE    2    NNW 

*59S 

OLDHAM 

7 

38    26 

85    23 

880 

5P 

S.    R.    VARABLE 

LANCASTER 

*620 

37    37 

84    35 

1032 

BA 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 

ILEBURN    1    E 

*672 

KNOTT 

* 

37    20 

82    57 

1100 

5P 

5P 

HAROLD    E.    WATLEY 

! LE1TCHFIELD 

4,703 

GRAY50N 

3 

37    29 

86    18 

642 

6P 

BA 

CLYDE    STIKELEATHER 

i LEXINGTON   wB   AIRPORT 

FAYETTE 

38    02 

84    36 

979 

Mil 

MIL 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

| LIBERTY 

CASEY 

37    21 

84    55 

772 

7A 

C 

PALLIA    F.    HANKLA 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

4625 

JESSAMINE 

37    45 

84    15 

521 

7  A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

' LLOYD    GREENUP    DAM 

*b*6 

GREENUP 

7 

38    39 

82    52 

537 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

STATION 


LOCKPORT  LOCK  2 
L0GL1CK  1  S 
LONDON 

LONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 


MAYFIELD 
MAYSV1LLE  DAM  33 

MC  KEE 

MC  KINNEYS8URG 


MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOPDVILLE 


ADUCAH  FAA  AIRPORT 

AOUCAH 

AOUCAH  SEWAGE  PLAN 

AINTSV1LLE 
ARADISE  STEAM  PLAN 
IKEVILLE 
RINCETON 


ROCHESTER  LOCK 
RUSSELLVILLE 


SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 
SE8REE 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 

TATHAM  SPRINGS 
TAYL0RSV1LLE 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 


ANBUREN 

ANCEBUPG  DAM  32 
ARSAW  MARKLAND  DAI 
AYNESBURG  7  NE 


OLLIAMSBURG  2 
(ILL1AMST0WN  5 
MLLOW  LOCK  13 
rfOLF  CREEK  DAM 


CUMBERLAND 

PUBLICATION  ENDED 


RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 


M57 

HENRY 

*8  8  2 

CLARK 

*893 

LAUREL 

*89B 

LAUREL 

49*6 

LAWRENCE 

49*9 

JEFFERSON 

*95  1 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

4955 

JEFFERSON 

-■^67 

BALLARD 

5002 

BARREN 

5067 

HOPKINS 

5097 

EDMONSON 

5111 

CLAY 

5171 

FLOYO 

5230 

GRAVES 

52*3 

MASON 

52  9  1 

JACKSON 

5301 

PENDLETON 

5370 

PIKE 

^38^ 

BELL 

539* 

BELL 

■>*07 

WOODFORD 

5*15 

CARLISLE 

5*30 

BOURBON 

5*38 

GRAYSON 

552* 

WAYNE 

5555 

ROWAN 

56*0 

MONTGOMERY 

568* 

HART 

5694 

CALLOWAY 

6013 

CARTER 

6  0  7  0 

HOPKINS 

502  8 

CLAY 

6033 

CAMPBELL 

6091 

DAVIESS 

6096 

DAVIESS 

6110 

MC    CRACKEN 

6115 

MC    CRACKEN 

6117 

MC    CRACKEN 

6136 

JOHNSON 

6155 

MUHLENBURG 

6353 

PIKE 

6575 

CALDWELL 

6679 

ESTILL 

'..7*8 

ROCK    CASTLE 

6806 

MADISON 

7121 

WOODFORO 

7129 

MAGOFFIN 

7134 

MAGOFFIN 

7215 

ALLEN 

7220 

ALLEN 

'23* 

WEBSTER 

T32A 

SHELBY 

733* 

BULLITT 

7473 

SHELBY 

7501 

PULASKI 

7510 

PULASKI 

7  6  0* 

WASHINGTON 

7677 

MC    CREARY 

7AO0 

METCALFE 

7924 

WASHINGTON 

79*8 

SPENCER 

30  6  0 

MONROE 

81  79 

ANDERSON 

HARLAN 

WARREN 

GRAVES 

LIVINGSTON 

LOGAN 


37  04 
37  06 
37  Oi 


82  48 
96  59 
82  31 


84  26 

85  10 
83  2: 


94  38 
83  50 
85  09 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
AMERICAN  AGRI.  CHEM.  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE  G.  +  E.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BLAINE  MALONE 

WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
RICHARD  T.  SYDNOR 


MRS.    LELA    M.    HERRELL 
CITY    OF    MIDDLESBORO 
CITY    OF    MIDWAY 
BRYANT    E.    GILLIAM 
CITY    WATER    WORKS 

OVA    M.    LAWLER 
ALVIN    L.    BERTRAM 

FREO    CARTM1LL 
KENNETH    EARL    WALTERS 

MURRAY    STATE    COLLEGE 
GEORGE    E.    DUVAL 
MELVIE    PARLEE    NEISZ 

CORPS   OF    ENGINEERS 

VIRGIL    D.    CLARK 
CORPS    OF    ENGINEERS 
FEO.    AVIATION    AGENCY 
WESTERN    P.    LACKEY 
CITY    OF    PADUCAH 

JESSE    FA1RCH1LD 

TVA-764 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ALTON    M.     HARVILL 

CORPS    OF    ENGINEERS 

JOHN    L.    LAIR 
THOMAS    C.    HERNDON 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    GLADYS    TALLEY 
MRS.    TRESSIE    A.    RALSTON 

JOHN    B.     BAUER 
CORPS    OF    ENGINEERS 
STANLEY    GARDNER 
FORREST    C.    WILLIS 
NOBLE    ALLEN 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 
ORLANDER  C.  CRAIG 
VIRGIL  0.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUDER 
GEORGE  E.  SIMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RADIO  STA  WSFC 

WM.  M.  GOATLEY 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

CHARLIE  S.  KAYS 
MRS.  KATHRYN  B.  CARR 
EVERT  E.  SPEAR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.  RITA  RIDDER 

ARNOLD  0.  HELTON 
ESTIL  M.  MEADOWS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BIG  SANDY,   2-CUMBERLANDj   3-GREEN,   4-KENTUCKYi   5-LICKINGi   6-MISSISSIPPI t   7-OHIOi   8-SALT,   9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issu< 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  •Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office   Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  MAY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   96°  on  the  18th  at  Inez  and  on  the  17th  at 

Owensboro  2  W 

Lowest  Temperature:   35°  on  the  3rd  at  Blaine  1  W 


Greatest  Total  Precipitation:   7.03  inches  at  Brent  Dam  36  and 

High  Bridge  Lock  7 

Least  Total  Precipitation:   1.86  inches  at  Paducah  FAA  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2,91  inches  on  the  11th  at  Gest 

Lock  3 
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14 

0 

0 

" 

3.58 

-        .45 

.55 

11               .0 

0 

12 

1 

0 

DIVISION 

70.4 

5.0 

4.27 

.29 

.0 

1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind          speed 
m.  p.  h. 

Relata 

ve     humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

• 
e 

Station 

er. 

> 

a> 
p. 

OSS 

sal 

o.:G  a 

en 

8 

> 
< 

I    e 

51 

g       1 
©  "o  5 

J2 
_1 

o  E- 

o  w 

o  H 
o  w 

r~ 

a 

o  E- 
O  K 

a 

©  e- 
o  w 
..  M 

t* 

■ 
o 

O 
q 

■* 
1 
o 

Oi 

1 

o 
to 

0B 

0B 

T 

C 

Si 

o 

?  ° : 

?    »  = 

<-.  3 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

sw 

19 

7.1 

32++ 

NW 

26 

87 

86 

58 

62 

5 

1 

8 

3 

0 

0 

17 

_ 

6.4 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

s 

13 

6.1 

35++ 

wsw 

1 

84 

84 

53 

62 

3 

6 

2 

2 

3 

0 

16 

- 

5.5 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

SSE 

13 

7.0 

35 

s 

29 

86 

89 

59 

62 

1 

3 

7 

2 

0 

0 

13 

63 

5.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


— 

Day  of  Month 

' 

Station 

H 

1   | 

2    |    3 

4   | 

5    |    6 

7    |    8 

1   9 

10  |  11  |  12 

13   |    14    |    15 

16   |    17   |    18 

19   |   20   | 

21 

22   |  23    | 

24 

25 

26 

27 

28   | 

29    | 

30 

31  ■ 

AOOISON  DAM  45         // 

3.75 

1.05 

.12 

T 

.80 

1.08 

.18 

.12 

.OB 

.05 

.25 

.02 

ALBANY  *  N 

4.43 

•  42 

.11 

.03 

.36 

•  35 

.29 

.06 

.27 

.25 

1.93 

.04 

•  32 

ANCHORAGE 

A. 21 

.62 

.03 

T 

.14 

•C 

4 

1.81 

T 

•  16 

.07 

.53 

.42 

.03 

.34 

T 

AGHLAHO 

3.1* 

.28 

.22   T 

.01 

.01 

.17 

.11 

.11 

.10 

.20 

•  10 

.46 

.46 

.75 

.12 

BAR80URVILLE 

3.93 

.54 

.35 

.06 

.18 

.16 

.26 

.49 

T     .13 

.51 

.18 

.18 

.79 

.02 

.04 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

5.86 

1.46 

.53 

.73 

.76 

.19 

.32 

.01 

.06 

.03 

.04 

.  12 

1.14 

.47 

BAXTER 

3.17 

T 

.02 

T 

.04 

.35 

.14 

.22 

.30 

.47 

.55 

.72 

.26 

.10 

BEAVER  OAM 

6.17 

1.50 

.24 

.20 

.05 

.57 

.04 

T 

2.86 

.23 

.48 

SEN TON  2 

2.65 

.88 

.10 

.07 

.32 

.47 

.66 

.05 

.03 

.05 

8EREA  COLLEGE 

5.17 

1.50 

.11 

.13   .40 

.75 

.11 

1.10 

.13 

.13 

.14 

.29 

.38 

9EREA  HATER  WORKS 

5. 49 

1.71 

.13 

.07 

.47 

.81 

.17 

1.46   T 

.10 

.23 

.06 

.13 

.15 

BLAINE  1  W 

4.61 

1.46 

.09 

.14   .06 

.30 

.02 

.02 

.29 

.12 

.03 

.43 

.62 

.54 

.14 

.15 

BONNIEV1LLE 

3.02 

•  63 

T 

.37 

.12   T 

.06 

.59 

.12 

.05 

T 

•  40 

.01 

.67 

BOWLING  GREEN 

3.59 

•  82 

.07 

.87 

.15 

.22 

.05 

.57 

.47 

.37 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

3.08 

.63 

T 

T 

.51 

.09 

T 

.23 

.10 

.22 

.09 

.56 

.63 

BRADFORDSVILLE 

2.62 

.53 

.ii 

.31 

.41   .01 

.40 

•  06 

.25 

.29 

.03 

.13 

.09 

BRENT  DAN  36 

7.03 

.60 

.16   T 

.02 

.13 

.46 

L.29 

1.33 

.01 

.81 

1.15 

.63 

.06 

.16 

BROWNSVILLE 

3.77 

.92 

.06 

.06 

.56 

.13 

.39 

.19 

.99 

.45 

PURDINE  2  NE 

4.72 

.34 

.75 

.06 

.17 

,ba 

.94 

1.02 

.76 

8URKESVILLE 

4.34 

.33 

.23 

.17   T 

.30 

.26 

T     .20 

.12 

.35 

.95 

.88 

.19 

.36 

CADIZ  LOCK  E 

2.77 

.86 

T 

.32 

.07   T 

T 

.36 

.03 

.43 

.25 

.10 

.35 

CALHOUN  LOCK  2 

2.90 

1.16 

.10 

T 

.35 

.32 

.52 

T 

.03 

.31 

.11 

CAMPBELLSVILLE 

3.22 

.92 

.12   T 

T 

T 

.47 

.02 

.29 

.04 

.02 

.46 

.53 

.09 

.24 

.02 

CANEVVILLE 

4.55 

1.17 

.12 

.10 

.38 

T 

.35 

.12 

.43 

1.32 

.03 

.49 

.04 

CARROLLTON  LOCK  1 

5.52 

.45 

.21   .02 

.05 

1.24 

.74 

.20 

.10 

1.76 

.  =  0 

.37 

.08 

CgCILIA 

3.96 

1.10 

.10 

.11 

.56 

.10 

.36 

.45 

.80 

.37 

.01 

CLAY  CITY  1  WNW 

4.85 

.48 

.13 

.47 

.06 

1.30 

T 

.13 

.16 

.05 

.45 

.72 

.72 

.11 

.05 

CLERMONT  1  SSE 

4.57 

.87 

.01 

.12 

.15 

.56 

.12 

.03 

.03 

.16 

1.04 

.17 

1.30 

.01 

COBB 

3.35 

.97 

.26 

.59 

.23 

.45 

.43 

.42 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

_ 

.61 

,22       T 

.03 

.62 

1.08 

.54 

1.15 

.15 

.71 

" 

.87 

.07 

.09 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.64 

.56 

T 

T 

.14   T 

.39   .10 

T 

.33 

.16 

.01 

.31 

.61 

.34 

.10 

.59 

T 

CUMBERLAND 

4.78 

T 

.06   T 

.03 

.05 

.46   .03 

.68 

.28 

.57 

.71 

.24 

.24 

.70 

.71 

T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.93 

.30 

.05 

.08 

.33 

.53 

.82 

.02 

.20 

.36 

.29 

.62 

.10 

.21 

CYNTHIANA 

5.11 

1.61 

.14   T 

.17 

.15 

.62 

T 

.61 

.06 

.52 

.04 

.73 

.21 

.04 

.21 

CNTHIANA  2 

4.65 

1.57 

.16   .02 

.14   .12 

.64 

.70 

.06 

.06 

.70 

•  10 

.13 

,05 

.20 

DANVILLE 

4.89 

.95 

.24 

.33 

.29 

.75 

.60 

.07 

.50 

.40 

.12 

.60 

.03 

.01 

DELPHI  A  1  E 

4.42 

.15 

.06 

.06 

.11 

.58 

.20 

.40 

.60   .04 

.09 

.60 

.68 

.6? 

.21 

.01 

DEWEY  DAM 

3.81 

.25 

.10 

T 

.05 

.69   .03 

.17         .12 

T 

.10 

.25 

T 

.36 

.62 

.92 

.05 

.10 

01X  DAM 

6.85 

1.28 

.11   T 

.07 

.51 

.67 

.19 

1.56 

.28 

.43 

1.17 

.58 

DUNDEE  *  ESE 

4.29 

1.52 

.12 

.14 

.33 

.55 

.OS 

.07 

.76 

.75 

DUNMOR 

2.66 

.82 

.56 

.17 

.04 

.09 

.03 

.65 

.03 

•  23 

.04 

EDDYVILLE  LOCK  F 

4.37 

•  86 

.02 

.05 

1.70 

.42 

.30 

•  74 

.12 

.14 

EDMONTON 

2.86 

.40 

.10 

.35 

.68 

.18 

.15 

.15 

.20 

.45 

.05 

.15 

ELKHORN  CITY 

4.57 

.20 

.51 

.75 

.10 

.12 

.17 

1.10 

.52 

.78 

.17 

.15 

ELK TON  2  S 

3.16 

1.45 

T 

.09 

T 

.37 

.05 

.02 

.19 

.52 

.35 

T 

.09 

.03 

FALLS  OF  ROUGH 

4.60 

1.38 

.28 

.02 

.08 

.60 

.10 

.59 

•  30 

.70 

.53 

.02 

FALMOUTH 

5.43 

.53 

.23   T 

.08 

.64 

1.95 

.04 

T 

.21 

1.0  5 

.26 

.01 

.23 

ejDMcps 

3.B1 

.44 

.11 

.09   .06 

.24 

.07 

.57 

.31 

.02 

T 

.36 

.67 

.63 

.22 

FLEMINGS6URG 

3.82 

.43 

.16   .01 

T 

.06 

.60 

.15 

.59 

.10 

.03 

.60 

.52 

.40 

.17 

FLEMINGSBURG  2 

- 

.35 

.14   T 

.04 

.12   .45 

T     .05 

•  40 

.07   T 

.42 

.46 

.11 

.14 

- 

FORD  LOCK  10 

6.42 

1.34 

.16   T 

T 

T 

.54 

.03 

.95   .02 

T 

1.10 

.20 

.15 

.55 

.65 

.58 

T 

.15 

FOROS  FERRY  DAM  50 

4.61 

.68 

.10 

.07 

.33 

.38 

1.55 

.56 

•  22 

.24 

.41 

.05 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

3.07 

.05 

.06 

.28 

.06 

.12 

.36 

.22 

.10 

•  22 

.25 

.11 

.24 

.96 

.04 

FRANKFORT  LOCK  * 

5.48 

1.07 

.08   .02 

.01 

.74 

.04 

1.29 

T 

.53 

.33 

T 

.05 

•4>e 

.84 

T 

T 

FRANKLIN  1  E 

6.28 

1.12 

.53 

T 

.62 

T 

.53 

1.00 

.58 

1.07 

.73 

.10 

FREEBURN  2  SW 

4,70 

.43 

T 

■  C 

4 

.95 

.05 

.04 

.02 

.03 

.24 

.75 

.46 

.69 

.95 

.05 

FRENCHBURG 

6.71 

.33 

.11   .01 

.36 

.05 

1.05 

.07 

.12 

.52 

.15 

.03 

.93 

1.0  3 

.93 

.01 

.fift 

.13 

GAMALIFL  1  S 

3.13 

.65 

.01 

T 

.01 

.29 

.23 

.44 

.64 

.52 

.23 

.11 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6.81 

1.16 

.05 

.50 

.06 

2.00 

•  IB 

.09 

.31 

•  20 

1.22 

.96 

.08 

GEST  LOCK  3 

6.16 

.43 

.09 

.15 

.05 

2.91 

.05 

.10 

.05 

1.49 

.45 

•  39 

GLASGOW 

4.78 

.75 

.20 

.20   .12   .74 

.66 

.29 

.62 

.08 

.SO 

.32 

GLASGOW  WKAY 

4.45 

.80 

.01 

T 

•  13 

.61 

.51 

.51 

.57 

T 

.06 

•  66 

.39 

GLENDALE  1  E 

3.89 

1.06 

.05 

.07 

.10 

.57 

.12 

.46 

.15 

.34 

.95 

GOLDEN  POND  8  N 

2.20 

.10 

T 

1  .40 

.10 

.20 

.10 

.20 

.10 

GRANT  DAM  38 

4.52 

.58 

.37 

.03 

.12 

.80 

.02 

.53 

.18 

1.38 

.11 

.30 

.10 

GRAYSON  1  SE 

3.92 

.40 

.16 

•  05 

T 

.18 

T 

.36 

.20 

.18 

.14 

1.56 

.62 

T 

.07 

GREENSBURG 

3.68 

.83 

.29 

.09 

.61 

.10 

.35 

.69 

.20 

.  10 

.34 

.08 

T 

GREENSBURG  1  S 

1.90 

.21 

.14 

T 

.41 

.12 

.39 

.21 

T 

T 

.28 

.14 

GREENVILLE  2  W 

3.82 

.73 

.55 

.33 

.62   .09 

.02 

.05 

T 

.70 

.55 

.06 

•  12 

HARTFORD  6  NW 

4.09 

.76 

.14 

.57 

.21 

T 

.22 

T 

.47 

1.63 

.09 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

5.54 

.44 

.06 

.14 

.21 

.53   .03 

.03 

.29 

.14 

.17 

.26 

1.12 

1.21 

.69 

.22 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

5.31 

.30 

.15 

.07 

33 

.70 

.90 

.80 

.54 

.48 

T 

T 

.16 

.37 

.35 

.14 

T 

HENDERSON  T  SSW 

5.37 

1.15 

•  07 

T 

1.75 

.66 

T 

T 

.03 

.30 

1.30 

.11 

HICKMAN  1  E 

3.33 

2.50 

.02 

.06 

.05 

.02 

.27 

.41 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

7.03 

1.14 

•  15 

.21 

.22 

.89 

.03 

•  52 

1.45 

.04 

.26 

1.30 

.80 

•  02 

H0PKINSVILLE 

2.81 

.73 

.01 

.28 

.23   .12 

.24 

.82 

.13 

.16 

.08 

.01 

HYDEN 

4.71 

.47 

.11 

.04 

.08   T 

.03 

T     .39   T 

.04 

.22   T 

.14 

.05 

.31 

.63 

.99 

T 

.15 

.62 

INEZ 

4.52 

.47 

.09 

T 

.05 

.60 

T 

T 

•27   .16 

T 

1.27 

.52 

1.05 

.04 

IRV1NGT0N 

4.49 

1.32 

.02 

.02 

1.31 

T 

•  32 

•  01 

.14 

•  11 

.67 

.11 

.26 

JACKSON 

3.68 

.97 

.11 

.24 

.46 

.48 

.05 

.31 

.03 

.14 

.46 

.41 

JEREMIAH 

2.55 

.12 

.21 

.06 

.05 

.73 

.07 

1.20 

•  11 

KEENE  1  SSW 

5.37 

1.32 

.22   T 

.45 

.96 

•  58 

.20 

.58 

.92 

.12 

LA  GRANGE  2  NNW 

4.57 

.60 

.04 

.32 

.06 

1.32 

1.17 

.14 

.55 

.37 

LANCASTER 

4.69 

1.22 

.09 

.28 

.36 

.72 

.25 

.03 

.24 

.22 

.79 

.49 

LEITCMF1ELD 

3.39 

.73 

.02 

.09 

.29 

T 

•  27 

.19 

.72 

.59 

T 

,48 

.01 

-EXINGTON  WS  AIRPORT    R 

5.68 

1.08 

.01   T 

.08 

.62 

.03 

.05  1.16 

.80 

.05 

.02 

T 

.45 

1.02 

T 

.31 

LIBERTY 

4.44 

1.20 

.10 

.05 

.55 

.42 

.05 

.20 

1.00 

.05 

.67 

.15 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

6.35 

1.20 

.17 

.10 

.37 

.67 

.60 

.38 

.26 

•  69 

.65 

.80 

7 

.46 

LLOYD  GREENUP  DAM 

2.84 

.31 

•  06   T 

.17 

.02 

.16 

T 

.36 

.29 

•  25 

.05 

-80 

.12 

.13 

.12 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.84 

.42 

.06 

.14 

1.78 

.06 

.06 

.09 

.55 

.52 

.16 

LONDON  FAA  AIRPORT 

. 

- 

.11 

.08 

.25 

.14 

.48 

.03 

.02 

.02 

.01 

.19 

.11 

.13 

.83 

.59 

.13 

.02 

LOUISA  2 

2.51 

.65 

.04 

.11 

.26 

.10 

.24 

.  34 

.48 

.29 

LOUISVILLE 

2.76 

.63 

T 

.07 

.18 

.02 

.60   -10 

T 

T 

.40 

.11 

.37 

.10 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

3.33 

.43 

T 

.20 

.19 

.03 

.58   .34 

•  14 

.04 

.28 

.32 

.73 

.05 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4.34 

.58 

.52   T 

T 

T     T 

.05 

1.09 

T 

.05 

.83 

.17 

1.05 

T 

LOVELACEVILLE 

5.75 

2.20 

.22 

.18 

.08 

1.30 

1.75 

.02 

MAD1S0NVILLE  1  SE 

4.85 

1.30 

.03 

1.11 

.48 

.39 

.60 

.02 

.02 

.65 

.25 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.64 

.94 

.03 

T 

.37 

.11 

.05 

.50 

.10 

.07 

.47 

T 

MANCHESTER  *  SE 

6.10 

.62 

1.20 

.20 

.20 

.36 

.49 

.71 

.26 

.17 

.68 

1.12 

.07 

MARTIN 

4.73 

.08 

T 

.95   T 

.51 

.64 

.35 

.09 

.39 

.36 

.66 

•  59 

.11 

MAYFIELD 

2.69 

1.24 

.14 

.17 

.20 

.83 

.11 

MAVSVILLE  DAM  33 

6.45 

.53 

.27   T 

.17 

.06 

.50 

1.4  7 

.31 

.30 

.07 

1.4  7 

.36 

.64 

.30 

MCKEE 

4.26 

.91 

.14 

.05 

.34 

.50 

.17 

.20 

.84 

.10 

.28 

.33 

.35 

.05 

M100LESBORO 

2.68 

.18 

.09 

.49 

.62 

T 

T 

•  50 

.25 

.29 

.06 

.16 

MIOWAY 

5.01 

.93 

.04   .04 

.02 

.55 

.03 

1.18 

.45 

.06 

.43 

.07 

.47 

.67 

.05 

.02 

MlLBURN 

2.48 

1.0B 

.03 

•  20 

.33 

.50 

.31 

•  03 

MILLERSTOWN 

4.19 

1.00 

.23 

T 

.70 

•  31 

.30 

.15 

.50 

.97 

.03 

MONTICELLO 

5.34 

•  45 

.24 

.04 

.44 

.56 

.70 

.13 

•05 

.45 

■  40 

.  46 

1.19 

.06 

.17 

MOUNT  STERLING 

5.07 

.48 

.21   T 

.34 

T 

T     .75 

T 

T 

T     .58 

.07 

.13 

.11 

.71 

.64 

.39 

.66 

T 

MUNFORDVILLE 

3.44 

.40 

1.05 

T 

.17 

.45 

.25 

T 

.20 

.92 

MURRAY 

2.89 

1.90 

.03 

.24 

.06 

.01 

.40 

.25 

OLNEY 

3.34 

1.00 

.11 

.40 

.26 

.26 

.46 

.14 

.09 

.57 

.05 

ONEIDA 

5.22 

.45 

.06 

.42 

.19 

.04 

.52 

.12 

.57 

.12 

.25 

,76 

1.72 

T 

ONEONTA  OAM  35 

5.31 

.78 

•12   .03 

.02 

.06 

.44 

.10 

1.25 

.54 

T 

.30 

.80 

.39 

7 

.48 

0WEN5B0R0  2  W 

4.85 

•  96 

.17 

.60 

.52 

.63 

.20 

.27 

1.34 

.16 

Se«  reference  notes  following  Station   Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


j 

Continued 

T3 
O 
H 

Day  of  Month 

Station 

1   | 

2   | 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8 

1   9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16    17    IS 

20  |  21 

22  V: 

5 

■1 

■a 

% 

OWENSBORO  DAM  46 

4.39 

.98 

.22 

•  32 

.52 

T 

. 

.25 

I 

..-. 

.<; 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

1.86 

.20 

•  05 

.89   T 

.  30 

PADUCAH 
PAINTSVILLE 

2.20 
4.92 

1.09 
.42 

.15 

T 

T 

.92 

1.32   T 

.42 

.22 

.12 

.60 

.  19 

PARADISE  STEAM  PLANT 

4.53 

1.29 

.89 

.30 

.eo 

.  .  91 

PRINCETON 

4.08 

.90 

■  OB 

2.45 

.15 

.27 

.23 

RAVENNA  LOCK  12 

6.48 

.66 

.05 

.50 

T 

.65 

T 

T     .66 

.16 

.31 

1.20 

1.26 

.jS 

RENFRO  VALLEY 

1.97 

.12 

1.00 

.31 

RICHMOND 

7.00 

.90 

.31 

.03 

.42 

.62 

.22 

1.11 

.56 

.77 

1.00 

.5* 

ROCHESTER  LOCK  3 

4.60 

.92 

.03 

T 

1.30 

.44 

.65 

.02 

.65 

RUSSELLVILLE 

4.26 

1.30 

.12   .09 

.75 

.73   .12 

.66 

■  '..     .:•< 

SALVISA  LOCK  6 

6.49 

1.93 

.08 

.02 

.09 

.33 

.04 

1.09 

.31 

.•>i 

.07 

.05 

.77 

...< 

SALYERSVILLE  2  SE 

5.49 

.45 

.23 

.05 

.04 

1.25   .16 

.09 

.28   .05   .20 

.41 

.  94 

.66 

.  76 

.76 

..< 

SCOTTSVILLE 

3.19 

.66 

.08 

.08 

.37 

.67 

.31 

.6. 

.61 

SCOTTSVILLE  2  SW 

3*61 

.45 

.18 

T     .06 

.30 

.15 

.66 

.1.0 

.  76 

.85 

SEBREE 

3.88 

.98 

.13 

T 

.92 

.55 

.07 

7 

.90 

SHEPHERDSVILLE 

S.23 

1.14 

.12 

.18 

1.01 

.17 

.55 

.20 

1.26 

SOMERSET  1  N 

4.85 

.48 

•  10 

.39 

.04 

.55 

.20 

.66 

.16 

.39 

.52 

.13 

.73 

■<i      .05 

STEARNS 

4.14 

.32 

.05 

.15 

.27 

.28 

.81 

.11 

.65 

.26 

.70 

.06   .20 

SUMMER  SHADE 

3.11 

.74 

.23 

T 

.26 

.11 

.59 

.99 

... 

TAYLORSVILLE 

4.57 

.50 

.01 

.06 

.37 

.03 

1.03 

.25 

.08 

.08 

.66 

.92 

.78 

TYRONE  LOCK  5 

4.87 

.90 

•  05 

.02 

T 

.49 

.11 

.62 

.65 

.25 

.13 

.0. 

.32 

1.05 

UNIONTOWN  DAM  49 

4.29 

1.06 

.07 

1.27 

.84 

T 

.02 

.69 

.66 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

5.92 

•  85 

.20 

T 

.01 

.35 

T 

1.26 

.44 

.17 

.Ik 

•  60 

1.06 

.53 

VANCEBURG  DAM  32 

4.53 

.15 

•  45 

T 

.20 

.58 

.45   T 

.90 

T 

.12 

.56 

.10 

T     .42   .62 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

4.51 

.31 

.20 

•  01 

T     T 

.09 

1.10 

.36 

.23 

.08 

1.13 

.68 

.09 

•03 

WAYNESBURG  7  NE 

5.14 

1.97 

.24 

.29 

.32 

.99 

.05 

.10 

.38 

.08 

.76 

T 

-it 

WEST  LIBERTY 

4.71 

.30 

.02 

T 

T 

.13 

.08 

.73 

.02 

.01         .87 

.21 

.05 

.62 

1.26 

.6'y 

T 

•u 

WILLIAMSBURG  2 

3.58 

•  32 

•  29 

.33 

.29 

.31 

.55 

.17 

.05 

.26 

.11 

.36 

.36 

.05 

.13 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

5.17 

1.34 

.16 

T 

.03 

.71 

1.20 

.14 

I 

.11 

.65 

•  31 

.15 

.37 

WILLOW  LOCK  13 

6.08 

.83 

.16 

.15 

.30 

.60 

1.06 

.22 

.13   .22 

.23   .03 

.07 

.37 

.97 

.6  1 

.27   ,06 

WOLF  CREEK  DAM 

5.33 

.47 

.06 

.02 

.37 

.21 

.15 

.65 

.29 

1.33 

1.66 

. 

WOODBURY  LOCK  4 

3.41 

1.05 

.88 

.21 

.33 

.23 

.06 

.06 

.59 

Tennessee   Valley   Authority   precipitation   data  no   longer   published    in   Climatological    Data  can   be   found    in   the   bulletin, 
"Precipitation    in   Tennessee   River   Basin, "    published   by   the   Hydrologic   Data  Branch,    TVA ,    Knoxville,    Tennessee. 
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REFERENCE  NOTES 
State  Cllmatologist 


tio 


We  a 


post  office. 


al,  Standiford  Field,  Lou 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  dir. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carr 
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Entries  of 
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ground 


Data  in  the  "Extremes  Tal 
are  for  the  24  hours  end 
daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

In  the  Station  Index  the  letters 


and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published, 
1  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 


Recording  Rain  Gage  Station 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
"Supplemental  Data"  Table. 


Ground"  Table  is 
nd  J  in  the  "Sped 
ly  precipitation  v 
Omission  of  da 


time  for  al 
r  the  headl 


xcept  Weather  Bure 
"Observation  Time 


u  and  FAA 
nd  Tables1 


stations.   For  those 
,  indicate  the  follow 


aes  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  i 
in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 
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n  totals 
■Daily  Pr 


Daily  Temperature 
lay  be  found  in  th 
icipitation"  Table 


Table  is  indicated  by  no  entry, 
annual  issue  of  this  publicatio 
"Evaporation  and  Wind"  Table;  " 


This  station  is  n 
,  time  distributio 
shelter  located  a 


Index 


equipped  wi 
unknown. 
w  feet  above 


tomatic  wind  instruments, 
covered  ground;  however,  t 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Tabl 
Interpolated  values  for  monthly  precipitati 
-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table; 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  i 
■M-   Fastest  observed  one  minute  wlm 

*  Amount  Included  in  following  measurerm 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

AR  Thin  entry  in  time  of  observation  column  in  Statl 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiva 

H  One  ot   more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  : 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 
S3   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
?AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 
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KENTUCKY 
MAY  1962 

Station 

Day  Oi  Month 

Si 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

1Z 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

ADDISON  DAM  45 

MAX 
M1N 

B2 
61 

70 
52 

67 
44 

75 
46 

77 
46 

80 
46 

79 
52 

78 
54 

83 
57 

70 
52 

78 
52 

77 
54 

82 
56 

85 
58 

86 
60 

86 
60 

90 
60 

90 

60 

91 
58 

85 
58 

84 
58 

86 
62 

84 
62 

86 
59 

83 
58 

86 
59 

84 
60 

84 
54 

86 

54 

64 
58 

74 
58 

61.7 
55.7 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

81 

60 

70 
49 

78 
43 

79 
46 

81 
46 

77 
50 

74 
47 

84 
56 

75 
57 

77 
50 

79 
55 

83 
58 

87 
56 

88 
61 

89 
62 

90 
62 

91 
61 

91 
62 

90 
62 

87 
63 

87 
58 

86 
60 

85 
67 

83 
65 

80 
54 

83 
62 

77 
60 

83 
56 

87 
67 

78 
65 

80 
65 

82.6 
57.6 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 
58 

65 
39 

75 

41 

80 
46 

64 
45 

84 
41 

75 
47 

83 
51 

69 

44 

69 

50 

83 
45 

86 

45 

91 
56 

93 
58 

92 
59 

92 

60 

94 
61 

93 

61 

92 

61 

91 
61 

89 

61 

87 
62 

87 
63 

84 

50 

85 
56 

86 
58 

Bu 
60 

82 
61 

89 
63 

79 
63 

84.0 
54.4 

BARBOUR V  ILL t 

MAX 
MIN 

90 
62 

83 
54 

78 

37 

78 
43 

78 
49 

84 
45 

86 
57 

89 
51 

86 
60 

83 
52 

84 
60 

84 
57 

92 

52 

90 
59 

90 

6  0 

93 

60 

90 
59 

91 
62 

90 
64 

92 

62 

91 
61 

91 
57 

89 

60 

65 

58 

85 

60 

88 
58 

87 
62 

88 
61 

90 
63 

89 
66 

82 
59 

87.0 
57.1 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

80 
60 

75 
51 

80 
43 

81 
49 

83 
47 

83 
51 

78 
50 

89 

51 

86 
59 

80 
49 

83 
58 

86 
61 

88 
58 

91 
63 

91 
63 

91 
63 

92 

64 

93 
63 

93 
66 

91 
63 

89 
62 

91 
62 

89 
68 

87 

63 

85 
58 

86 
64 

85 
62 

8B 
58 

89 
68 

89 
66 

84 
65 

86.3 
59.0 

BAXTER 

MAX 
MIN 

87 
55 

82 
56 

67 
39 

75 
40 

77 
48 

81 

44 

82 
54 

80 
49 

87 
50 

79 
54 

83 
55 

81 
57 

85 
53 

90 
56 

89 

58 

90 

60 

90 
57 

91 
59 

92 
61 

90 
61 

90 
60 

87 
60 

89 
63 

86 
59 

82 
61 

85 
61 

S3 
61 

87 
61 

86 
62 

89 
61 

60 
62 

84.6 
56.0 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

82 
60 

71 
50 

79 
45 

82 
52 

84 
50 

83 
53 

82 
54 

87 
61 

84 
60 

87 

53 

82 
56 

87 
59 

90 
59 

90 
64 

89 
63 

92 

61 

92 
64 

92 

64 

91 
65 

90 
63 

90 
61 

90 
67 

88 
69 

ea 

61 

85 
62 

86 
66 

86 
60 

68 
58 

83 
65 

62 
60 

86.1 
59.6 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

80 
58 

73 
43 

84 
47 

82 
52 

82 

48 

85 
52 

85 

54 

76 
55 

88 
56 

83 
61 

87 
59 

91 
59 

90 
63 

88 
63 

91 
61 

91 
62 

93 
64 

90 
63 

90 
62 

91 
61 

90 
64 

90 
65 

91 
66 

87 
68 

88 
67 

88 

90 
64 

95 
67 

89 
67 

90 

60 

87.3 
59.7 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
60 

75 
51 

74 
46 

77 
51 

78 
48 

82 
55 

82 

49 

84 
55 

84 
57 

74 
50 

77 
57 

85 

59 

88 

61 

89 
69 

88 

68 

89 
62 

89 
62 

90 
64 

91 
65 

90 
65 

87 
61 

88 
60 

86 

71 

83 
61 

84 
59 

86 
63 

86 
62 

86 
60 

89 

70 

86 
67 

81 
63 

84.4 
59.7 

BLAINE  1  w 

MAX 
MIN 

83 

57 

80 
56 

66 

35 

75 
38 

80 
42 

64 
42 

83 
50 

76 
44 

85 
53 

70 
41 

73 
49 

80 

53 

87 
50 

91 
53 

92 
55 

92 

56 

92 
58 

93 

60 

93 
59 

92 
59 

91 
59 

89 
57 

88 
58 

87 
62 

85 

47 

86 
54 

87 
58 

83 
57 

65 
56 

90 
58 

60 
60 

S4.5 
52.8 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
61 

73 
51 

79 
41 

79 
46 

82 
46 

82 

48 

80 
52 

86 
59 

80 
59 

85 
51 

83 
59 

87 
57 

90 
54 

90 
60 

90 
58 

93 
60 

93 

60 

95 
61 

94 
64 

90 
60 

91 
60 

92 
64 

90 
69 

85 
62 

83 
58 

88 

61 

89 

58 

90 
58 

91 
67 

82 
64 

84 
64 

86.4 
57.8 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
54 

73 
50 

79 

47 

78 
51 

86 
51 

80 
54 

80 
55 

88 
60 

76 

60 

88 
58 

84 
60 

87 
59 

82 
59 

92 
65 

92 
63 

91 
63 

91 
63 

94 
65 

92 
67 

91 
66 

91 
64 

91 
68 

90 
69 

88 
66 

84 
65 

B9 
63 

87 
61 

91 

63 

91 
67 

75 
65 

84 
62 

85.8 
60.7 

8RAOFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
61 

77 
52 

69 

40 

79 
44 

79 

45 

82 
48 

81 
54 

80 
54 

86 

54 

75 
51 

83 
55 

82 
57 

86 
53 

89 
55 

90 

61 

90 
60 

92 

61 

93 
61 

95 
63 

93 
60 

91 
59 

90 
60 

92 

64 

87 
61 

87 
57 

83 
59 

86 

60 

86 
58 

90 
60 

91 
66 

62 
65 

85.7 
56.7 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
60 

74 
51 

77 

44 

77 
49 

82 

48 

80 
50 

77 
53 

85 
59 

84 
59 

85 
51 

82 
59 

84 
6  0 

SB 

56 

8B 
63 

89 
63 

92 

63 

93 
63 

93 
63 

91 
66 

88 
63 

89 
61 

90 
63 

86 
69 

84 
60 

84 
59 

85 
62 

85 

61 

89 
59 

89 
70 

81 
64 

84 
64 

85.0 
59.2 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

87 
61 

72 
50 

77 

42 

79 
44 

83 

47 

80 
53 

74 
50 

83 
56 

82 

53 

70 
46 

77 
56 

83 

57 

87 
57 

90 
65 

89 
63 

90 
61 

91 
61 

92 
63 

92 

64 

90 
64 

88 
60 

85 
60 

86 
69 

86 
65 

82 
53 

81 
62 

74 
60 

82 
64 

87 
66 

87 
66 

82 
65 

S3. 5 

5S.2 

CECILIA 

MAX 

MIN 

84 

60 

73 
48 

73 
47 

77 
44 

82 
48 

83 
50 

81 
55 

77 
54 

88 
61 

79 
50 

81 
59 

B2 

60 

85 
57 

90 
62 

91 
61 

90 
62 

91 
62 

91 
63 

92 
64 

94 
62 

90 

60 

90 
62 

91 
64 

88 
62 

85 
59 

81 
64 

86 
61 

87 
57 

85 
60 

87 
65 

78 
65 

84.9 
58.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

87 
60 

75 
51 

79 
42 

80 
47 

83 
45 

81 

50 

79 

48 

86 

57 

87 
59 

81 
47 

83 
58 

86 
58 

90 
57 

91 
62 

90 
61 

92 
59 

94 
61 

94 
61 

92 

63 

90 
62 

90 
58 

90 
60 

89 
68 

87 
61 

85 
55 

87 
63 

83 
60 

87 

55 

88 
65 

87 
62 

83 
63 

86.4 
57.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
59 

64 

47 

76 

44 

80 
43 

81 
45 

75 
55 

72 

45 

78 

54 

62 
48 

64 
43 

75 
50 

83 
53 

85 

57 

89 
62 

88 
63 

90 
59 

91 
60 

93 
62 

91 
62 

90 
61 

90 
60 

87 
59 

88 

70 

84 
54 

72 
52 

79 
59 

72 
59 

82 
62 

89 
65 

79 

64 

81 
64 

80.6 
56.1 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

84 
59 

75 
55 

75 

36 

78 
37 

82 
44 

84 

40 

81 
53 

88 

45 

8  8 
58 

81 
49 

81 
51 

88 
54 

93 
50 

90 
54 

89 
57 

89 
56 

90 
55 

93 
57 

93 

5a 

93 
60 

90 
58 

89 
57 

87 
61 

85 
53 

86 

52 

86 
59 

ae 

60 

89 
58 

89 
68 

ae 

59 

83 
59 

86.3 
53.9 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

88 
60 

75 
50 

67 

41 

77 
41 

80 
44 

81 

48 

80 
48 

76 
51 

64 
55 

71 
42 

72 
46 

80 
54 

85 
54 

88 
59 

91 
60 

91 
59 

93 
59 

94 
61 

94 
62 

91 
61 

89 
58 

89 
58 

89 
65 

84 
58 

84 
51 

76 
57 

84 
59 

83 
59 

86 
63 

89 
65 

80 
61 

83.6 
55.1 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

88 
60 

76 
51 

89 
45 

77 
50 

80 
50 

61 
55 

81 
49 

77 
52 

87 
56 

70 
48 

80 
53 

80 
59 

87 
61 

85 
65 

90 
65 

86 
63 

91 
63 

91 
65 

93 

65 

92 
66 

89 
61 

89 

61 

88 
64 

85 
62 

85 
58 

79 
61 

B5 
62 

85 
62 

68 
60 

86 
64 

78 
63 

83.9 
58.7 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

86 
60 

82 

58 

67 

40 

76 

41 

82 
42 

83 

43 

84 
46 

79 
46 

87 
50 

73 
43 

77 
45 

77 
58 

85 
60 

90 
60 

90 
55 

90 
61 

91 
61 

92 
63 

92 
64 

91 
62 

90 
62 

90 
60 

88 
60 

85 
61 

B5 
55 

65 
58 

B6 
60 

85 
60 

86 
58 

91 
60 

77 
60 

84.6 
55.2 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

88 
60 

75 
50 

78 
46 

78 

50 

81 
50 

62 
54 

76 

51 

85 

57 

85 
58 

76 
51 

78 
57 

84 
60 

88 
59 

89 
65 

88 
65 

90 
62 

91 
63 

92 
65 

92 
66 

90 
66 

as 

62 

86 
59 

86 
68 

83 
61 

83 

61 

84 
64 

85 
62 

B5 
59 

87 
68 

67 
66 

81 
64 

84.5 
59.6 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

85 
60 

74 
49 

71 

43 

76 
48 

81 
48 

88 

4  9 

83 

53 

61 
55 

86 
58 

86 
52 

86 

57 

84 
58 

86 
53 

89 
56 

90 
56 

90 
55 

91 
56 

91 
59 

93 
62 

91 
61 

90 
59 

89 
62 

90 
64 

87 

61 

85 
58 

81 
63 

85 

85 

89 
61 

87 
59 

75 
56 

84.7 
56.3 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

89 
56 

73 
52 

66 
43 

79 
42 

82 
44 

84 
49 

81 

44 

78 
46 

85 
54 

67 
44 

70 
44 

79 
55 

85 
54 

89 
57 

92 
61 

91 
57 

93 
61 

94 
63 

95 
62 

93 
63 

91 
59 

89 
61 

86 
62 

85 
63 

84 
52 

72 

56 

82 
59 

79 

61 

85 
61 

89 
64 

62 
63 

83.6 
55.3 

FARMERS 

MAX 
MIN 

88 
59 

77 
50 

76 
37 

79 

40 

82 

44 

62 
45 

77 
48 

83 
47 

82 

44 

75 
44 

80 
55 

85 

54 

88 
51 

90 
56 

89 

58 

91 

57 

92 

58 

94 
59 

91 
60 

88 
60 

87 

58 

87 
58 

85 
61 

83 
69 

83 
49 

86 
56 

84 
59 

B3 

57 

90 
60 

89 
62 

82 
64 

84.8 
54.2 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

76 
60 

68 

50 

76 
41 

80 
45 

80 
46 

79 
50 

72 

81 
44 

79 
51 

70 
46 

77 
55 

84 
56 

86 
58 

SB 

63 

89 

62 

90 
59 

91 
62 

92 
62 

91 
62 

90 
64 

66 

59 

83 
56 

82 
67 

82 
67 

75 
55 

84 
59 

78 
58 

80 
59 

87 
67 

77 
64 

61.8 
56.4 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

74 
53 

73 
46 

BO 
51 

80 
55 

84 
54 

82 

57 

85 
59 

SB 
62 

72 
59 

88 
57 

83 
60 

8  6 
62 

90 
62 

90 
67 

91 
67 

92 
65 

93 
64 

94 

67 

91 
67 

91 
66 

91 

64 

89 
66 

90 
63 

6b 
63 

85 
65 

85 
65 

82 

64 

91 
62 

88 
66 

81 
65 

66 
62 

85.9 
61.5 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

88 
59 

75 
51 

69 
43 

78 

44 

80 
46 

82 

47 

78 
48 

74 
51 

86 
54 

71 
47 

74 
50 

80 
57 

84 
56 

88 
59 

91 
62 

9u 
61 

90 
61 

92 
63 

94 
64 

92 
63 

86 
59 

89 

61 

86 
62 

87 

85 
55 

76 
59 

83 

60 

82 
57 

86 

61 

87 
68 

79 
65 

83.4 
56.8 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

82 
61 

68 
52 

79 

43 

79 
49 

80 
46 

79 
50 

79 

55 

86 
63 

79 

56 

86 
54 

82 
59 

86 

60 

90 
58 

89 
62 

90 
61 

93 
62 

91 
62 

93 
63 

91 
66 

90 
64 

89 
63 

92 

67 

88 
71 

87 

63 

85 
62 

87 
66 

87 
60 

91 
61 

91 
72 

85 
64 

83 
62 

85.7 
59.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

B4 
61 

72 

44 

74 

44 

83 
44 

82 
43 

85 

51 

83 

54 

84 
60 

87 

60 

79 
57 

88 
57 

65 

58 

86 
59 

91 
63 

90 
63 

90 
61 

93 
62 

94 
64 

93 
63 

90 
62 

90 
61 

91 
64 

89 

70 

89 
68 

91 
65 

85 
66 

87 
61 

87 
62 

90 
66 

88 
65 

79 
59 

86.4 
59.3 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

82 
58 

80 
57 

63 
41 

75 
42 

82 
49 

83 

4  2 

84 

47 

72 
47 

82 
53 

67 
45  ' 

6B 
51 

80 
53 

90 
59 

93 
59 

92 
58 

90 

6U 

92 
61 

93 
61 

92 
67 

92 
61 

88 
58 

85 

60 

86 
57 

85 
50 

83 
56 

87 
60 

80 
59 

82 
59 

89 
63 

81 
64 

83.3 
55.2 

GREEN SBURG 

MAX 
MIN 

89 
61 

77 
53 

71 

42 

79 
45 

80 
46 

84 
49 

81 
53 

79 
55 

86 
59 

75 
51 

85 

54 

8J 
57 

86 

55 

90 
59 

90 
61 

90 
61 

94 
63 

92 

62 

95 
65 

93 
62 

91 
61 

91 
63 

91 
65 

88 
62 

88 
61 

88 
59 

87 
60 

86 
60 

90 
62 

89 
65 

78 
64 

86.0 
57.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

78 
61 

72 

47 

80 
46 

80 
50 

84 
50 

83 

54 

83 
55 

87 
61 

82 
60 

85 
55 

82 
59 

84 

59 

88 
63 

89 
63 

88 
63 

92 
62 

92 

63 

92 
66 

90 
66 

89 
64 

89 
62 

68 
67 

87 
71 

37 
63 

83 
62 

87 
67 

87 
60 

86 
60 

88 
71 

75 
66 

85 

61 

85.3 
60.5 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

90 
60 

79 
53 

76 
36 

78 
41 

83 
45 

84 

44 

81 
54 

86 
47 

86 

58 

80 
45 

78 
58 

88 
54 

91 
52 

91 
54 

9  0 
5  6 

91 
58 

91 
58 

93 
60 

93 
61 

90 

60 

90 
59 

89 
58 

86 
62 

89 
53 

85 

41 

65 

53 

86 
58 

89 

60 

89 

60 

89 
62 

82 
60 

86.5 
54.3 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

79 
58 

73 
46 

60 
53 

82 
56 

83 
55 

81 
59 

80 
56 

88 
65 

76 
57 

85 
56 

83 
60 

85 
64 

89 
63 

89 

70 

8  6 
6  6 

91 
65 

93 
65 

92 

66 

89 
65 

90 
68 

89 

65 

89 
68 

89 

71 

89 
64 

83 
64 

82 
63 

76 
63 

66 
59 

67 
70 

80 
69 

84 
63 

85.0 
62.4 

HICKMAN  1    E 

MAX 
MIN 

84 
60 

70 
44 

80 

46 

84 
50 

79 
45 

S3 

48 

84 
52 

85 
65 

69 
64 

88 
64 

87 
63 

68 
64 

90 
65 

90 
70 

90 
70 

89 
68 

93 
64 

95 
66 

93 
64 

93 
68 

92 

65 

90 
65 

89 
71 

94 
65 

75 
65 

80 
66 

91 
70 

90 
70 

84 
65 

SO 
60 

80 
56 

86.4 
62.0 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
60 

74 
45 

74 
46 

83 

50 

80 
50 

83 
53 

83 
57 

82 
62 

89 

60 

79 
57 

87 
59 

84 
58 

86 
60 

91 
63 

89 
63 

69 
63 

89 
63 

92 
65 

93 
64 

92 

63 

91 
62 

91 

64 

90 
69 

90 

67 

90 
64 

83 
66 

89 

59 

87 
62 

89 
61 

88 
65 

74 
59 

65.9 
60.0 

See   reference   notes   following  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


'J-<    1'»<.2 


HYOEN 

MAX 
MIN 

INEZ 

MAX 
MIN 

1RVINGTON 

MAX 
MIN 

JACKSON 

MAX 
MIN 

LEITCHF1ELD 

MAX 
MIN 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

LOUISVILLE  KB  AP 

MAX 
MIN 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

MCKEE 

MAX 
MIN 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

MILBURN 

MAX 
MIN 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

OWENSBORO  2  w 

MAX 
MIN 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

PRINCETON 
RENFRO  VALLEY 
RICHMOND 
RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE 
SOMERSET  1  N 


SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 


91   82   66 
60   57   41 


86   86   67 
60   59   41 


59   49   46 


90   81   66 


60   50   47 


58   52   50 


58   49   44 


82   72   80 


87   81   78 
61   56   37 


80   73   81 
60   44   55 


91   80   67 


85   82   78 
63   53   36 


61  46   55 

82   75   78 

62  53   41 


85   75   77 


80   75   81 
59   48   51 


60   48   50 

70   72   80 
52   45   55 


59   46   54 
86   72   73 


78   76   81 
58   43   45 


89   79   78 
59   53   39 


82   74   78 
61   49   46 


78   70   80 


78   74   76 


89   80   66 


85   73   76 
61   53   40 


75   67   78 


90   80   66 
56   58   40 


90   85   71 


71   80   84 
44   45   46 


52  49  54 

78  80  83 

43  41  46 

80  82  82 

53  53  55 


76   80   82 


82   85   79 
56   52   61 


50   47   53 


52   49   54 


51   51   54 


45   50   51 


42   48   45 
76   81   83 


57   52   57 


42   43   47 


79   82   85 


81   80   83 
58   54   60 


77   82   82 
45   45   49 


79   81   61 


80   86   87 
52   57   53 


81   84   82 
54   53   56 


79   82   82 
56   50   57 


82   82   87 
45   50   52 


80   81   84 
50   48   50 


77   77   80 
46   48   53 


86   87   89 


80   83   83 
50   46   53 


77   80   80 
46   46   43 


48   47   50 


80   83   82 
47   47   51 


83   80   83 
42   49   49 


80   83   79 


75   76   79 
47   47   51 


78   80   85 


80   80   85 


84   80   83 
59   50   53 


50   47   47 


55  63  59 

84  79  87 

58  50  52 

80  87  79 

55  62  60 

74  84  68 

50  59  53 


77   85   72 


79   89   73 


51   58   55 


56   64   63 


82   88   84 
56   62   61 


78   88   84 


78   87   85 
58   50   60 


86   87   79 


81   74   81 
45   49   53 


83   79   85 
55   48   58 


79   88   86 

54   51   58 


59   64   64 


76   85   82 
54   55   56 


74   84   81 


86   88   86 


57   63   60 


85   87   73 
55   62   61 


56   66   61 


82   84   87 


83   89   83 


85   82   84 
46   46   58 


80   75   85 
50   51   58 


50   62   60 


82   88   85 


76   84   81 


52   60   57 


80   83   72 


50  53  53 

75  76  84 

53  55  57 

83  80  85 


85   81   90 
52   54   58 


83   82 
54   58 


77   79   81 


82 

86 

90 

58 

61 

63 

80 

77 

87 

49 

56 

54 

81 

86 

89 

59 

62 

61 

78 

83 

88 

57 

61 

62 

80 

85 

88 

60 

55 

54 

62 

85 

89 

54 

65 

6i 

51   58   60 


57   61   58 


86   84   84 
55   59   61 


84   81   82 
52   59   60 


50   59   55 


61   62   60 


43   45   56 


45   48   53 


55   60   57 


60   62   62 


84   81   85 
52   60   58 


73   77   85 
48   55   57 


60 

60 

84 

84 

59 

63 

83 

86 

Day  Ol  Month 
14      15     18      17 


86   91   90 
53   58   59 


56   56   59 


58   62   64 


60   62   62 

80   89   85 
54   58   59 


58   55   58 


80   81   90 


59 

53 

52 

53 

72 

78 

85 

87 

54 

57 

58 

63 

86 

84 

88 

90 

60 

60 

59 

62 

87   83   89 
55   59   62 


51   59   55 


75   81   80 
52   54   56 


53   59   59 


69   79   85 


72   79   83 
49   56   57 


77   78   73 
45   47   46 


55   55   57 


68   90   88 
59   65   64 


90   91   90 
62   63   64 


64   66   65 


62   68   65 


90   89   90 
51   57   59 


90   90   89 
66   69   68 


85   88   90 
55   58   61 


87   90   89 
50   59   57 


50   59   60 


66   68   68 


55   65   63 


88   89   89 
62   67   66 


91   92   90 
60   66   67 


89   90   92 


87   88   87 
66   65   67 


94   90   89 
64   65   65 


87   90   91 
59   68   62 


91   89   92 
57   62   62 


89   90   89 


90   93   92 

61   60   62 


94   95   96 
60   59   64 


91   91   89 
60   66   63 


89   88   69 
53   64   58 


57   65   60 


59   59   62 


89   92   90 
56   61   62 


54  61  62 

86  87  88 

56  62  62 

80  91  91 

50  51  56 

90  94  92 

53  61  61 


93 

94 

62 

64 

90 

91 

61 

61 

90 

91 

64 

65 

91 

92 

66 

66 

69 

89 

59   56   60 


66   7  3   71 


63   64   65 


93   95   94 
62   64   66 


91   92   91 
62   63   65 


63   62   64 


91   91   93 
60   58   60 


93   95   94 


89   91 

58   60 


57   58   59 


92   92   92 
58   53   59 


89   92   95 
68   70   69 


91  90  92 
59  58  61 

90  91  93 

64  65  65 

92  93  94 

63  66  66 

95  96  95 

64  65  68 


64   64   67 


90   93   94 
63   65   67 


62   63   63 


92   94   94 
62   63   64 


90   90   93 
58   60   58 


64   63   63 

89   92   93 
63   57   62 


62   61   61 


61   60   61 


94 

92 

61 

60 

93 

91 

59 

61 

93   93   95 
60   64   62 


92   93   94 


92   95   94 


n  i, 

63  62 

91  91 

63  61 

90  90 

64  61 

91  86 
63  61 

69  86 

68  64 

90  88 

63  61 


91  91 
6  7  64 

89  87 

65  61 

92  92 
62  61 

89  88 

65  64 


66   64   61 


90   90 
62   60 


91   92 

66   65 


65   62   60 


93   90 
62   60 


90   90 
57   59 


91   91 
67   67 


92   90   89 
63   60   61 


92   91   89 
65   63   59 


95   93   95 
64   60   63 


93   92   92 
65   65   64 


91   90   89 
64   62   58 


64   61   60 


64   62   62 


64   64   62 


62   69   58 


91   89   87 
61   61   61 


94   93   91 
61   62   60 


95   95   92 

59   60   60 


90   89 
60   62 


91   86   69 
61   64   56 


91   89   85 
65   70   64 


87   86 
59   60 


90   88 
66   69 


66   85 
62   69 


87   86 

57   62 


92   91 
66   74 


66   86   84 
63   70   63 


90   92 

63   73 


68  70  63 

89  86  86 

65  70  62 

90  87  82 

59  61  59 

89  92  91 

66  70  68 

86  85  82 

60  60  62 


52  60  61 

88  87  85 

56  59  56 

92  89  93 

66  73  68 

90  87  86 

61  69  61 


89 

87 

86 

85 

83 

66 

60 

59 

67 

66 

91 

92 

90 

90 

93 

66 

64 

65 

71 

70 

92 

90 

91 

90 

86 

65 

63 

67 

70 

63 

89 

89 

90 

92 

90 

67 

67 

67 

73 

65 

92 

94 

89 

93 

92 

66 

65 

67 

74 

65 

91 

90 

89 

90 

89 

64 

62 

62 

69 

63 

91 

90 

87 

89 

90 

61 

61 

65 

70 

62 

e<j 

87 

62 

61 

93 

89 

64 

66 

83 

84 

60 

64 

86 

87 

61 

67 

88 

84 

60 

66 

89 

88 

60 

62 

92 

92 

60 

64 

59  64  60 

91  89  90 

65  61  64 

93  86  91 

67  69  65 

90  87  85 

59  68  60 


81   83 
53   61 


89   87 
61   61 


86   61 
64   62 


84   86 
57   60 


86   86 
65   61 


7V   84   64 
61   62   62 


86   65 
57   59 


64   87   78 
64   64   64 


86   80 
65   61 


9b   84 
65   64 


85   85 
69   58 


83   84 
65   59 


87   87 
57   60 


91   90   86 
68   66   64 


82   74   82 


84   85 
55   58 


86   87 
60   61 


86   91 
63   68 


86   86 
62   59 


8  3  64  91  60 

61  62  61  61 

88  91  91 

61  61  61 

69  90  87  85 

6  7  72  65  62 

86  66  68  81 

60  61  62  61 

86  69  82  82 

59  69  65  63 


86   89 
59   69 


86  67  77  82 

60  65  64  60 

90  92  61  66 

61  68  66  64 

85  66  79  63 

56  67  67  65 


92  87  62  68 

62  72  66  60 

8  6  86  64  64 

5  9  69  66  61 

86  87  64  79 

60  71  64  63 

68  89  81  84 

60  61  60  59 

91  87  78  81 

66  64  65  61 

68  79 


76   80 
61   61 


85 

82 

61 

63 

89 

86 

66 

64 

8~ 

81 

67 

61 

90 

83 

69 

65 

95 

85 

70 

65 

82 

86 

66 

59 

86 

86 

65 

60 

80 

85 

61 

59 

91 

90 

65 

62 

89 

90 

65 

60 

85 

85 

58 

60 

83 

83 

61 

61 

87 

91 

65 

59 

80 

75 

59 

60 

8J 

74 

63 

64 

83 

83 

60 

61 

85 

85 

59 

60 

87 

69 

62 

60 

88  88  88  77 

59  60  62  63 

89  89  62  61 

60  63  62  62 

85  91  87  79 

62  73  66  61 


60  70  64  59 

83  88  84  80 

69  65  64 

82  89  82 

64  72  65  60 

92  88  80  83 

58  70  66  61 


63   68   65   62 


91   89   60   68 
68   74   67   60 


87   91 
61   67 


90   87   78   84 
60   69   65   60 


85 

87 

65 

66 

89 

93 

61 

65 

91 

85 

70 

64 

87 

85 

64 

66 

66 

88 

61 

62 

67   64   62   63 


87 

81 

63 

64 

89 

81 

60 

65 

86 

82 

66 

64 

88 

89 

59 

60 

91 

89 

62 

M 

S«*  r*f*r*DG«  not**  following  St»ti 


Continued 

D 

AI 

LY 

TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MAY    1962 

Station 

Day  Ol  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 

< 

WILLIAMSTOMN     5    WSU 
WOLF    CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

8? 
59 

88 

61 

72 
47 

80 
53 

66 
45 

70 
38 

75 
46 

79 

45 

79 
48 

80 
44 

81 
48 

83 

43 

78 
45 

83 
47 

75       80 
46       50 

75       87 
52       52 

61        67       78 
45       45       55 

75       85       83 
49       52       54 

83       86       89 
59      65       65 

88       92       91 
51       55       56 

89       90       92 
64       62       64 

89       94       92 
56       56       58 

93 
65 

95 
60 

90 
66 

94 
58 

87 
59 

93 

57 

87 
59 

92 
58 

87 
60 

92 
59 

84 
64 

89 
63 

80 
57 

86 
56 

75 

60 

85 
57 

82 
58 

88 

57 

78 
60 

68 
60 

85 
60 

90 
62 

89 
64 

90 
63 

79 
61 

75 
63 

81.4 
56.5 

86.2 
54.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S  m  o» 
o  o  ► 

H       < 

DEWAT   DAM 

EVAP 
WIND 

.04 
13 

.19 
18 

.11 
21 

13 

.19 

6 

4 

.26 
19 

.20 

7 

.08 
16 

.25 
13 

8 

7 

6 

.08 

10 

.18 
9 

.28 

1 

.21 
3 

.20 
2 

.15 
2 

.09 
2 

6 

.21 

7 

.20 
2 

.16 
23 

.42 

17 

.10 
3 

.12 
5 

.11 

3 

.19 
0 

.10 

2 

.15 

4 

B5.29 
252 

DIX   DAM 

EVAP 
WIND 

.32 
61 

.29 
128 

.19 

64 

.29 
26 

.18 
19 

.12 
23 

.12 
15 

.20 

15 

.37 
57 

.03 
18 

.30 

27 

.16 
3 

.21 
21 

.11 
6 

.34 
24 

.23 

5 

.12 
13 

.35 
0 

.35 

9 

.14 
8 

.27 
25 

41 

.20 
1 

.38 
47 

.14 
46 

.12 

0 

42 

.49 
30 

.22 
30 

.08 
50 

.25 
13 

B7.02 
867 

MADISONVILLE   1    SE 

EVAP 
WIND 

.00 
92 

.07 
112 

.28 

58 

.19 
56 

.22 
35 

.28 

24 

.22 
53 

.28 
45 

.42 
57 

.07 
43 

.02 
66 

.24 
26 

.30 
61 

.40 
59 

.28 
52 

.28 
20 

.18 

11 

.28 
21 

.28 
22 

.30 
34 

.32 
40 

.36 
56 

.39 
64 

.35 

94 

.38 
42 

.11 
54 

.14 

54 

.42 
37 

.24 

36 

.37 
78 

.19 
45 

7.86 
1547 

WOU   CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
12 

.17 
13 

.09 
15 

.29 
17 

.10 
12 

.09 

9 

.21 

.10 

6 

.19 
13 

.09 
10 

.30 

5 



.17 
6 

.25 

3 

.24 

9 

.26 
10 

.28 
7 

.27 
8 

.28 
10 

.18 
2 

.30 
5 

.29 

7 

.30 
11 

.30 
5 

.29 
19 

.29 
15 

.16 

7 

.33 
9 

.34 
11 

.20 
11 

.26 
24 

.08 
8 

6.89 
299 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See    reference    notes    following    Station    Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY    1962 


us  V!i  *!/! 


&  r 

E-<  I, 

W 


*S  £* 


I  iff!  * s If      I    A 

«         jJj        o.j|  (| 


♦  ♦    iff! 


i!ii 


o  a 


-t-»  01 

a  3 
■a  o 

c 

C  -H 
O  (E 
•H  4-> 
•U    C 

a  3 
■u  o 

-i   £ 


h  3 
3  O 
O  -H 


3  a 


rt   O 
£  <n 

x  in 

o  a 
-   as 

o.  e 


o  Tl 

u  m 

J3    CO 


O  V 

i-i  a 


AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


STATION 


ANCHORAGE 


BARDSTOWN    S    J    PREP    SCM 


BRADFORDSV1LLE 
BRENT    DAM    36 
BROWNSVILLE 
.HORN 

BUROINE     2    NE 
BURKESVlLLE 

I    LOCK    E 
CALHOUN    LOCK     2 


CARROLLTON    LOCK    1 


CLERMONT     1     SSE 


CUMBERLAND 


DUNDEE    4    ESE 

DUNMCR 

OYER 

EDDYVILLE    LOCK    I 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN    CITY 
ELKTON    2    S 

I    OF    ROUGH 
ALMOUTH 


GEORGETOWN    WATER    WORKS 
GEST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW    WKAY 
GLENOALE    1    E 

GOLDEN    POND    8    N 
GRANT    DAM    36 
GRAYSON     J     SE 

GREENSBURG    I     S 

GREENVILLE    2    1 
HALEYS    MILL 


HAZARO 

HAZARD    WATER     WOR. 

HEIDELBERG    LOCK 

HENDERSON    7    S5W 
HERNDON 
HICKMAN     1     E 
HIGH    BRIDGE    LOCK 

HODGENVILLE    NAT    . 

HOPKINSVILLE 

HVOEN 

INEZ 

IRVINGTON 


0031 

8RECK1NRI0GE 

00*  i 

CLINTON 

0135 

JEFFERSON 

0254 

BOYD 

0381 

KNOX 

0397 

NELSON 

HARLAN 

0490 

OHIO 

0611 

0615 

MARSHALL 

0619 

MADISON 

06  2  4 

MAO 1  SON 

CAMPBELL 
EDMONSON 
PERRY 


GRAYSON 
CARROLL 

HARDIN 
POWELL 


2i?2 

PERRY 

2139 

KNOTT 

21B0 

FLOYD 

2214 

MERCER 

2356 

OHIO 

2366 

MUHLENBERG 

2391 

BRECKENRIDGE 

2469 

METCALFE 

2510 

HARDIN 

2528 

PIKE 

2548 

TODD 

2770 

GRAYSON 

2775 

PENDLETON 

Z791 

ROWAN 

290  3 

FLEMING 

2908 

FLEMING 

2953 

MAOISON 

2961 

CRITTENOEN 

3006 

BELL 

3028 

FRANKLIN 

3036 

SIMPSON 

PIKE 

3052 

MENIFEE 

3112 

MONROE 

TRIGG 
800NE 
CARTER 


3539 

CHRISTIAN 

3652 

OHIO 

3709 

PERRY 

3714 

PERRY 

3741 

LEE 

3762 

HENDERSON 

9798 

CHRISTIAN 

3816 

3837 

JESSAMINE 

3929 

LARUE 

3994 

CHRISTIAN 

LESLIE 

4165 

8RECKINR1 

4196 

BREATHITT 

425S 

LETCHER 

JESSAMINE 

4595 

OLDHAM 

4620 

GARRARD 

38    27 

62    36 

36    52 

83    53 

37    48 

65    26 

36    51 

63    20 

66    52 

36    51 

68    20 

36    51 

86    20 

39  03 
37  12 
37  21 


82  59 
64  19 


38 

09 

83 

33 

38 

25 

63 

43 

3fl 

75 

83 

45 

'37 

54 

16 

37 

?8 

86 

06 

36 

14 

83 
84 

45 

43 

86 

34 

1' 

a 

62 

10 

37 

01 

87 

?o 

37 

32 

66 

54 

37 

15 

S3 

17 

37 

15 

83 

11 

37 

33 

83 

46 

37 

45 

87 

38 

87 

34 

89 

10 

37 

49 

84 

Ul 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
Mfcl.UAHbAftA  M.  COOL 
CHARLES    G.    BARRET 

SHLAND    WATER    PLANT 

N10N    COLLEGE 


S    OF    ENGINEERS 

TEMP1E     LOU    SMI 
S    OF    ENGINEERS 

EDWIN    E.    JOHNSON 


ST-    JOSEPH    PREP.    SCHO 
C.    HOMER    NOLAN 
E.    G.    YOUNG 
JAMES   H.    MILLER 
RADIO    STATION    WCBL 

JAMES 
MRS. 

A.     GROSSMAN 
AURA    8.     OABBARD 

i  M-  GRAHAM 
B.  BARNEY 
OF    ENGINEERS 


WIEL 


EDMOND  0.  BENNETT 

ICHARD  ANDERSON 
E  C.  ESKRIDGE 
N  L.  SAMPSON 
C.  C.  STAMPER 


[AM 
CORPS  0 

CORPS  0 
KENTUCk 

CORPS  O 


H.  FISCHER 

ENGINEERS 
ENGINEERS 


CORPS  OF  ENG 


ROBERT  C.  LANDERS 

!.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
OK.  CARSON 

i,  BAILEY 
J.  HOGS TON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

I.    KEATTS 
,  NELL  S.  CALVIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 

.  JEAN  B.  ELAM 
EDO  PACK 
FLOYD  G.  ROBB1NS 

JAMES  0.  MALONEY 
HOB ART  1S0N 
HUGH  W.  BUFFIN 

!.  VARA8LE 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 


~ 

OBSERVATION 

6 

1 

u 

P 

5 

TIME  AND 

z 

% 

F 

TABLES 

STATION 

i. 

COUNTY 

< 

< 

OBSEBVEB 

3 

1 

i 

\  i  %\ 

Z 

a 

r 

£    - 

I" 

HAitoU'  t.  m 

LEBURN     1     I 

Mtli 

KNOTT 

i, 

■     ■■■ 

»*> 

',*■ 

LEITCHF1EL0 

6703 

GRAYSON 

3 

37    29 

66    16 

6*2 

o 

e* 

ClyOC    SMW 

LEXINGTON    wB    AIRPORT 

6744 

FAYETTE 

* 

36    02 

a«   it 

979 

Mio  mo 

'     -. 

,.:.   MCATm]  . 

LIBERTf 

CASEY 

3 

3T    21 

64    IS 

ni 

7A 

' 

P4i4.I1   >-    «*n*l> 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

-«/•, 

JESSAMINE 

• 

37    43 

4*    35 

521 

'A 

' 

cat**  of  E«c,i*e.£*s 

LLOYD    GREENUP    DAM 

kMfl 

greenup 

7 

62    32 

537 

?» 

COIM    OF    E*GINtE*S 

LOCKPORT    LOCK    2 

6*97 

HENRY 

36    26 

44    94 

469 

u 

">*:.    Of    'NC1NEEP1 

LMLICK    i    S 

tfH 

CLARK 

37    51 

I*    02 

'73 

' 

HU6t«I     6VACMCJ) 

«ME*1£M   «£*!.    CXji.   GO 

LONDON 

60  93 

LAUREL 

2 

37    06 

44    04 

1195 

' 

LONDON    FAA    AP 

**W 

LAUREL 

2 

37    05 

64    09 

1191 

MID    NIG 

- 

FtO.    AVIATION    AGEAO 

LOUISA    2 

4946 

LAWRENCE 

I 

38    07 

62    96 

565 

t* 

EMIT.    '<*»TOw 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

7 

>e     14 

63    44 

442 

*\v 

LOUISVILLE    G.»E.    CO. 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

4951 

JEFFERSON 

36    13 

63    -'. 

558 

0**>i    OF    ENClhEE»: 

LOUISVILLE    W6    AP 

JEFFERSON 

36    11 

85    44 

MID 

MIL-                 '     MJ 

U.S.    «EAlHCf>    6L*EAV 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4939 

JEFFERSON 

7 

36    17 

65    46 

403 

4A 

CO«PS    OF    EJ*GINEt»t 

LOVELACEVILLE 

4967 

8ALLAOC 

6 

36    56 

88    50 

!70 

SP 

■, 

BLAINC    MAUMl 

LUCAS 

3002    BARREN 

3 

36    53 

46    02 

'36 

c 

•IllARO    E.    FOSTER 

MADISONVlLLE     1     SE 

5067 

HOPK 1 N  S 

3 

37    19 

47    2* 

4  39 

SP 

- 

HOMER    wE^bORN,     JR. 

MAMMOTH    CAVE     PARK 

5097 

EDMONSON 

3 

37    11 

46    05 

600 

V 

NATIONAL    PARI 

MANCHESTER    4    SE 

Sill 

CLAY 

• 

37    06 

.,., 

630 

>.■■ 

» 

NOR*    ',.     WHITE 

MARTIN 

■,171 

Floyd 

1 

37     3* 

KM 

660 

7A 

MRS.     BETTf    PPEFtATIS*, 

MAYFIELD 

S2W 

CRAVES 

36    44 

86    39 

364 

4P 

7A 

MA'FIELD    Ei.EC.-    Wl». CO. 

MAYSVILLE    OAK    33 

5243 

MASON 

38    36 

43    42 

515 

7A 

COAPS   OF    ENGINEERS 

MC    KEE 

3291 

2 

37    26 

a«.  oc 

1000 

4* 

MRS.    WINNIE    E.    MORAa 

MC    K1NNEYSBURG 

■,  )01 

PENDLETON 

"> 

38    36 

8b    16 

662 

C 

RJCharo    t.    SVDtMM 

META 

5370 

PIKE 

I 

3  7    34 

62     27 

730 

C 

MP'..     EftlfH    i.     SMITH 

MIDDLE  SBOBO 

5  .'  B  -' 

BELL 

2 

36    37 

83    43 

1130 

7A 

HR6.      ELA  p 

M1DDLESBOPO    SEWAGE    PL 

5  394 

BELL 

2 

36    36 

63    43 

1130 

c 

MIDWAY 

<.<■■..  7 

WOODFORO 

36    09 

64    41 

64 

CITv   OF    MlL>«i  I 

MILBURN 

9419 

CARLISLE 

* 

36  *e 

68    54 

340 

8A 

8A 

BRYANt     e.     GlLLl*- 

MILLERSBURG 

5*30 

BOURBON 

s 

36     16 

84    09 

769 

c 

CIT«    »*TE&    MSKf 

MILLERSTOWN 

5436  [GRAYSON 

3 

37     27 

66    03 

see 

7A 

OvA   m.    lawlER 

MONT  I  CELLO 

9*24     WA'Nf. 

2 

36    50 

84    50 

TA 

ALVlfl    ..    e£PT6*« 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

5539     BOWAN 

5 

38    11 

63    26 

730 

c 

PROF.     HLNPr    C.     HAOGAN 

MOUNT     STERLING 

5640    MONTGOMERY 

5 

36    0* 

83    36 

930 

5P 

9t» 

f9i_\,    ':*PlnlLL 

MuNFORDVILLE 

5664 

HART 

3 

37     16 

85    53 

610 

7A 

c 

KENNETH    E*PL     WALTERS 

MURRAY 

56*4 

CALLOWAY 

36    36 

88     20 

622 

M 

MORRAT    STATE    COLLEGE         1 

OLIVE    HILL     2    WNW 

6013 

CARTER 

36    19 

83    12 

695 

C 

GEORGE    E.    DUVAL 

OLNEY 

'.  a  j  d 

HOPKINS 

37    1*. 

67    47 

533 

H 

MELVIE    PAPLEE    NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

* 

37    16 

83    39 

730 

7* 

MPS.    ANNA    L.     gPOnn 

ONEONTA    0AM    35 

603)3 

CAMPBELL 

7 

38    58 

84    16 

512 

7A 

CORPS   DF    EUC 

OwENSBORO    2    W 

609] 

DAVIESS 

37    46 

87    09 

420 

7* 

VIRGIL   0.    CUWBC 

0WENSBOR0    DAM    46 

6096 

DAVIESS 

37    47 

87    07 

404 

6A 

CORPS    Of     ENGINEER^ 

PAOUCAH    FAA    AIRPORT 

61 10 

37    04 

88    44 

396 

MID 

PED.    AVIATION    AGENCY 

Ipaducah 

6115 

MC    CRACKEN 

7 

37    06 

88    37 

340 

3P 

5P 

WESTERN    P.    LACKED 

PAOUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117 

MC    CRACKEN 

7 

37    06 

88    36 

32  5 

c 

lliv   OF    PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

(  .  » 

JOHNSON 

37    49 

82    48 

620 

M 

JESSE    FA1RCH1L0 

PARAOISt    STEAM    PLANT 

6  1  3  5 

MUHLENBURG 

37     16 

66    59 

402 

n 

TVA-76* 

P1KEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37    29 

62    31 

686 

SP 

" 

U.S.     bEAThER    BUREAU 

PRINCETON 

65  r9 

CALDWELL 

2 

37    06 

87    53 

529 

5P 

Alton  m.   harvjll 

RAVENNA    LOCK    12 

6679 

ESTILL 

4 

37    40 

83    57 

634 

M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RENFRO    VALLEY 

6748 

ROCK    CASTLE 

2 

37    23 

84    20 

1060 

5* 

JOHN   L.    LAIR 

RICHMOND 

6605 

MAOISON 

1122 

8A 

e* 

Thomas  c.  hernoon 

ROCHESTER    LOCK    3 

6862 

OHIO 

3 

37    13 

86    34 

401 

7. 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

r049 

LOGAN 

3 

36    51 

66    S3 

590 

7A 

" 

MRS.    GLADYS    TAllEY 

SAOIEVILLE 

707*. 

SCOTT 

4 

36    23 

84    33 

791 

[c 

MRS.    TRESSIE    A.    RALSTON 

ST    HARY 

7096 

MARION 

37    35 

85    21 

743 

Ic 

JOHN    B.    BAUER 

SALVISA    LOCK    6 

7121 

37    56 

490 

6A 

CORPS  OF   engineers 

SALYERSVILLE 

7  12  9 

MAGOFFIN 

5 

37    45 

83    05 

659 

STANLEY     GARDNER 

SALYERSVILLE    2    SE 

7134 

MAGOFFIN 

* 

37    64 

83    03 

920 

7A 

FORREST     C.    WILLIS 

SC0TTSV1LLE 

7215 

ALLEN 

3 

36    45 

86    12 

770 

SP 

5P 

noble  allen 

SC0TTSV1LLE    2    SW 

7220 

ALLEN 

3 

36    44 

86    13 

760 

7A 

MRS.    1DELL    F.    DEER1NG      | 

SE8REE 

7234 

WEBSTER 

3 

37    36 

87    32 

360 

ORLANDER    C.    CRAIG 

SHEL8YV1LLE 

SHELBY 

8 

38    13 

85    16 
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KENTUCKY  -  JUNE  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  19th  at  Russellville 

Lowest  Temperature:   47°  on  the  17+  at  Maysville  Dam  33  and  on  the  15th 

at  McKee 


Greatest  Total  Precipitation:   10.88  inches  at  Hazard  Water  Works 
Least  Total  Precipitation:   1.62  inches  at  Williamstown  5  WSW 
Greatest  One-Day  Precipitation:   4.09  inches  on  the  12th  at  Ashland 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.67 

.70 

T 

T 

.19 

.20 

•  11 

.77 

.04 

•  14 

T 

.57 

.40 

.04 

.67 

1.00       .01 
T 

.30       .08 


.08 

.60 

1.39 

.62 

.51 

1*40 

■  4C 

.53 

.32 

.13 

.56 

.73 

.52 

.68 

.11 

.38 

.10  2.04 

.28 

.75 

•  04 

.53 

.05 

.33 

.44 

.48 

.11 

.58 

.85 

.20 

.05 
•  12 

.26    1.41 

.79    1.73 

.25    1.00 


1.38    1.63 


3.22       .40 


.73 
1.41 


.72 

.25 

•  52 

,.2E 

T 

•  12 

1.35 

.09 

.15 

.66 

.03 

.76 

..U 

.25 

.15 

•  35 

.15 

.05 

■  B4 

.03 

.31 

L.20 

.16 

.05 

T 

.09 

T 

.13 

.59 

.05 

.03 

.39 

.05 

.  }S 

.32 

.36 

.32 

.33       .21 

.05       .15 

.07 

.52    1.28 
.20       .78 

1.38      .42 


1.36 

.09 

.15 

.04 

2.23 

.23 

.21 

.07 

05  2.17 

.37 

• 

.39 

T 

.17 

.06 

1.23 

.56 

■  18 

.28 

.13 

•  57 

•  If 

.87 

.28 

T 

.06 

1.21 

.37 

.28 

T 

.27 

.39 

.33 

.04 

31   .58 

.06 

.22 

.05 

.55 

T 

..19 

•  01 

.56 

.16 

.06 

.02 

.32  1.05 
.10  .30 
.13       .78 


.70 
.03 
1.96       .06 


b  lollowing  Station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAINT5VILLE 
PARADISE  STFAM  PLANT 

PIKEVILLE 
PRINCETON 

PAVFNNA  LOCK  1? 
RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SALVISA  LOCK  6 
SALVEPSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBPEE 

SHELBYVILLE 
SHEPHEROSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  i.9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBURFN 

VANCE6URG  DAM  32 
WARSAW  maRKLAND  DA" 

WAYNES8URG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLTAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 


Day  of  Month 


3.06 
3.29 
3.96 


5.10 
5,51 
10.58 
1.62 


.47 
.10 


.10 
.04 


10      11      12 


.5? 

.11    1.31 


JO 

1.29 

T 

04 

.51 

.»! 

.10 

l.H 

82 

.54 

.18 

1  .or 
1.03 

.76 

.02 

1.87 

57 

.67 

1.52 

.20 

2.35 

T 

1.02 

17 

1.17 

1.95 
.65 

30 

.36 

.56 

.02 

1.00 

.92 

1.71 

21 

.12 

.36 

04 

.44 

L.lfi 

13      14      15 


\'l       20       21 


1.42 
1.71 


22   |  23      24      25      2fc      27 


28      30 


\M 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE    1962 


•001  SON   DAM   45 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

3ARB0URVILLE 

BAROSTOWN    S    J    PREP    SCM 

BAXTER 

3EAVER    DAM 

BENTON    2 

3EREA   COLLEGE 

BLAINE    1    W 

30NNIEV1LLE 

BOHLING  GREEN  FAA  AP 

BR»DF,->RDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

CLEM1NGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

SLASGOK  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  F. 

HOPKINSVILLE 


Day  Of  Month 


83   84   84 
58   60   58 


85   80   80 
58   61   62 


88   88   86 
58   59   61 


88   85   85 
58   60   67 


80   86   84 
60   60   63 


83   84 
64   64 


86   87   85 
60   61   63 


82   87   86 
55   55   60 


86   84   85 
59   62   61 


84   89   87 
57   60   61 


86   83   88 
59   61   61 


86   84   80 
60   62   60 


82   86   83 
60   62   61 


88   85   85 
58   60   61 


85   82   80 
60   60   59 


87   85   83 
58   58   61 


82   88   85 
56   60   63 


83   86   85 
60   61   61 


82   87   84 
60   61   62 


83   86   80 
58   63   61 


84   88   89 
58   60   60 


86   86   83 
56   57   61 


85   88   80 
60   61   61 


88   83   84 
65   64   62 


83   88   84 
60   60   62 


86   83   86 
61   64   64 


89   87   86 
62   62   62 


82   87   85 
56   60   63 


85   85   81 
59   61   61 


85   84   85 
61   65   65 


87   83   83 
64   64   65 


85   90   85 
64   64   64 


84   85   86 
61   63   63 


82   80 
60   60 


87   83 
63   63 


85   85 
63   66 


85   81 
63   64 


82   85 
63   66 


87   80 
58   57 


85   83 
63   65 


83   85 
64   67 


84   83 
61   64 


83   84 
62   62 


85   83 
60   63 


86   62 
59   63 


84   83 
60   63 


82   67 
58   64 


83   86 
61   63 


65   64 
63   64 


83   81 
59   60 


84 

79 

64 

65 

78 

87 

65 

66 

63 

85 

62 

64 

85 

83 

64 

65 

B3 

80 

65 

64 

62 

B8 

61 

63 

86 

85 

60 

65 

60 

85 

63 

67 

86 

78 

65 

63 

79 

87 

64 

66 

78 

79 

68 

66 

84 

80 

63 

66 

82   81   83 
58   58   65 


83   83   83 


57   58   57 


85   85   83 
62   58   60 


86   85   85 
65   66   66 


85   84   82 
63   66   66 


63   66   68 


86   86   87 
63   67   66 


86   85   84 
65   64   65 


85   84   83 


85   64   83 
62   64   64 


85   85   82 


82   84   84 
62   61   56 


85   87   86 
60   57   55 


85   83   63 
64   66   67 


84   85   86 
60   62   62 


84   84   85 
58   60   59 


81   82   83 
60   64   63 


65   68   69 


84   84   83 
62   64   64 


63   66   65 


90   87   84 
62   66   67 


58   59   59 


87   85   85 
67   64   62 


86   85   84 
63   65   67 


85   85   85 


86   85   85 
66   68   67 


89   93   85 
68   69   68 


90   87   84 


80   81   70 
63   58   60 


82   73   75 


88  86  80 

58  67  63 

85  79  72 

60  65  64 

85  84  77 
69  63  63 

86  84  77 

59  63  64 

85  75  76 

67  65  65 

87  85  77 

68  66  64 

84  80  77 

67  62  63 

86  79  75 
59  62  56 

86  82  77 

66  65  64 

84  80  76 

67  66  66 

86  84  82 

64  66  63 

83  78  79 

66  63  63 

82  75  75 

68  66  60 

83  84  77 

66  65  62 

84  82  76 

67  63  62 

82  76  78 

63  60  57 

85  80  75 
58  61  62 


85   81   80 
65   65   61 


59   66   65 


83  80  74 
68  66  62 

82  84  75 

65  68  63 

85  84  75 

64  64  60 

85  61  77 

61  64  61 

81  78  75 

65  62  57 

86  78  71 
68  67  64 

84  84  75 
65  66  61 

85  79  76 
68  67  63 

85  84  81 
68  63  66 

86  86  85 

62  67  63 

84  85  79 

63  66  64 


61  65  65 

85  81  74 

62  67  63 

84  78  71 

69  66  63 

88  90  85 

71  72  68 

84  66  80 

67  66  65 


15 

79   70   72 
53   53   50 


51  50  51 

76  70  73 
55  51  51 

74  74  78 

62  52  51 

77  78  82 
55  52  52 


75   76   75 


76   79   80 


58   50   51 


75   75   79 
54   48   51 


62   54   51 


78   73   75 
55   53   49 


75   75   77 
55   51   51 


84   86 
54   58 


83   86   90 


82   86   90 
53   59   60 


89   91 
58   60 


86   89 
56   60 


83   88   90 
55   58   64 


87   94 
62   66 


89   91 
60   59 


85   89   92 
52   52   61 


79 

81 

86 

90 

93 

48 

49 

51 

54 

56 

7fl 

81 

85 

92 

94 

55 

54 

57 

59 

65 

77 

78 

82 

87 

90 

51 

'.0 

53 

56 

57 

78 

8? 

86 

90 

91 

52 

52 

56 

56 

59 

75 

80 

82 

87 

91 

50 

54 

56 

57 

58 

74 

73 

77 

80 

89 

56 

53 

51 

54 

56 

79 

82 

84 

89 

92 

49 

50 

52 

55 

57 

73 

55 

79 
55 

B4 

57 

89 
60 

80 
53 

86 
56 

88 
67 

89 
62 

78 

49 

80 
53 

84 
54 

89 
58 

77 

51 

82 
52 

86 
53 

90 
56 

78   74   79 
57   52   50 


75   78   82 
59   55   56 


79   75   77 
55   52   52 


75   76   83 
59   53   52 


78   75   79 
61   51   50 


75   69   74 
56   52   51 


76   77   78 
60   51   52 


60   54   54 


58   51   51 


76   80   82 
57   53   54 


59   53   54 


86   88   93 
56   56   59 


90   90 
57   57 


50   52   53 


55   57   60 


82   87   89 
52   53   55 


85   88 
58   57 


91   92 
60   70 


81   84   87 


88   90 
58   60 


85   91 
57   67 


54   55   57 


86 

90 

58 

59 

90 

91 

57 

64 

89 

90 

58 

57 

85   91   94 
58   60   70 


90   93 
64   70 


65   91 
58   66 


89   80   74 
62   60   62 


84   77   83 
68   60   54 


90   83   82 
63   65   57 


89   83   85 
69   62   55 


90   86   81 
60   64   61 


91   90   91 


89   87   85 
72   65   57 


88   81   81 
59   55   54 


89   79   86 
64   60   52 


82   79   85 


59   62   56 


88   81   86 
67   65   56 


68   60   56 


93   86   76 
62   58   54 


90   80   84 
67   60   53 


85   79   86 
64   58   57 


83 

91 

89 

57 

55 

61 

82 

85 

SB 

52 

55 

60 

80 

84 

87 

56 

60 

65 

83 

82 

67 

60 

56 

5S 

82 

85 

86 

57 

63 

67 

79 

86 

86 

52 

54 

65 

81 

86 

88 

54 

55 

61 

83 

86 

86 

56 

55 

60 

85   80   82 
57   64   56 


85   80   86 
65   61   57 


91   87   79 
62   63   55 


86   78   83 
68   67   56 


66   62   52 


90   87   82 
59   65   56 


92   84   82 
63   67   55 


65   63   54 


90   82   82 
65   66   57 


86   82   85 
66   60   55 


95   83   88 
69   63   66 


94   84   83 
65   62   54 


82   83 
56   56 


84   84   87 
61   64   64 


82   86 
56   59 


5  9   6  4   64 


86   87 
65   65 


8  3   66 
57   59 


65   66   66 


92   92 
63   53 


89   67 
64   67 


60   61   57 


61   66   66 


84   84 
62   64 


83   85 
56   60 


87   86   89 
61   63   66 


66   87   89 
65   64   63 


87   86   84 
60   63   65 


82   89 
67   69 


84   85 
60   63 


86   90   89 
62   67   66 


86 

89 

62 

65 

81 

87 

56 

59 

84 

89 

59 

65 

87 

88 

66 

66 

86 

87 

56 

63 

88 

86 

67 

69 

89 

93 

69 

71 

B4   90   91 


87   81 
56   60 


85   83 
60   65 


86   85 
64   64 


69   85 
61   66 


84   87 
61   62 


81   80 
65   67 


82   91 
66   67 


87   84 
60   64 


86   81 
65   58 


86   76 
62   65 


79   75 
66   66 


90   87 
61   63 


87   80 
61   63 


87   64 
61   67 


90   88 
61   65 


88   83 
59   65 


89   89 
60   66 


88   88 
60   61 


87   86 
61   63 


66   89 
61   66 


85   84 
63   65 


89   83 
61   63 


91   90 
61   64 


85 

80 

62 

64 

78 

84 

65 

67 

69 

88 

61 

63 

84 

75 

64 

65 

92 

76 

63 

66 

86 

87 

62 

64 

90 

84 

63 

65 

80 

81 

63 

66 

87 

86 

61 

65 

80 

86 

65 

68 

95 

75 

67 

67 

93 

78 

62 

65 

84   84 
60   58 


85   88 
60   58 


85   85 
57   59 


62   63 
56   57 


88   86 
59   59 


84   85 
59   57 


84   86 
63   60 


90   91 
60   60 


85   86 
57   55 


85   88 
55   58 


86   89 
57   54 


83   87 
63   60 


88   85 
58   56 


86   88 
59   58 


85   88 
60   59 


85   84 
60   57 


86   88 
59   56 


89   89 
61   60 


83   88 
55   55 


86   87 
55   56 


86   85 
59   57 


87   89 
56   61 


84   87 
59   60 


84   85 
60   58 


90   88 
58   59 


85   88 
56   57 


83 

86 

58 

5  8 

89 

90 

68 

65 

85 

86 

60 

60 

84 

86 

58 

57 

88 

87 

66 

60 

85 

84 

57 

58 

86 

85 

59 

58 

85 

86 

63 

61 

85 

86 

59 

54 

89 

90 

66 

64 

90 

90 

68 

64 

86 

86 

63 

59 

< 

81.1 


83.2 
60.6 


82.5 
60.1 


87.2 
61.2 


83.6 
56.7 


.6 

60.2 


84.5 
58.1 


83.5 
60.4 


83. 
60. 


83.6 
59.4 


84.2 
.2 


84. 1 
60.3 


S«e    reference    notes   fc-lloving    Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


-, 


Day  Of  Monlh 


24   25 


■l>.     21  30 


HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

UEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDOLESBORO 

MILBURN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

R  I CHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

summer  shade 
vancesurg  dam  32 
warsaw  markland  dam 
kaynes8urg  7  ne 


89   86 
62   63 


91   90 
60   62 


82   84 
64   62 


86   85 
60   61 


79   84 
65   63 


84   83 
60   60 


78   85 
68   64 


79   82 
65   63 


85   82 
64   64 


84   84 
67   64 


80   83 
64   63 


83   85 
60   61 


88   82 
57   62 


83   85 
57   62 


88   85 
64   64 


81   85 
60   64 


85   81 
63   62 


88 

85 

87 

79 

85 

63 

66 

65 

63 

62 

86 

82 

80 

78 

84 

64 

64 

64 

67 

67 

90 

83 

81 

82 

87 

64 

65 

65 

65 

67 

85 

85 

84 

67 

81 

62 

64 

63 

63 

65 

89 

89 

85 

84 

81 

61 

61 

63 

64 

69 

87 

86 

BO 

80 

87 

60 

65 

63 

65 

65 

80 

59 

86 
62 

82 
62 

84 
62 

84 
63 

89 
62 

89 

64 

91 
64 

91 
67 

88 
65 

89 
63 

86 

64 

88 
64 

85 
63 

84 
64 

80 
60 

86 

63 

83 
62 

81 

6  2 

83 
65 

a  6 
60 

81 
63 

81 
62 

83 
61 

82 

64 

81 

',8 

86 

60 

79 
62 

82 
62 

81 
63 

61 

83 
61 

87 
64 

86 
63 

ft- 
64 

84 

61 

80 
63 

79 
63 

84 

14 

80 
65 

ft  7 
39 

87 
62 

79 
61 

n 

59 

82 
65 

83 
59 

86 
61 

85 
61 

83 
62 

8  1 
64 

88   85   83 
66   61   60 


85   85 
62   62 


84   83   85 
63   65   67 


85   81 
64   65 


81   80   81 
61   62   62 


67   67   68 


62   66   68 


80   87 
67   64 


77   85 
6*   67 


80   80 
63   65 


84   80 
63   64 


65   66   62 


85   84 
60   63 


86   82   85 
61   64   62 


83   83 
63   64 


84   79   83 
64   63   62 


88   90   89 
58   57   62 


84   85   83 
66   66   66 


85   84   84 
60   61   59 


83   85   81 
64   66   63 


82   83   83 
64   66   66 


86   86   84 
67   68   72 


83   84   83 
67   67   67 


87   89   83 
64   66   68 


82   82   80 
61   66   65 


86   85   83 
6Q   65   65 


68   60   54 


86   78   77 
68   65   63 


85   85   82 
59   67   64 


85   77   74 
68   64   63 


76   78 
67   65 


84   84   84 
58   58   56 


86   83   84 
61   59   56 


92   91   86 
64   67   69 


86   84   84 
63   65   65 


82   82   83 
61   63   62 


90 

86 

81 

81 

81 

76 

65 

67 

68 

68 

66 

64 

86 

84 

85 

86 

81 

75 

65 

68 

70 

71 

69 

64 

92 

85 

85 

82 

84 

77 

64 

68 

70 

68 

71 

65 

89 

88 

85 

84 

85 

78 

63 

66 

65 

62 

64 

65 

86 

86 

87 

88 

8? 

75 

62 

58 

60 

60 

66 

65 

87 

83 

84 

81 

80 

75 

63 

67 

67 

61 

61 

66 

84 
62 

83 
63 

93 
62 

92 

68 

87 

61 

84 
66 

86 
64 

82 
66 

85 
58 

81 
61 

82 

59 

83 
62 

85 
64 

8ft 

65 

81 
59 

84 

62 

83 
65 

84 
65 

84 
63 

81 
63 

84   73 
70   64 


88   83 

70   71 


67   66   64 


85   80   74 
59   65   64 


83   81 
70   70 


84   82 
64   69 


84   8  3 
58   65 


83   80 
58   64 


86   87 
69   71 


83   78   76 
65   64   64 


82   80   75 
65   61   62 


67 
54 

74 
52 

80 
55 

85 

57 

'90 
60 

82 
54 

89 

57 

91 

60 

93 
63 

92 
65 

79 
51 

82 
52 

85 
55 

89 
58 

93 
62 

69 

77 
52 

80 

53 

85 
50 

88 
60 

76 
54 

79 

55 

84 
58 

87 
62 

89 
65 

84   81   79 
64   65   60 


91   89   86 
64   65   65 


63   64   62 


82   82 
68   66 


84   78   78 
64   60   61 


84   83   76 
62   66   63 


83   79   76 
68   64   63 


65   6  3   61 


83   73   76 
62   63   59 


83   81   75 
63   61   61 


56   52   55 


83   87   90 


74 

7  J 

83 

86 

88 

51 

49 

54 

59 

59 

79 

85 

87 

91 

96 

59 

58 

62 

64 

66 

78 

81 

82 

87 

92 

55 

54 

57 

59 

62 

eo 

84 

87 

93 

91 

53 

52 

55 

57 

69 

77 

81 

84 

90 

92 

52 

52 

55 

59 

68 

77 

78 

83 

87 

90 

52 

51 

56 

61 

75 

78 

85 

87 

90 

52 

50 

53 

58 

59 

78 

S3 

85 

91 

94 

53 

53 

55 

60 

72 

72 

73 

80 

81 

88 

56 

51 

47 

47 

57 

70 

76 

80 

85 

89 

48 

47 

49 

54 

55 

76 

80 

85 

88 

91 

51 

50 

52 

54 

58 

77 

80 

83 

87 

92 

54 

56 

59 

64 

72 

77 

76 

85 

89 

90 

51 

46 

54 

58 

57 

73 

78 

81 

86 

88 

51 

51 

55 

58 

60 

74 

78 

82 

85 

90 

54 

55 

57 

60 

69 

83 

85 

87 

92 

94 

55 

54 

57 

59 

65 

79   83 
54   53 


77   79 
53   53 


75   80 
57   55 


80   82 
54   57 


72   76 
50   50 


60   52   52 


77 

50 

80 
51 

73 

53 

76 
54 

75 
50 

79 

50 

69 
51 

70 
51 

75 
55 

80 
50 

72 
54 

77 
53 

75 
50 

81 
48 

73   71   76 
51   53   52 


56   62   72 


85   93 
56   59 


87   91 
58   61 


84   90 
55   56 


83 

87 

59 

60 

89 

95 

55 

62 

89 

91 

60 

62 

81 

86 

58 

61 

89 

89 

48 

55 

85 

85 

57 

62 

92 

93 

58 

59 

85 

89 

58 

57 

87 

93 

54 

51 

86 

87 

59 

60 

90   88   82 

62   66   62 


84   87   90 
61   56   56 


86   79   85 
66   60   53 


90   88   79 

60   65   60 


65   63   58 


69   63   58 


66   62   56 


69   81   87 
73   70   60 


86   78   83 
72   63   56 


68   60   57 

86   80   83 
66   62   53 


87   76   82 


63   65   57 


86   85   83 
69   63   57 


89   85   80 
60   61   52 


90   85   81 


87   83   84 
62   65   56 


69   62   60 


86   82   83 
68   65   55 


86   81   81 
69   64   58 


92   82   82 
69   64   58 


87   82   65 
66   60   54 


82   82   85 
68   61   56 


68   62   57 


91   83   61 


62   66   63 


93   82   81 


89   85   82 
67   63   57 


65   63   52 


86   80   65 
6  7   66   54 


67   61   57 


65  61  53 

89  89  80 

62  64  57 

87  62  86 

70  67  54 

86  78  79 

65  62  57 

85  76  86 

66  60  55 


69   64   58 


90   88 
63   64 


87   87 
65   67 


6  3   86 
57   63 


85   86 
67   67 


66   86 
65   68 


65   85 
59   62 


85   85 
66   67 


89   88 
65   69 


87   87 
68   66 


85   85 
65   66 


86   86 
56   63 


90   90 
67   69 


82   82 
57   65 


63   82 
55   60 


65   68 
60   64 


85   88 
60   64 


69   78 
64   64 


91   91 

i.t       '.*   <.-. 


84   88  I  87 

66   63 


89   66 
66   67 


67   88 
66   71 


90   90 
59   64 


86   90 
63   65 


76 

62   6  3 


82 

87 

61 

65 

90 

89 

67 

67 

90 

92 

63 

63 

84 

84 

64 

65 

S3 

86 

60 

64 

81 

85 

57 

62 

88 

91 

61 

64 

85 

85 

58 

64 

86 

B4 

61 

61 

84 

85 

56 

65 

86   75 
61   63 


78   84 
66   64 


79   84 
66   64 


73   82 
66   64 


84   87 
68   65 


83   87 
66   64 


82   86 
66   62 


75   83 
65   62 


84   85 
66   65 


83   86 
66   64 


85   83 
62   63 


67   76 
64   62 


66   78 
64   65 


83   84 
65   64 


78   83 
64   67 


84   84 
65   62 


76   79 
66   64 


87   89 
68   63 


S3   86 
67   63 


83   86 
67   64 


82   84 
66   63 


78   87 
66   65 


86   82 
62   66 


85   78 
6  5   62 


n    m 

63   61 


67   90 
62   60 


63   64 
57   57 


83   85 
63   63 


84   87 
62   62 


81   82 
56   53 


66   65 


85   89 
65   61 


63   64 
61   59 


63   85 
57   55 


86   86 
68   63 


85   84 
59   59 


85   83 
54   52 


84   85 
59   56 


86   67 
66   65 


63   64   63 


87 

64 

82 

63 

66 

65 

88 

86 

82 

61 

66 

64 

86 

82 

82 

56 

62 

63 

84 

85 

77 

62 

63 

63 

80 

74 

84 

64 

64 

65 

83 

83 

84 

62 

66 

67 

87 

86 

86 

62 

66 

66 

85 

66 

83 

60 

64 

64 

84 

85 

58 

55 

84 

67 

58 

58 

85 

86 

66 

64 

90 

91 

65 

62 

66 

88 

70 

64 

90 

89 

69 

64 

88 

67 

62 

60 

86 

86 

58 

61 

88 

89 

66 

66 

88 

91 

54 

57 

8* 

83 

59 

57 

91 

88 

63 

57 

83 

86 

59 

58 

84 

84 

60 

59 

85 

85 

61 

53 

59   57   56 


85 

87 

58 

56 

e: 

84 

60 

63 

88 

88 

59 

59 

84 

83 

58 

57 

:«••  following  Station  Index 
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Continued 

u 

Al 

LX 

1J 

bJV. 

IFi 

MJ 

VT 

UH 

tlfc 

KENTUCKY 
JUNE    1962 

Station 

Day  Oi  Month 

o 
o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•EST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 
WILL1AMST0WN    5    WSW 

KOLF  creek  dam 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

87       88       88 
59      62      63 

83       89       82 
58       61       63 

81       87       80 
61       60       59 

85       87       88 
56       61        60 

8l>      88       81 
63       65       58 

89       89       85 
63       61       63 

80       86       82 
60      62       63 

87       84       85 
59       60       59 

8  5       84       87 
57       60      60 

87       87       84 
63       61       60 

85       84       85 
60       61        65 

87       86       85 
60       62       60 

86       86       85 

59  60       62 

85       85       77 

60  66       65 

84       82       71 
67       65       59 

84       83       79 
59       60       61 

81       77       76 

58       51       50 

78      69       75 
61       53       51 

76       70       74 
49       49       52 

76       74       77 
60       50       49 

81  85      89 

52  55       60 

82  88       90 

53  56      60 

80       84       87 

54  55       60 

80       86       90 
53       54       57 

91  88       81 
64      63       57 

92  90       85 
61       65       56 

89       84       77 
64       57       56 

92       87       82 
61       68       55 

84       87      86 
57       59      63 

86       90       89 

57       63      65 

84      84      84 
60       65       63 

84       88       87 
55       62       64 

88  88 
59       62 

89  87 
65      65 

86       88 
64       60 

89       84 
63       64 

80 
59 

80 
66 

86 
63 

77 
66 

88 
61 

75 

60 

86 
64 

82 

60 

S3       86 

57  59 

85       87 

58  56 

89       89 
60       61 

85       84 
58      60 

84.9 
59.1 

84.6 
60.5 

82.9 
59.9 

84.1 
59.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 
£°4 

DEWEY    DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
3 

.16 
2 

.21 
3 

.08 
3 

.12 

3 

.14 
3 

.14 
2 

.19 
2 

.09 

3 

.20 
2 

.26 

7 

.04 

3 

.10 
3 

.06 
2 

.00 
3 

.27 
4 

.18 
2 

.22 

4 

.23 
7 

.19 

7 

.05 
3 

.21 
4 

.09 
10 

* 
8 

3 

.60 
3 

.04 
3 

.20 

6 

.22 
9 

.14 
6 

4.57 
123 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 

6 

20 

* 

16 

.24 
28 

.04 
21 

5 

.26 

19 

.20 

8 

.14 
11 

.16 
14 

.00 
18 

.26 
21 

.18 
27 

.06 
10 

.33 

9 

.22 

4 

.15 
2 

.34 
22 

.09 

16 

.36 
41 

.26 
19 

.21 
37 

* 

.48 
91 

.20 

19 

.13 

.29 

.13 
91 

.22 
4 

B5.93 
579 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 

.22 
22 

.28 
34 

.00 

0 

.00 
79 

37 

.21 
37 

.16 
26 

.28 
29 

.16 

47 

.28 
69 

52 

.09 

39 

.10 
53 

.10 
34 

.19 
29 

.35 
32 

.28 
16 

.28 

17 

.50 
46 

.03 
24 

.28 
35 

.03 
34 

38 

.42 
40 

.20 
33 

.10 
20 

.14 
30 

.28 
51 

.27 
39 

.18 
28 

B6.01 
1070 

WOLF  CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

.27 
11 

.15 
10 

.11 

10 

.21 
10 

.13 
10 

.23 
20 

.24 
5 

.27 

7 

.22 
5 

.21 
18 

.09 

7 

.08 
18 

.09 
0 

.11 
0 

.06 
5 

.24 
8 

.18 
0 

.19 
0 

.22 

5 

.03 
3 

.24 
14 

.35 

7 

.21 

7 

.26 

.24 
16 

.23 
10 

.10 
10 

.18 
29 

.28 
22 

.15 
6 

5.57 
273 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See   reference   notes   following  Station   Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


DELAY  F.L.    W.TA 


Temperature 

Pre'.ipitotion 

•   1 
".I 

<  £ 

o   E 
<  S 

o 

B 
< 

0  I 

1  1 

X 

a 

| 

d 

0 

a 
1 

No.  of  Da/& 

| 

f  1 

a 

I 

5 

a 

Snow,  Sl««1 

No.  a 

0-j,* 

Station 

Max, 

Min. 

0 

a  o 

I 

> 

D 

1 

b 

p 

1 

0 

8 

1  [ 

3  » 

si 

■A 

s  i 

MARCH   1962 

BENTON   2 

54.1 

33.2 

43.7 

75 

29+ 

18 

1 

655 

0 

0 

15 

0 

5.42 

1.49 

30 

T 

T 

5 

B 

4 

l 

APRIL   1962 

FALLS   OF   ROUGH 

63.0 

35. 6M 

49. 3M 

84 

30+ 

21 

4 

482 

0 

0 

11 

0 

2.66 

1.80 

11 

T 

0 

5 

1 

l 

SHELBYVILLE 

61.3 

40.3 

50.8 

-       .42 

82 

28+ 

25 

15 

444 

0 

0 

7 

0 

1.13 

-    3.06 

.50 

11 

.0 

0 

S 

1 

0 

MAY    1962 

PIKEVILLE 

87.1 

57.9 

72.5 

94 

14 

40 

3 

5 

11 

0 

0 

0 

6.44 

2.43 

1.35 

25 

.0 

0 

10 

9 

2 

SHELBYVILLE 

82.1 

58.0 

70.1 

5.7 

93 

19 

43 

22 

27 

4 

0 

0 

0 

7.06 

3.05 

2.71 

22 

.0 

0 

10 

5 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

■a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

.2 

MARCH   1962 

BENTON    2 

T 

.25 

.34 

.06 

.05 

.22 

.73 

.47 

.93 

.10 

1.49 

.78 

5.42 

APRIL   1962 

FALLS   OF   ROUGH 

.15 

.13 

T 

.05 

.03 

.23 

1.80 

.04 

.20 

T 

.03 

2.66 

SHELBYVILLE 

T 

.11 

.09 

.12 

.19 

.50 

.01 

.11 

T 

1.13 

MAY   1962 

PIKEVILLE 

.20 

.06 

.02 

.79 

.02 

.98 

.08 

.30 

.02 

.06 

.19 

.02 

1.35 

.37 

.50 

1.03 

.37 

.08 

6.44 

SHELBYVILLE 

.37 

.11 

T 

.41 

T 

1.32 

.01 

.28 

2.71 

.12 

.54 

.52 

.67 

7.06 

SPRINGFIELD 

.32 

.32 

.52 

.72 

1.'50 

.52 

.51 

.68 

.68 

5.77 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    76    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 

0 
Oi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MARCH  1962 

BENTON  2 

MAX 

MIN 

33 

18 

34 
21 

55 
28 

54 
36 

49 
23 

35 
26 

41 
32 

43 
34 

48 
41 

45 
21 

62 
38 

59 
35 

45 
35 

46 
21 

46 
29 

44 
24 

51 
20 

60 
24 

64 
48 

57 
43 

59 

41 

57 
40 

61 
43 

69 
31 

63 

45 

62 
43 

65 
31 

75 
34 

75 
52 

70 
40 

49 
32 

54.1 
33.2 

APRIL  1962 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

44 
36 

46 
30 

48 

33 

50 
21 

64 
28 

60 

47 

59 
44 

63 
34 

70 
38 

60 
35 

66 
41 

66 
40 

64 
36 

44 

25 

59 
22 

45 
22 

58 
24 

58 
33 

67 
32 

64 
28 

61 
31 

64 
24 

61 

61 
35 

70 
36 

83 
36 

83 
48 

83 
48 

84 

60 

84 
64 

63.0 
35.6 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

42 
36 

44 
31 

48 
34 

48 
32 

60 
37 

57 

46 

55 
47 

65 
40 

68 
39 

58 
33 

65 
35 

50 
45 

59 
36 

40 
27 

54 
25 

43 
26 

50 
30 

54 

35 

65 
35 

63 
30 

59 
37 

73 
45 

81 
55 

65 
39 

71 
43 

81 
49 

82 
58 

82 
62 

78 
60 

78 

63 

61.3 
40.3 

MAY  1962 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
59 

77 
60 

79 
40 

83 

46 

85 
46 

88 
45 

83 
58 

88 
48 

83 
58 

80 
49 

78 

55 

87 
59 

93 
60 

94 
58 

91 
64 

92 
64 

93 

64 

92 
64 

92 

65 

91 

62 

90 
62 

90 
59 

89 
64 

88 
60 

89 
61 

89 

58 

86 
60 

88 
60 

90 
64 

80 
60 

84 

62 

87.1 
57.9 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

86 
60 

73 

49 

67 
45 

77 
47 

79 

46 

80 
53 

77 
50 

73 
53 

85 
57 

69 
49 

75 
54 

80 

58 

82 
61 

86 
65 

88 
65 

87 
65 

90 

64 

91 

65 

93 

65 

91 
64 

88 
60 

87 
43 

85 
66 

85 
65 

84 
58 

79 
62 

82 
60 

80 
58 

83 
63 

86 
64 

77 
64 

82.1 
58.0 

CORRECTIONS 
MONTH:   DECEMBER  1961 


Climatological  Data  Table: 

London  FAA  Airport 


Dally  Temperature  Table: 

London  FAA  Airport 


Average  Temperature  and  Departure  Table 
London  FAA  Airport 


Daily  Precipitation  Table: 
Owensboro  Dam  46 


Station  Index  and  Tables: 
Ben ham 


Daily  Precipitation  Table: 
Gest  Lock 


ANNUAL  1961 


MONTH:   JANUARY  1962 


MONTH:   FEBRUARY  AND  MARCH  1962 


MONTH:   APRIL  1962 


Correct  as  follows:   Average  minimum 
temperature  27.8;  total  degree  days  861. 


Correct  temperature  as  follows:   Maximum 
6th,  49;  16th,  53;  minimum  6th,  25;  average 
minimum  27.8. 


Average  temperature  for  month  of  December 
should  be,  36.9. 


Amount  on  the  19th  should  be  zero,  monthly 
total  should  be  4.01. 


Station  name  should  be  Cumberland,  number 
1964,  location  36"  58'  N,  82°  59'  W, 
elevation  1463  feet  MSL,  observation  time  6P. 


Amount  on  the  30th  should  be  zero,  monthly 
total  should  be  1.12. 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE    1962 


<o  ;        g 


E  x 
o  a 
u  o 


*•  a 
a  3 
+>  o 


•-   3 
3  O 


ce  o 
3  a 


X  in 

o  a 

u  a 

a  g 


+>  bo 

C  Q 


h    3 

a  a 
o 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
JUNE   1962 


i    &\ 


*/-i 


s  hi  i  ji  it 

s   -•  K"  s  -II 

»    *  S  4  *  ot!< 

i  *  *8  *s  .  t; 

•  ♦♦  tin 

•  ♦♦  *Ji! 


n    0 

3  a 


v  u 

a  o 

e  <h 

X  01 

o  a. 

u  a 
a.  b 


at  +j 
u  3 


o  -u 

"  Q 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 
ALBANY  *  N 
ANCHORAGE 


0031 
0063 
0155 
025* 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 


>VER  DAM 
BENTON 
BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
AINE  1  W 

80NNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  . 
BRADFQRDSVILLE 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMP8ELLSVILLE 

CANEYV1LLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 


COLLEGE  HILL  LOCK  11 

i  COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 


0*50 
0*90 

0611 


DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
DUNDEE  i 


esf 


DUNMOH 
!  DYER 
EDDWILLE  LOCK  i 
EDMONTON 
ELIZA8ETHTOWN 

ELKHORN  CITY 


GOLDEN  POND  8  N 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind- 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 

Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations  For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ' 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n?S!r5L™t?er  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

.ISlJl™  S?Trn.^f  th^hlstory  °f  Ganges  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
substation  History  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  oi  Documents,  Government  Printing  Office 
■li-.!^^<   n  S\°-.  °ri°  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 'local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

fHn^riPHl0n  PliCV:   J°   °SntS  Per  C°Py'  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
«°^t \l   ^V    )      be  made  payabie  to  the  superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  JULY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   99°  on  the  16+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   41°  on  the  27th  at  Renfro  Valley 


Greatest  Total  Precipitation:   9.43  inches  at  Salyersville  2  SE 

Least  Total  Precipitation:   0.68  inch  at  Scottsville  2  SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.23  inches  on  the  16th  at 

Grant  Dam  33 
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1 
2 
0 

4 

8 
6 

8 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.44 

1.43 
3.64 
4.10 
4.80 

-    1.55 

1.81 

.31 

.85 

1.20 

1.22 

8 

24 
22 

9 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

'J 

10 

t 

>. 

5 
0 
1 
3 

4 

2 

0 
0 
2 

1 

STEARNS 

VANCEBURG    DAM    32 
WILLIAMSBURG    2 

84.  1M 

82.4 

88.8 

61.  4M 

62.8 

62.4 

72. 8M 

72.6 

75.6 

-    1.6 

88 
96 

14 
16+ 

50 
49 
50 

27 
27 
27 

8 

1 

0 

0 
14 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.48 
8.17 
3.28 

3.61 
-    1.62 

.52 
1.90 
1.10 

5 
31 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

9 
8 

1 

6 
2 

0 
3 

1 

DIVISION 

74.1 

-    2.3 

5.41 

.65 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

D.h. 

Relat 

ve    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1  -  S 

Six 

a  s  s 

•     O    3 
IX   Cke 

Station 

> 

9 

O   ffl    > 

sa  £ 

o 
o> 

s 

> 

< 

£    • 
11 

0) 

|     1 

a,  "o  S 

s    J 

0  n 

D-2 

OH 

o  to 

a 

o  t* 

O  CO 
..  W 

a 

O  H 
o  to 

a. 

o  s- 
o  to 
■  -  w 

r- 

o 
g 

8 

s 

O 

Oi 

i 

ED 

Oi 

1 

§1 

i2 

•      *■ 

<  -5 

COVINGTON    WB   AIRPORT 

ssw 

12 

5.9 

29++ 

WNW 

23 

84 

84 

61 

63 

5 

2 

5 

4            0 

1 

17 

760        6.6 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

ssw 

9 

4.5 

23++ 

wsw 

29 

88 

89 

58 

63 

3 

4 

4 

4 

0 

0 

15 

5.3 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

s 

13 

6.0 

26 

w 

15 

87 

92 

60 

61 

6 

4 

4 

1 

0 

0 

15 

54          5.9 

0  City    Office    Data 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


I  SON   OAN    45 


iffl   Dam 

rON  2 

■A  COLLEGE 

*    WATE*    WORKS 
IE    1    W 
UEWLLE 
,  ING   G»EEN 

ING   GREEN    PAA    i 

irONOSVlLLE 
IT    0AM    36 
*SVILLE 

INE    2    NE 

ESVILLE 

!    LOCK    E 
QUN   LOCK    2 
BFLLSV1LLE 
YVILLE 
OLLTON   LOCK    1 

lIA 


EGE  MILL  LOCK  11 

SGTON  WB  AIRPORT 

=RLAN0 

E»L1N0    PALLS    ST    PK 

HI  AM 

WIANA    2 

■LLC 

■MA   1    E 

r  dam 

MM 

£E    *    ESF 


/ILLE    LOCK    P 
ITON 

>RN   CITY 
»   2    S 


LOCK  10 
i  PERRY  DAM  50 
■  ILE  KV  UTJL  PARK 
TORT  LOCK  4 


I  URN    2    Sw 

:*8U»G 

ETOWN    WATER    WORKS 

LOCK    3 

ON 

ON   WAY 
ALE    1    E 

N    POND    8    N 

5AM    3fl 
ON   1    SE 

SSURG 

SBURG    1    S 

VILLE    2    W 

ORO    S    NH 

0    WATER    WORKS 

L8ERG    LOCK    14  ( 

RSON    7    SSW 
AN  1    E 

BRIDGE    LOCK   7 
"(SVILLE 


I  AH 

I    SSw 
ANGE    Z    NNW 

ST£R 

^PIELD 

STQN   WB    AIRPORT 


HICKMAN    LOCK 
SREENUP    DAM 
»T   LOCK    2 

PA  A    AIRPORT 


'1LLE 

'ILLE   WB    AP 
'ILLE    UPPER    GAGE 
SEVILLE 

WVILLE  1  SE 
fM  CAVE  PARK 
:STER    4    SE 


LLE   DAM    33 
SBORO 


'STONN 
ELLO 
STERLING 
OVILLE 


A   DAM    35 

ORO    2    w 
ORO   DAM    4. 


3.42 
3.17 
6.26 


5.36 

1.02 
2.53 
3.81 

3.44 
6.51 
3.68 
2.91 

1.80 

4.67 


5.40 

2.71 

6.61 
6.68 
3.21 
8.49 

B.3 


Day  of  Month 


.27       .06 
.65 


.04  .49 

.09       T 


6.27 
3.43 

3.69 


4.43 
6.90 

3.83 

4.36 

2.74 

2.91 

3.07 

6.05 

9.17 

6.35 

4.98 

3.61 

2.44 

3.91 

a. 67 

3.64 

4.37 

6.03 

1.93 

3.84 

7.13 

4.62 

5.30 

3.93 

4.86 

3.64 

6.71 

2.39 

4.24 

3.46 

4.90 

5.94 

6.26 

6.04 
3.27 
1.84 
3.69 
1.60 

2.44 


4 

27 

6 

41 

6 

44 

4 

7C 

A 

IA 

2 

65 

1 

43 

1.75 
1.05 


1.00    1.41 


13       14       15 


.12       .89    1.10 


1.60 

1.50 


1.77       .18    1.81 


.10 

.95 

.1C 

.10 

.02 

.36 

.19 

.02 

.46 

.50 

.28 

.04 

.02 

.27 

.14 

.44 

.12 

1.60 

•  OBj 

1.121 


.24       .08     2,02 


78 

•  80 

1.26 

1.42 

62 

T 

.29 

.07 

.52 

1.10 

1.32 

•  48 

27 

T 

.60 

1.37 

•iu  2.15 

.45      .10 

.44        .70 

8       •43      -831.66      I 
•°3  ■      .06 

•°3  .05 

a  following  Station    index 


25       26       27   I   28   I   29    I  30 


.62 
1.99 

.02    1.76 


.10 
.06 


.03 

.09 
.20 


.10       .03       T 


.43' 

.02 


.17 

.28 
.24 

.66 
.11 
1.45 


1.02 

.12 
.80 


.33       .05 

.67       .32 


.02       .27    1.32 


.30 

.04 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PADUCAH  FAA  AIRPORT 

.69 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

7.23 

PARADISE  STEAM  PLANT 

2.73 

PIKEV1LLE 

3.64 

PRINCETON 

3.77 

RAVENNA  LOCK  12 

8.66 

.16 

PENFRO  VAU  rY 

4.10 

RfCHMOND 

6.40 

.15 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.95 

PUSSELLVILLE 

2.5] 

5ALVISA  LOCK  6 

5.01 

•  74 

SALVERSVILLE  2  SE 

9.43 

SCOTTSVILLE 

1.30 

SCOTTSVILLE  2  SW 

.68 

SFqRFF 

4.14 

5HELBYVILLE 

3.3B 

.02 

SHEPHERDSVILLE 

4.92 

.10 

SOMERSET  1  N 

4.60 

SPRINGFIELD 

3.82 

•  IS 

STEAPNS 

2.48 

SUMMER  SHADE 

2.41 

TAYLORSVILLE 

S.87 

TYRONE  LOCK  5 

4.23 

UNIONTOWN  OAM  49 

2.70 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

7.06 

.27 

VANBUPEN 

4.77 

.OS 

VANCEBURG  DAM  32 

R.17 

.35 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

8.93 

.17 

WAYNESBURG  7  NE 

3.45 

WILLIAMSBURG  2 

3.28 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

6.02 

.07 

WILLOW  LOCK  13 

8.16 

.07 

WOLF  CREEK  DAM 

4,71 

WOODBURY  LOCK  4 

3.18 

.08 

.82 

.1  1 

.29 

.12 

.23 

T 

.24 

.05 
.35 

.10 
.70 

,22 

.10 

It       11       12       13       14       15       16       17       18       19 


27      28 


.26 

.47 

.16 

1.92 

.98 

.58 
.45 

,04      ..'-      ,M      •'' 

.«9  .'.; 

.«*      .13      »2« 


1.36 
.92 
1.11 


vtngSlollon    lnd„ 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1961    -    1962 


ADDISON   DAM   45 
ALBANY    »    N 
ANCHOR  A6E 
ASHLAND 
8ARBOURVILLE 


S  J  PREP  SCH 


BAR0ST0WN 
BAXTER 
BEAVER  0AM 
BENHAM 
BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
B0NN1EVILLE 
BOWL  INS  SREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RAOFORDSVILLE 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BROWNSVILLE 

BUCK  MORN 
BURCINE  2  NE 
8URKESVILLE 
CAOIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CTCILIA 

CAY   CITY    1    WNW 

CLERMONT    1    SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  Jl 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHI  A  1  E 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

OUNOEE  4  ESE 

DUNMOR 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
JLKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALLS  OF  ROUGH 

-"ALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
SLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  a  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 
GREENSBURG  1  S 
GREENVILLE  2  w 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE   LOCK    7 

H1NDMAN 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 
LEBURN  1  E 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN    LOCK    8 

LLOYD  GREENUP   DAM 


July 


August 


September 


T 
1.0 
2.0 

T 

1.0 
2.0 


.0  5.3 

.1  3.5 

T  7.2 

T  1.0 

6.0 

1.3 
T  8.6 

.3  5.0 


10.1 
2.0 
2.0 


2.5 
3.6 
5.1 


2.5 

7.8 


1.0 
2.0 


2.5 
8.1 


7.7 
5.1 
3.9 


2.0 

2.0 


4.5 
1.5 


3.0 
2.0 


3.1 
1.2 


10.3 
4.0 
9.5 


1.1 
5.1 


January 


February 


11.0 
4.6 


6.0 
2.9 


3.0 
3.9 


4.6 
5.4 
6.2 


3.7 
2.2 
2.5 


4.6 
5.0 


3.5 
5.8 

2.8 
2.8 

3.5 
3.4 
3.1 


3.9 
3.7 


1.5 

7.0 


4.2 
5.0 


5.0 
4.0 


1.0 

.7 

2.1 


1.7 
1.5 


6.6 
1.0 


1.0 
1.0 


1.0 
2.0 

1.7 


1.0 
1.1 
1.0 
5.3 
3.3 


1.6 

1.0 


5.1 

2.0 


2.2 

.5 


1.0 
3.6 


2.3 

T 
1.0 

2.3 


2.0 
3.0 


2.0 
.5 
.5 

T 

2.6 
1.0 
2.8 

2.0 

2.0 

1.0 
5.2 


6.0 
5.0 
1.2 


1.0 
2.4 
1.0 
.5 
1.5 


1.1 
2.4 


April 


T 
1.7 
4.0 


May 


17.8 
5.1 


11.0 
6.5 


7.0 
26.8 


19.3 
18.5 
15.0 


8.0 
11.6 
15.4 


3.6 
13.9 


13.1 
8.1 


7.0 
3.9 


6.7 
11.0 


5.3 
16.4 


See   Reference  Notes   Following  Station 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seaaonof    1961   -   1962 


Station 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

January 

February 

Much 

April 

May 

June 

Total 

LOCKPORT  LOCK  2 

5.5 

3.0 

T 

_ 

_ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

.1 

2.0 

5.0 

T 

2.0 

T 

».a 

LOUISA  2 

T 

3.0 

4.0 

T 

1.0 

T 

a.o 

LOUISVILLE 

T 

3.0 

- 

1.0 

1.5 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

.♦ 

9.) 

4. a 

2.5 

1.6 

1.0 

20.1 

LOUISVILLE  UPPER  SAGE 

T 

4.5 

1.3 

1.0 

1.2 

1.0 

9.0 

LOVELACEVILLE 

_ 

- 

1.0 

T 

T 

MADISONVILLE  1  SE 

T 

- 

1.0 

.9 

T 

m 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

•1 

T 

4.2 

1.0 

.5 

T 

4.2 

MANCHESTER  »  SE 

T 

- 

3.5 

- 

1.0 

MARTIN 

. 

5.2 

T 

_ 

MAYFIELD 

_ 

- 

- 

T 

_ 

MATSVILLE  DAM  33 

.3 

. 

4.8 

- 

. 

T 

_ 

MCKEE 

2.5 

- 

- 

2.0 

1.8 

„ 

MIDOLESBORO 

T 

3.4 

3.6 

T 

6.4 

T 

13.4 

MIDWAY 

T 

e.o 

5.0 

T 

_ 

T 

MILBURN 

MILLERSTOWN 

T 

.6 

4.7 

.6 

•  4 

a. 3 

MONTICELLO 

2*0 

1.0 

- 

1.0 

MOUNT  STERLING 

1.9 

- 

- 

T 

T 

- 

MUNFORDVILLE 

_ 

_ 

_ 

. 

MURRAY 

- 

_ 

2.7 

T 

T 

OLNEY 

_ 

- 

_ 

m 

T 

_ 

ONEIDA 

1.0 

_ 

5.0 

.5 

_ 

T 

_ 

ONEONTA  DAM  35 

.7 

5.5 

4.0 

4.9 

1.5 

la.a 

OWENSBORO  2  W 

T 

1.9 

5.8 

2.1 

.5 

T 

10.3 

OWENSBORO  DAM  46 

T 

_ 

- 

- 

- 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

1.0 

2.0 

T 

3.0 

PADUCAH 

1.5 

T 

T 

T 

PAINTSVILLE 

T 

T 

5.0 

3.0 

T 

a.o 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

2.2 

4.0 

6.0 

.3 

10.9 

T 

25.4 

PINEVILLE 

4.0 

PRINCETON 

1.2 

.5 

_ 

_ 

RAVENNA  LOCK  12 

T 

- 

3.0 

1.0 

T 

T 

- 

RENFRO  VALLEY 

_ 

_ 

_ 

. 

T 

_ 

RICHMOND 

2.0 

3.5 

5.2 

.8 

1.5 

T 

13.0 

ROCHESTER  LOCK  3 

_ 

1.5 

- 

_ 

RUSSELLVILLE 

e.i 

- 

_ 

_ 

m 

SALVISA  LOCK  6 

1.8 

6.1 

- 

- 

- 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.0 

_ 

5.0 

T 

3.0 

SCOTTSVILLE 

1.0 

3.0 

. 

2.0 

1.0 

T 

SCOTTSVILLE  2  SW 

T 

2.5 

3.5 

2.0 

3.0 

11.0 

SEBREE 

_ 

- 

- 

_ 

T 

SHELBYVILLE 

.3 

■  . 5 

3.5 

- 

2.5 

- 

SHEPHERDSVILLE 

1.0 

. 

_ 

_ 

SOMERSET  1  N 

1.5 

1.5 

_ 

_ 

3.5 

T 

SPRINGFIELD 

1.5 

9.5 

_ 

STEARNS 

_ 

_ 

T 

SUMMER  SHAOE 

.5 

1.5 

3.0 

1.5 

.5 

T 

7.0 

TAYLORSVILLE 

T 

5.0 

4.4 

_ 

1.0 

T 

TYRONE  LOCK  5 

T 

3a9 

3.0 

_ 

_ 

UNIONTOWN  DAM  49 

_ 

•  8 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.0 

4.1 

6.7 

1.0 

1.4 

T 

14.2 

VANBUREN 

1.0 

4.} 

- 

- 

T 

- 

VANCEBURG  DAM  32 

T 

3.5 

4.8 

_ 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

.7 

3.0 

1.8 

3.4 

2.0 

10.* 
7.4 

WAYNESBUR6  7  NE 

2.S 

1.0 

2.: 

.3 

1.0 

•  6 

WEST  LIBERTY 

T 

3.0 

5.0 

T 

3.0 

T  . 

11.0 

WILLIAMSBURG  2 

T 

- 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1.7 

9.3 

2.6 

4.0 

3.4 

.1 

21.1 

WILLOW  LOCK  13 

2.0 

3.0 

1.0 

_ 

WOLF  CREEK  DAM 

,5 

T 

T 

WOODBURY  LOCK  4 

- 

4.3 

.5 

.5 

- 

See   Reference  Notes   Following   Station    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


KENTUCKY 
JULY    1962 


ADDISON   DAM    45 

ANCHORAGE 

ASMLANO 

8AR80URVILLE 

8ARDST0WN    S    J    PREP    SCH 

BAXTER 

BEAVER    DAM 

9ENT0N   2 

8EREA   COLLEGE 

SLAINE    1     W 

90NN1EVILLE 

90WLING  GREEN  FAA  AP 

6RA0F0RDSVILLE 

CANPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  OAM 

DIX  DAM 

FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  OAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

MLOEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

3REENS6URG 

3REENVILLE  2  w 

■ieidelberg  lock  l* 

ANDERSON  T  SSW 
<ICKMAN  1  E 
'OPKINSVILLE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85   87   86 
60   63   63 


89   87   82 
66   64   70 


54   63   67 


89   89 
64   64 


89   87 

67   65   74 


84   86   86 
62   64 


83   85 
63   67 


85   86   67 
67   67   68 


77   82   87 
67   64 


70   66   67 


84   82 

64   66   62 


88   86 
67   70 


86 

70   68 


64   67   66 


88   69 
62   64 


89   88 
69   70 


83   67 
68   69 


80   84   86 
56   58   60 


84   8  7 
55   59 


81   81   87 
54   55   53 


84   89   90 
57   58 


88   91 
62   63 


67   68   74 


76   84   85   82 
48   52   64   62 


68   90 
67   69 


82   82 
65   65 


68   65   61 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90   92 
59   62 


88  92  86 
63  64  73 

89  89  80 
62  62  65 


82   90 
62   69 


90   92 
65   65 


88   87   90 
61   63   67 


86   89   86 
64   63   71 


84   68   87 
65   67   71 


69   64 
69   70 


94   92 
64   71 


87   90 
69   65 


64   88 
60   63 


93   94 

66   68   61 


69   70   66 


92   85   90 
67   67 


90   79   92 
70   71   69 


86   83 
65   62 


91   90   84 


92   92 

71   73   64 


85   89 
57   59 


58   59   60 


93   92   92 

59   59 


86   89 
56   58 


86   88   93 
58   61 


87   92   91 
56   59   66 


92   92 
65   69 


94   92 
64   68 


90   90 
63   64 


90   94   93 
67   66   67 


92   90 
66   66 


90   87 
69   66 


92   85 

68   67   65 


93   82 

70   66   61 


57   59   66 


65   85 
59   58 


8  5   90   8  9 
60   59   62 


87   91   69 

58   51 


66   87 

62   60   61 


85   86 
60   63 


86   83 
59   57 


90   84 
56   60 


91   69   85 


86   68 

59   62   62 


65   55   47 


66   62   49 


86   85 
68   56 


65   63   50 


84   87 
65   58 


76   83   84   85 


82   85   88 
51   67   66 


86   87   87   89 
52   65   69   59 


51   55   63   66 


84.9 
62.9 


64.3 
60.1 


87.7 
62.6 


87.9 
63.5 


85.6 
62.5 


91   85 
66   65 


94   98 
60   67 


95   97 
63   68 


96   95 
58   58 


87   85   85 
68   65 


90   85 

58   57   55 


90   85   85 


87   90 
59   57 


92   95 
55   59 


65   89 
56   60 


89   88   86 
58   55 


85   91 
62   69 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


86   88   91 
66   65 


90   88   65 
63   63   70 


90  89  63 

MIN  |  66  68  70 

89  86  85 

58  61 

89  88 

62  65  70 

87  86  88 

61  63  65 

86  87 

57  68  67 


86   67 
67   69 


83   88 

70   67   69 


90   89 

68   66   69 


90   89 
65   65 


85   69   90 
68   70 


8  5   90 

64   64   65 


89   90   88 
70   71   63 


89   69 
69   66 


89   89 
66   73 


84   69 
66   70 


87   90 
63   66 


84   87   89 
67   67 


90   87 
66   62 


89   88 

70   59 


69   71   58 


87   91   89 
68   67   62 


88   89   85 
66   69 


69  86 

70  70 


85  85 

55  57 

86  89 
57  59 

82  87  90 

57  59  68 

90  82  65 

60  58  59 

85  69  91 

54  5  7  66 

84  68  89 

56  59  67 


83   84 
54   5  5 


83   84   69 
55   60   62 


83   83   86 
59   58 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


89   86 
59   60 


86   89 
69   67 


89   89 
65   64 


91   88   90   83   88 
60   67   67   66   67 


87   88   80  I 
60   65 


85   85   80 
63   65 


91   92   92 
66   66 


68   65   67 


84   85   84 
70   66   68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


88   69 

65   62 


89   91 
63   65 


92   86 
72   69 


62   86 
69   67 


87   81   86 
66   68   68 


89   92 

68   70   61 


89   86 
65   66 


66   66 

66   64 


90   91 

75   64 


89   91 
69   71 


82   87 
57   62 


89   83   86 
59   51 


83   86   91 
56   57 


63   88   86 
55   55 


57   58   66 


92   93   95 
61   64   70 


92   94 

63   67   72 


91   90   90 
68   66 


89   91 
62   62 


92   93 
64   66 


91   91 

67   68 


93   91 
61   62 


91   91 
66   67 


88   91 
65   67 


91   92   92 
67   69 


90   90 

65   69   66 


90   93 
68   68 


90   89   89 
64   68   70 


87   85 
67   64 


93   88   87 
70   65 


87   91   87 


38   96 

bO   59   69 


87   89 
57   57 


92   86   85 
69   66   61 


69   67   64 


95   95   89 
65   70 


69   63   60 


69   65   62 


89   90   87 
65   64 


86   86   85 
67   63 


68   64   62 


92   67   90 
66   69   65 


85   85 

68   65   63 


87  89 

59  59 

85  86 

60  60 

86  84 

61  55 

67  92   89 

56  57 

65  87   87 
61  61   65 

91  91   69 

66  58   62 

85  86 

55  56   56 


56   59   61 
86   86   89 


85   87   87 
60   61 


92   91 
60   65 


95   86 
60   71 


62   63   62 


55   56   60 


92   69   85 
58   62 


62  66   63 

89  90   89 
59  63 

90  87 
61  62   56 

64  85 

61  63   59 

91  89   92 

58  59   61 

89  88   86 

59  63 


61   60   55 


85   85 
59   62 


86   87   86 
56   63   56 


90   88 
62   58 


86   85 
68   59 


67   50   47 


91   75   76 


66   58   46 


86   79   79 


70   61 
86   83 


67   59   46 


91   85   76 
57   60 


85   85   81 


65  52 

81  78  79 

61  61  49 

81  85  75 


96   95 
69   68 


92   91 
68   69 


90   91 
62   62 


87   89 
61   66 


87   89 
64   67 


90   66 
65   73 


90   66   90 
68   68   69 


93   92 
71   72 


78   83 
67   65 


68   68   70 


86   85 
60   65 


90   90   91 
68   67   74 


90   91 
66   67 


89   92 

63   64   69 


91   66 
70   66 


92   85 

71   70   71 


93   97   95 
73   76   74 


89   89 
70   72 


89   93   93 


67   87   89 
66   67 


88   90   90 

70   71 


91   91 

70   75   65 


68   74 

95   95   96 


86   90   90 
60   62   66 


82   88 
57   65 


80   61   86 
57   56   56 


86   82 
68   66 


94   96 

69   72   69 


92   92 
67   69 


95   97   96 
63   70   71 


66  65  63 

90  83  64 
69  66  64 

66  69 

68  66 

91  86  86 

69  66  61 


82   84   85 
58   56 


84   89   89 
56   58 


59   60   67 


89   66   85 
60   62   62 


62   64   60 


89   88 
57   59 


89   81 
55   57 


81   80 
63   62 


63   83 
66   60 


57   65   56 


62   85   75 
56   58   47 


89   86 
66   70 


85  86   6 

54  67   67   62 

65  65   87   66 

48  61   67   63 

87  87 

50  65 

85  88   89   90 
54  67   6 

80  86   86   86 

51  56   63   61 

86  85   8 
53  64   68   60 

81  84   84 
53  66  68   60 

75  78  86   85 

47  49  55   67 

64  87  87 

49  64  68   59 

83  86  86   87 
53  67  61 

64  66  88   8 

48  65  65 

81  85  87 

44  56  64 

80  85  85   85 

50  55  65   61 

78  86  85   85 

51  55  65 

84  86  84 
56  66  67   62 

86  79  81   91 

46  53  53   62 

80  63  86 

49  54  65   59 


88.5 
64.5 


87.0 
63.3 


85.6 
59.6 


88.3 
62.2 


89.2 
65.6 


87.7 
61.6 


87.5 
61.4 


88.0 
62.0 


85.4 
63.1 


86.2 
60.5 


86.4 
62.1 


66.3 
62.9 


86.2 
64.6 


87.2 
61.0 


85   85 
56   60 


91   95   97 
63   67   70 


87   90   91 
67   66 


85   86 
58   60 


88   90 
57   62 


85   90   90 
60   64   67 


85   88   93 
62   67 


90   93   89 

69   71   67   68   71   62 


86   89 

56   66   67 


67   70 

95   93 
64   70   74 

90  92   90 

63  66   68 

91  95   93 
67   66 

93   95 
72   72 

93   95 

64  68 


67  67  61 

80  85  89 

68  66  63 

96  86 

71  67  62 

89  82  82 

70  67  64 

86  87  85 

68  66  60 

89  82 

70  66  61 

96  92  87 

69  67  63 

99  92  87 

67  66  62 


59   59   61 


88   93 

60   57 


58   59   68 


60   59   60 


86   89   89 
59   59   68 


85   89 
59   59 


87   88   90 
62   62 


86   88   90 
61   62   70 


86   89   93 
61   59   66 


93   89   68 
65   67 


59  61 

94  89 

60  64 

90  94   92 

61  71   65 

88  85   86 

59  63 

91  93 

60  63   60 


86   66 
56   63 


91   89   86 
65   65 


93   93 

71   72   68 


66  61 

90  76   61 

68  55   54 

81  85   84 

60  59   51 

83  81 

69  63 

61  90   60 
69  62   47 

81  80   72 

57  59   45 

83  82 

62  62 


83   80   76 


85   86 
48   64 


80   83 
53   65 


89   90   89   86 
56   70   69 


85   85 
66   60 


87   87   85   90 
53   66   67 


82   88   93 
50   64   70 


78   83   82   86 

49   51   64   63 

85 


80   86   85 
51   53   66 


63 


91   89 
64 


84   65   86 


82   68 
52   60 


90 

70 

95   90 
64   68 


82.7 
63.1 


88.9 
66.7 


87.1 
62.3 


88.6 
64.5 


89.7 
64.3 


84.5 
61.5 


87.7 
63.0 


89.0 
65.8 


86.3 
62.6 


91.1 
67.0 


84   89   83 
68   60 


83   91   94   91 
52   61   68   66 


following   Station    Index 
91    - 


DAILY  TEMPERATURES 


"■■■  yn 

JULY    19tJ 


Continued 

Day 

01  Month 

-A 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

• 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

■  9 

20 

21 

" 

23 

1 

24 

■ 

20 

28 

27 

a 

29 

30 

< 

HYDEN 

MAX 
MIN 

85 
62 

67 
67 

88 
65 

84 
66 

89 
67 

90 
68 

89 

67 

89 
69 

86 
68 

84 
59 

90 
59 

90 

60 

64 

93 
67 

93 

66 

88 

61 

89 
65 

86 

6  2 

8  7 
60 

90 

6  j 

89 
59 

9  0 

63 

6  5 
63 

84 
6  J 

63 

7  8 
52 

79 
53 

86 
55 

66 
67 

M 

66 

INEZ 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 
68 

88 
66 

83 
67 

90 
62 

92 
65 

87 
65 

89 
67 

90 
70 

85 
59 

89 
55 

91 
56 

95 
65 

94 
72 

89 
69 

89 
68 

92 
64 

87 
63 

86 
60 

91 
59 

69 

61 

89 
59 

67 
60 

86 
59 

86 
63 

63 

50 

3  6 
46 

87 

47 

ee 

65 

90 
68 

9. 

6  7 

68. 

62. 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

9] 

67 

91 
67 

87 
73 

91 
69 

87 
69 

90 
69 

88 

70 

91 
71 

87 
61 

87 
56 

91 

60 

91 
70 

95 

64 

95 
68 

95 
76 

90 
70 

85 
66 

84 
61 

89 
58 

91 
58 

89 

70 

91 
62 

89 
62 

3  6 
60 

86 
68 

84 
57 

8. 
4  8 

55 

88 

66 

86 
68 

6  3 
62 

66. { 
64. 

JACKSON 

MAX 
MIN 

85 

57 

87 
66 

88 
66 

81 
68 

88 
67 

88 
6  8 

89 
66 

89 
67 

87 

67 

83 
58 

82 

57 

87 
60 

88 
64 

90 
66 

92 
69 

90 
66 

86 
68 

08 
63 

85 

62 

86 
59 

98 

6  0 

86 

60 

90 
60 

3  6 
61 

83 
62 

80 
62 

'7 

51 

79 
6. 

85 
60 

85 
65 

63 

6  7 

65. 

62. 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 

68 

86 
73 

89 
70 

82 
69 

93 

69 

86 
70 

88 

73 

84 
64 

85 
61 

89 
65 

88 
70 

92 
62 

97 
68 

96 
73 

87 
70 

83 
68 

82 

64 

65 
61 

91 
62 

89 

69 

90 
65 

69 

63 

84 
63 

33 
69 

76 
60 

7  9 
52 

85 
57 

87 
66 

85 
69 

6  3 
63 

67. 
65. 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
65 

80 
72 

85 
69 

88 
69 

89 

71 

90 
71 

86 

71 

63 

65 

83 
59 

88 
62 

89 

70 

90 
68 

92 
66 

86 
69 

66 
69 

85 

68 

8  3 
64 

85 
61 

86 

64 

86 
68 

89 
63 

67 
64 

80 
60 

84 
66 

72 
57 

79 
5i 

84 
58 

82 
66 

64 
68 

66 
62 

65. < 
65. < 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
60 

87 
64 

82 
68 

87 
68 

89 
66 

85 
68 

66 

67 

83 
69 

81 
63 

81 
57 

85 
56 

87 
64 

89 
63 

90 
70 

90 
70 

85 
69 

87 
64 

83 
62 

63 
60 

87 
57 

67 
62 

88 
57 

84 
62 

81 
57 

78 
68 

75 
66 

75 

48 

83 
54 

84 
68 

84 
65 

6  5 

64. 
62. 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
67 

83 
72 

87 
70 

91 
72 

93 
72 

94 
74 

90 
74 

84 
68 

85 
65 

69 
67 

94 
74 

94 
70 

94 
71 

93 
72 

90 

71 

86 

70 

67 
66 

89 
66 

92 
65 

87 
71 

87 
66 

67 
66 

3. 
64 

66 

68 

76 
61 

92 

55 

85 
60 

69 

67 

69 

73 

92 

6  5 

86. 

66. 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
68 

88 

65 

86 
70 

88 
68 

87 
70 

89 

66 

69 

70 

88 

74 

83 
65 

85 
60 

66 
62 

92 
70 

92 
70 

94 
70 

90 
72 

87 

71 

84 
70 

64 

63 

86 
59 

90 
61 

90 
68 

89 

63 

89 
65 

82 
61 

86 
69 

74 
55 

3  0 
50 

65 
56 

87 
65 

87 
68 

86 

61 

87. 
65. 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

91 
62 

93 

64 

92 

71 

96 

73 

91 
72 

93 
68 

92 

70 

92 
75 

89 
62 

90 
61 

91 
70 

93 
67 

95 
67 

96 

71 

96 
69 

92 
68 

87 
66 

87 
61 

91 
60 

89 
60 

94 
68 

93 
62 

93 

72 

85 
66 

90 
70 

82 
58 

82 

47 

68 
50 

94 
71 

92 
69 

90 
68 

90. 
65. 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
66 

89 

74 

90 

71 

89 
68 

89 
70 

91 
69 

91 

77 

88 
65 

88 
58 

88 
68 

90 
69 

92 

64 

95 
66 

94 
76 

92 

70 

82 
68 

86 

59 

85 
60 

89 
60 

89 

71 

93 
63 

90 
69 

66 
61 

6  3 
69 

86 
59 

79 

47 

87 
60 

89 
69 

88 
71 

87 
65 

68. 

65. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

86 
64 

88 
65 

87 
72 

88 
69 

78 
68 

66 

70 

87 

71 

88 
72 

86 
62 

85 
58 

a  9 

62 

90 
66 

92 
64 

96 

70 

96 
74 

96 
69 

94 
64 

84 
61 

85 
58 

91 
68 

91 

6  9 

95 

62 

92 
63 

65 
59 

81 
69 

80 
60 

6  0 
50 

86 
55 

86 
65 

85 

67 

86 

64 

87. 
64. 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

88 
61 

90 
66 

87 
65 

89 
69 

90 
65 

69 
67 

90 
66 

85 
64 

83 
68 

83 

57 

88 
57 

90 
62 

92 

63 

93 
66 

94 

6  6 

90 
69 

90 
67 

86 
66 

85 
60 

90 
57 

90 
62 

90 
66 

84 
60 

84 

6  2 

83 
66 

78 
62 

7  6 
50 

84 

51 

65 

67 

88 
67 

86 

64 

87. 
63. 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

90 
63 

91 
65 

91 
72 

95 

73 

93 
72 

91 
68 

93 
71 

95 

75 

87 
62 

91 
60 

90 
71 

93 
67 

94 
69 

96 

74 

96 
70 

94 
67 

87 
66 

87 
63 

89 

61 

90 
61 

93 

6  9 

93 
68 

92 
73 

6* 

6  3 

89 

67 

83 
62 

63 
48 

66 
52 

91 
70 

86 
70 

65 
66 

90. 
66. 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

88 

60 

87 
60 

85 

60 

80 
68 

84 
68 

87 
67 

86 

65 

88 
67 

88 
64 

80 
57 

HO 

56 

87 
57 

88 
67 

90 
66 

90 
66 

61 
68 

61 
65 

32 
62 

82 

59 

84 
59 

3  6 
59 

86 

58 

SO 
59 

82 

56 

79 

57 

81 
59 

71 
47 

72 
47 

81 
53 

63 
64 

81 
59 

83. 
60. 

MCKEE 

MAX 
MIN 

86 
59 

86 
64 

89 
61 

64 
68 

86 
63 

88 
68 

90 
68 

89 
66 

87 
65 

84 
54 

84 

5* 

89 
60 

8  9 
62 

92 
68 

92 
67 

91 
68 

86 

64 

85 
59 

84 
57 

85 
56 

88 
60 

87 
56 

69 
61 

87 

57 

83 

6  2 

83 
59 

73 
46 

78 
46 

84 
58 

85 
64 

82 
61 

86. 
60. 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

88 
59 

88 
61 

85 
62 

88 
69 

86 
64 

82 
65 

82 
66 

81 
67 

84 
69 

85 
57 

88 
56 

90 
63 

90 
64 

93 
65 

94 
64 

90 
66 

90 
65 

85 
64 

87 
58 

90 
57 

88 
62 

91 

57 

87 
62 

3  7 
59 

82 
67 

79 
64 

78 
49 

81 
50 

80 
66 

86 
67 

87 
66 

66. 
62. 

MILBURN 

MAX 
MIN 

88 

67 

90 
67 

92 

72 

93 
72 

94 
73 

91 
68 

92 
69 

93 
76 

94 
64 

85 
61 

69 

71 

89 
67 

91 
70 

93 
74 

95 
72 

95 
66 

93 
66 

84 
62 

85 
62 

88 
62 

89 
69 

91 
67 

92 

67 

90 
69 

82 
69 

88 
60 

79 
50 

82 

56 

68 

71 

93 
71 

91 

71 

89. 

67. 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

87 
58 

89 
63 

85 

67 

88 
70 

88 
65 

88 
66 

88 

71 

86 

70 

86 
65 

84 
55 

88 
56 

89 
61 

93 
62 

93 
64 

93 
69 

90 
66 

89 
64 

85 
59 

88 
56 

90 
57 

89 
62 

91 

57 

87 
63 

82 
60 

82 
67 

79 
63 

79 
47 

65 
52 

86 
69 

83 
65 

87 
64 

87. 
62. 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
64 

79 
68 

85 
68 

87 

67 

87 
68 

89 

68 

86 
69 

84 
64 

81 
57 

65 

58 

87 
67 

89 
67 

91 
68 

86 
69 

83 
67 

85 
66 

83 
62 

84 
58 

86 

60 

87 
64 

85 
61 

85 
63 

79 
58 

30 
65 

79 
57 

78 
48 

81 

53 

83 
65 

82 
65 

85 
59 

84. 
63. 

MURRAY 

MAX 
MIN 

88 
65 

89 
65 

90 
72 

90 
73 

92 

73 

95 

68 

89 

71 

91 

74 

92 
64 

83 
61 

86 
71 

87 
66 

90 
68 

92 

70 

94 
71 

94 
69 

90 
68 

84 
64 

83 
62 

87 
62 

69 
71 

90 
65 

91 
74 

91 
67 

83 

70 

86 
62 

79 
52 

61 
54 

87 
68 

91 
72 

89 

70 

88. 

67. 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

92 

66 

92 

65 

90 
72 

92 
72 

90 
73 

87 

71 

87 
68 

91 
74 

86 
62 

89 
62 

92 
62 

93 
67 

94 
63 

97 
64 

98 
73 

90 
72 

85 
67 

87 
62 

93 

60 

91 
59 

91 

69 

93 
62 

92 
64 

90 

60 

91 
68 

80 
57 

84 
48 

68 
52 

93 
68 

90 
69 

86 
63 

90. 
65. 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
68 

90 
73 

92 

74 

88 
73 

91 
68 

92 

71 

93 
76 

84 

63 

87 
61 

90 
71 

92 
66 

94 
68 

96 
74 

95 
71 

92 
66 

84 
63 

84 
62 

87 
60 

88 
62 

92 

71 

94 
66 

92 
69 

84 
66 

91 
69 

78 
57 

78 
48 

85 
52 

92 
72 

90 

72 

87 
66 

89. 
66. 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

90 
64 

92 
65 

91 
74 

94 
73 

93 

73 

91 
67 

92 

70 

93 

77 

91 
64 

86 
62 

90 
71 

91 

68 

92 

68 

95 
72 

95 
74 

90 
68 

83 
66 

84 
64 

87 
61 

89 
63 

91 

70 

93 
64 

93 
75 

36 
68 

89 

70 

89 
61 

80 
50 

86 
53 

94 

72 

90 
72 

89 
67 

90.1 
67. 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 
66 

91 
72 

88 
70 

91 
70 

88 
69 

91 
69 

91 
74 

94 
62 

84 
59 

87 
59 

91 
68 

91 
64 

94 
66 

96 

74 

96 

70 

94 
66 

92 
62 

90 
60 

90 
60 

91 
66 

90 
61 

92 
61 

92 

61 

88 
66 

87 
59 

49 

81 
52 

90 
62 

69 
70 

6  9 
65 

90. 
64. 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

87 
66 

87 
67 

76 
64 

88 
69 

88 
61 

86 

67 

87 
66 

90 

71 

86 

71 

85 
60 

90 
59 

89 
64 

92 
66 

94 
68 

93 

68 

68 
68 

91 
68 

87 
67 

87 
63 

91 
61 

90 
64 

83 

60 

87 
62 

83 

63 

78 
65 

78 
65 

84 
51 

86 

53 

86 
66 

89 

65 

86 
69 

87.1 
64. 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

84 

63 

92 
63 

85 
70 

92 
70 

87 
70 

92 
68 

92 

70 

92 
75 

86 
61 

88 
58 

89 
70 

92 
67 

93 
63 

96 
68 

96 
68 

89 
68 

83 
67 

84 
62 

87 
60 

80 

60 

91 
67 

92 
61 

92 

70 

84 

64 

92 
69 

81 
60 

80 
48 

87 
50 

93 
67 

90 
70 

89 

67 

86.' 
65. ( 

RENFRO  VALLEY 

MAX 
MIN 

87 
57 

89 
62 

68 
62 

87 
65 

69 

63 

84 
54 

88 
58 

91 
60 

94 
64 

87 
62 

89 
57 

89 
55 

87 
53 

91 
53 

87 
55 

86 
66 

85 

41 

65 

83 

6  0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

86 
62 

85 
64 

87 
68 

84 
67 

85 
65 

88 
69 

87 
66 

38 
67 

85 
64 

82 
57 

82 
59 

86 
64 

69 
64 

90 
68 

92 

72 

89 

67 

87 
65 

87 
61 

64 
57 

85 
58 

87 
64 

87 
59 

88 
62 

86 
57 

83 

66 

82 
58 

75 

46 

78 
56 

83 
64 

86 
65 

84 
60 

85.' 
62. 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

87 
62 

91 
63 

87 

70 

90 
69 

87 
71 

85 
68 

88 
66 

85 
69 

91 
63 

89 

57 

93 
65 

88 
67 

96 
62 

91 
68 

92 

70 

99 
68 

93 
65 

91 
61 

85 
57 

89 
58 

93 

70 

91 
62 

96 
69 

93 

64 

84 
63 

87 
60 

81 
49 

83 
53 

87 
68 

89 

67 

89 

64 

89.' 
64. 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
62 

93 
66 

91 

71 

91 

68 

83 
68 

91 
67 

91 
69 

92 

72 

86 
64 

87 
56 

90 
64 

92 
66 

96 

62 

99 
69 

96 
72 

94 
67 

88 
64 

86 
59 

89 
56 

94 
57 

92 

66 

95 
60 

92 

65 

82 
63 

86 
68 

80 
61 

8i 
50 

87 
57 

88 
65 

87 
64 

90 

63 

89." 
63.! 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

8  6 
67 

88 
65 

88 
69 

63 
68 

81 
68 

89 
68 

87 
67 

89 

71 

85 
61 

82 
59 

83 
60 

86 
68 

91 
67 

91 
68 

92 
69 

88 

67 

86 
66 

84 
62 

83 
61 

85 
60 

86 
67 

87 

60 

87 
63 

87 

58 

80 
60 

83 
57 

83 
47 

79 
55 

63 
64 

84 
68 

85 
59 

85.! 
63.! 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

86 

60 

88 
62 

61 
61 

87 
65 

88 
68 

88 
66 

89 
68 

85 

70 

82 
62 

83 
52 

87 
57 

90 
59 

90 
58 

91 
69 

93 
71 

86 
64 

89 
59 

64 
57 

86 
57 

89 
54 

89 
60 

89 
59 

87 
49 

83 
55 

81 
65 

79 
57 

76 
46 

83 
52 

83 
68 

84 
60 

ee 

60 

85.t 
60.: 

STEARNS 

MAX 
MIN 

83 
59 

85 

62 

87 
64 

81 
65 

87 
64 

87 
64 

81 
67 

85 
67 

84 
64 

80 
57 

82 
57 

92 
59 

86 
65 

88 
64 

86 

60 

85 
59 

90 
63 

86 
58 

90 
62 

86 

60 

81 
62 

81 
62 

71 
50 

72 
52 

85 
62 

85 
65 

64 
64 

64. 
61. < 

.HADE 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
63 

88 
69 

91 
66 

87 
67 

92 

66 

90 

70 

90 

70 

84 
54 

87 
57 

91 
60 

92 
63 

95 
61 

98 
67 

98 

71 

90 
70 

88 
64 

65 

57 

88 
58 

95 
56 

92 

63 

95 
56 

91 
63 

8  2 
59 

65 
68 

76 
62 

81 
46 

67 
52 

88 
64 

65 
67 

91 
63 

89.i 
62.! 

JRG  DAM  32 

MAX 
MIN 

85 

62 

80 
67 

74 
68 

82 
62 

84 
65 

85 
66 

85 
67 

86 
67 

86 
64 

76 
56 

83 
57 

86 
66 

85 
66 

88 
67 

85 

71 

81 
67 

83 
61 

60 
63 

80 
62 

85 
63 

84 
67 

81 

60 

81 
61 

77 
57 

79 

64 

76 
56 

79 
49 

83 
54 

85 

64 

81 
65 

87 
62 

82. « 
62. f 

'«RKLAN0  DAM 

M/.  1 

MIN 

88 
64 

90 
66 

85 
71 

80 
70 

89 
64 

86 
68 

91 

68 

89 
68 

82 
62 

85 
55 

90 
56 

90 
66 

93 

67 

91 
67 

87 
62 

87 
67 

81 
66 

84 
63 

87 
57 

87 
60 

86 

63 

81 
59 

85 

60 

81 
59 

85 
67 

75 
55 

79 

48 

83 
53 

85 

64 

84 
64 

85 

66 

85. ( 
62.1 

'  NE 

Mi/ 
MIN 

85 

87 
63 

88 
61 

84 
66 

88 
62 

64 
69 

86 
68 

86 
69 

84 
64 

81 
59 

85 
58 

87 
63 

86 
64 

91 
69 

92 
70 

91 
69 

36 
65 

87 
61 

85 
60 

85 
59 

88 
62 

90 
59 

84 
62 

87 
58 

84 
66 

84 
59 

74 
48 

84 
49 

84 
56 

81 
61 

85 

60 

65.1 
62.2 

following  Stftt 1 


Continued 

D 

Al 

LY 

TJ 

b)M 

[Pi 

:ri 

w 

UE 

ES 

KENTUCKY 
JULY  1962 

Station 

Day  Of  Month 

8, 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o> 
> 
< 

HILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

87 
58 

90 
61 

91 
65 

82 
69 

91 
67 

91 
67 

84 
67 

39 
70 

86 
67 

89 
58 

89 
59 

91 
61 

92 
55 

94 
65 

96 

67 

96  89 
69   66 

92 

63 

89 

60 

90 
59 

94 

61 

92 

58 

93 
64 

85 
61 

89 
63 

81 
65 

30 

50 

81 
51 

85 
55 

89   86 
66   66 

88.3 
62.4 

W1LLIAMST0WN  5  WSU 

MAX 
MIN 

89 

64 

89 

64 

88 
66 

80 
67 

85 
66 

90 
67 

81 
67 

90 
68 

87 
61 

80 
56 

85 
59 

89 
64 

90 
66 

91 
66 

89 
65 

87  84 
64   65 

80 
62 

81 
58 

85 
60 

86 
63 

84 
60 

81 
61 

83 
57 

78 
60 

83 
55 

71 
51 

78 
52 

83 
57 

84   33 
67   60 

34.3 
62.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

87 
61 

88 
62 

90 
62 

87 
66 

90 
66 

88 
66 

90 

70 

89 
69 

88 
62 

83 
57 

85 
58 

39 
61 

91 
64 

94 
65 

94 
66 

97  89 
68   65 

90 
61 

85 

58 

88 
57 

92 

58 

92 
58 

93 
58 

89 

60 

83 

60 

82 
63 

78 
50 

79 
50 

35 
52 

86   84 
65   66 

87.9 
61.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  „  o> 
OOP; 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 

MADISONVILLE  1  SE 

HOLE  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

.10 
4 

* 
* 

.35 
18 

.21 
3 

7 

.53 
29 

.32 
24 

.35 

4 

3 

.11 
19 

.33 

49 

.10 

1 

4 

.23 
38 

.24 
43 

.11 
11 

.13 
3 

.19 
13 

.34 
30 

.20 
6 

.15 

3 

.18 
21 

.07 
18 

.26 
3 

.12 
5 

.18 
19 

.20 

22 

.15 
7 

.04 
5 

* 
* 

.28 
28 

.18 
5 

.29 

7 

.47 
76 

.44 

61 

.22 

8 

.20 

11 

.33 

36 

.32 
29 

.26 

15 

.19 
4 

.12 
11 

.28 
19 

.22 

6 

.22 

4 

.39 

8 

.31 
32 

.22 

4 

.09 

5 

.23 
25 

.30 

21 

.20 
10 

.25 
3 

.28 
16 

.34 
39 

.25 
5 

.26 

9 

.28 

34 

.28 

49 

.37 
5 

.07 

4 

.11 
47 

.37 

59 

.23 

10 

.11 
3 

.29 
8 

.29 
22 

.30 
10 

.14 
2 

.33 

34 

.31 
54 
92 

70 

.25 

15 

.18 
5 

.30 
26 

.28 

7 
91 
69 

.24 
20 

.21 

4 

.39 
11 

.27 
13 
93 
71 

.25 

10 

.21 

6 

.19 
7 

.26 

40 
93 
74 

.24 

5 

.21 

15 

.25 

47 

.38 
50 
92 
69 

.30 
25 

.20 

10 

.26 
32 

.28 
51 
91 
76 

.24 
25 

.09 
24 

.38 

46 
87 
68 

.30 
38 
94 
70 

.19 
15 

.23 
3 

.20 

5 

88 

68 

.14 
34 
87 
71 

.07 
5 

2 

.24 
28 
81 
62 

.26 
33 
91 
61 

.10 
0 

.20 
14 

.23 
28 
88 

.14 
32 
86 
52 

.24 
18 

.21 
4 

.14 

3 

92 

62 

.36 
26 
90 
58 

.24 
21 

.13 
6 

.15 
4 
92 
68 

.31 
52 

90 
60 

.23 

11 

.17 
8 

.30 
19 
88 
70 

.29 
36 
85 
73 

.09 
7 

.06 

4 

.10 

1 

96 

70 

.18 
23 

94 

71 

.11 
13 

B5.12 
191 

7.38 
691 

8.81 
1052 

6.62 

303 

Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


tes   following    Stati 
-     93     - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of       1961 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


Way 


ADO  I  SON    DAM   45 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN   S    J   PREP   SCH 

BAXTER 
BEAVER    DAM 
BENHAM 
BENTON   2 
8EREA   COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELL SV1LLE 

CARROLLTOH  LOCK  1 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 

FALLS  OF  ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  PONO  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HINOMAN 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVIN6T0N 

JACKSON 

LEBURN  1  E 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 

MIOOLESBORO 
MtLBURN 

HONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 
RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE 
SOMERSET  1  N 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
VANCFBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESSURG  T  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWM  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


337 
239 
273 
273 
223 

284 
190 
264 
231 

190 


271 
207 


216 
305 
182 
226 


296 
268 
248 
190 
253 


261 
244 
273 
192 

271 
212 
215 
292 
271 

198 
280 
169 
214 
275 

223 
244 

200 
312 


198 
226 
314 
160 

232 
202 
188 
199 
251 

191 

277 


239 
224 

190 
217 

169 
216 
201 
224 
270 

249 
194 
186 
259 
272 

283 
252 
241 
238 


313 
235 
263 

307 


686 
611 
590 
480 
553 

505 
546 
459 
551 

513 

607 
571 
527 


559 
589 
533 
622 


615 
564 
537 
500 


574 
560 
591 
556 

590 
521 
534 
619 
537 

524 
494 
549 
521 
577 

553 
512 

561 

558 


550 
588 
546 
538 

593 
536 
529 
520 
472 

515 

601 


490 
550 

540 
568 

515 
547 
455 
543 
544 

585 
490 
490 
616 
519 

517 
530 
559 

605 


579 
463 
648 
532 


1019 
899 
910 
788 
838 

850 
814 
765 
811 
805 


816 

809 

887 

833 
970 


932 
882 
869 

810 


907 
851 
916 
859 

906 
790 
778 
928 
864 

812 
821 
868 
831 
820 

851 
816 
890 
858 
887 


840 
907 
861 
848 

877 
825 
827 
812 
774 

799 
923 


1128 
1065 
1064 
915 
989 

970 
1004 
929 
954 
920 

1078 
1019 
989 

967 

1034 

1091 

970 

1132 


1148 

1039 

1010 

957 


1050 

982 

1068 

1048 

1071 
973 
972 

1086 
1004 

985 
955 

1038 
1004 


1023 

975 

979 

1022 

1023 


1033 
1081 
1012 
1022 

1065 
965 
992 
978 
914 

967 

1097 


784 

917 

863 

992 

759 

973 

850 

1028 

858 

1026 

803 

972 

854 

1012 

751 

8T3 

839 

9B7 

832 

937 

911 

1074 

768 

969 

771 

936 

935 

1108 

812 

934 

857 

1028 

823 

983 

898 

1049 

936 

1095 

903 

1025 

789 

924 

987 

1153 

821 

979 

708 
798 


637 
606 

597 
594 

770 
637 
627 


719 
747 
627 
838 
342 

802 
716 
700 
626 


739 
655 
762 
707 

768 
562 
582 
80S 
665 

592 
616 
650 
623 


660 
629 
731 
659 
682 

668 
644 
726 
622 
702 

720 
623 
60S 
362 
555 


827 
529 


536 

677 
590 
636 
677 

594 
665 
523 
594 
598 

748 
609 
5  34 


637 
581 
744 
754 


706 
583 
872 
641 


749 
716 
734 
613 
670 

682 
656 

655 
648 

763 
699 
636 


693 
740 
678 
747 
648 

740 
714 
697 
669 


703 
664 
742 
704 

726 
657 
613 

744 
690 

648 
665 
669 
686 


711 
669 

671 
688 
703 

645 
679 
718 
683 
651 

694 
650 
667 
653 
625 

627 

751 


633 
685 
604 
664 
699 

618 
691 
583 
657 
660 

731 
678 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologiat  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  poet  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 

this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 

of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground*'  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  'Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  ^Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office   Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Prlc^:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
Bent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   103°  on  the  21+  at  Golden  Pond  8  N  and  on  the 

20th  at  Louisville 

Lowest  Temperature:   46°  on  the  11th  at  McKee 

Greatest  Total  Precipitation:   5.85  inches  at  Princeton 

Least  Total  Precipitation:   0.17  inch  at  Inez 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.85  inches  on  the  25th  at  Lovelaceville 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Drought  conditions,  which  began  in  early 
July  as  localized  dry  areas  in  Western 
Kentucky,  had  by  the  first  of  August 
spread  eastward  and  soils  were  reported 
getting  very  dry  in  many  sections  west 
of  a  line  from  Louisville  to  Glasgow. 
Scattered  light  showers  occurred  from 
the  5th  through  the  8th  and  again  on  the 
12th  of  August,  but  they  were  largely 
uneffective  and  the  drought  conditions 
continued  to  spread  eastward  and  south- 
ward across  the  state.   By  the  middle 
of  August  crops  were  beginning  to  be 
affected  in  the  northern  and  mountain 
areas,  but  not  seriously.   The  hottest 
temperatures  in  8  years  occurred  from 
the  19th  through  the  23rd  with  most 
sections  from  the  Bluegrass  westward 
recording  100°  or  higher  on  the  20th  or 
21st.   The  hot  temperatures,  combined 
with  a  continued  lack  of  rain,  led  to 
rather  serious  drought  conditions  in 
much  of  Western  Kentucky  with  pastures 
drying  up,  hay  crops  short,  tobacco 
yellowing  prematurely,  and  corn  firing, 
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REFERENCE  NOTES 
the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Static* 


Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisvil 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  a 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and 
nit 


12  SSW, 


indicate  dlstan 
id  December  issu 
:  months  ending 
:ed  in  the  table 


e  in  miles  and  direction 
is  of  this  bulletin. 
'ith  the  preceding  June  d; 
i,  are  either  missing  or  i 


from  the  post  offl 


will  be 
eived  too 


arrled  in  the  July  is 
late  to  be  included  i 


effective  with  dat 


of 


re  in  °F,  precipi 


red  in  the  1 


te  following  the  "Evapo 


ue  of  this  bulletin. 


nd   Wind     Table 


Monthly   degree   day   total: 
Max    and    Min    in    "Evapora 


Normals    for   all   statio 


re   climatological   standard 


the   period   1931-1960 
"   Table   are   the  water 


different    points    for   successive   observations;    consequently   occa 

ional    drifting    and 

Entries    of   snowfall    in   the   '■Climatological    Data"  Table   and   the 
include   snow,    sleet    and   ice. 

Snowfall   and   Snow   0 

Data    in    the   "Extremes   Table";    "Daily   Precipitation"   Table;    "Dai 
are   for   the   24   hours   ending   at   time   of    observation.      The   Statio 
daylight   saving   time. 

y   Temperature"   Tabl 
Index  shows    observ 

Snow   on   ground    in    the    "Snowfall   and   Snow  on   Ground"   Table   is   at 

observation    time   fo 

In   the   Station    Index   the    letters   C,    G,    H,    and   J   in    the   "Special 

column    under    the    h 

C     Recording  Rain  Gage   Station.      Hourly   precipitation   val 

G      "Soil   Temperature"   Table. 

H      "Snowfall   and   Snow   on   Ground"    Table.      Omission   of   data 

les   are  processed   fo 
in   any  month   indica 

equivale 
auses   of 

d-  Table, 


nowfall  table  Include  1 


s  for  obtaining  tei 
rent  inconsistencie 

and  sleet.   Entrie 


it  Ion  times 


all 


cept  Weather  Bureau  and  PAA  stat 
ading  "Observation  Time  and  Tables",  in 
special  purposes,  and  are  published  la 
es  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in 


ons.   For  those  stations  s 
icate  the  following: 
er  in  "Hourly  Precipitatio 
that  month. 


ground  values  are  at  6:00  1 


Data"  Bulletl 


d   speed. 

This   station    is   not 

equipped 

,    time   distribution 

sed  in  a 

shelter   located   a   fe 

w   feet   ab 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table 
Interpolated  values  for  monthly  precipitatio 
No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table; 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  mlnut 

•  Amount  Included  in  followl 

*  Thermometers  are  generally 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Ind 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represe; 

R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essent 
33  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Ind 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  1b  1 : 00  a.m.,  EST  of  the  following  day 
VAR   Thi»  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Ind. 

In  the  U. 


Information  concerning  the  hif 
publication  may  be  Obtained  fi 
be  found  in  the  latent  annual 


and  the  "Daily  Temperature"  Table 
totals  may  be  found  in  the  annua 
Daily  Precipitation"  Table;  "Evapi 
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59   76   74 


94   95   93 
55   67   65 


80   79   81   85   80 
65   56   54   59   61 


86   92   85 


99  100 
53   65 


100 
58 


92   98   99 
55   61   69 


98   99   94 
58   72   71 


95 

98 

97 

58 

68 

70 

85 

90 

100 

52 

54 

70 

98 

99 

97 

54 

68 

67 

97 

102 

92 

60   71   67 


92   94   93 


54 

59 

64 

87 

96 

98 

51 

55 

68 

88 

98 

100 

56   64   74 


85   94   96 
52   62   66 


98 

95 

72 

72 

95 

100 

65 

66 

51  I 

I 

80 


57   62   61 

87   90   86 
54|  55   59   56 


87   85   90   92   88 

64   62   57   59   63   59 


92   87 
63   63 


89   85 
64   5  5 


55   54   61   62 

75   83   88   83 
55 1  56   63 


60   63   55 


88   75 
60   59 


91   86   89 


60   62   56 


92   87   88 
55   59   56 


85   90   91 
52   54   56 


92   95   92 
5  7   62   60 


89  95  98 
53  55  65 

91  95  93 
58  67  67 

90  96  95 

55  74  71 

101  100  94 

63  75 

87  97  98 

56  58  68 

102  100 

57  73  69 

92  103  103 

64  66 

83  92  97 

50  62 

90  100  100 

55  57  70 

99  99  96 

57  72  72 


53 

64 

67 

97 

100 

97 

62 

73 

70 

92 

98 

100 

60 

65 

74 

94 

101 

102 

92   89   91 
65   65   66 


91   94   92 
63   61   69 


93   89   89 


63   65   60 


98   96   95 


90   87   89 


68 

101 


86   86   89 


92  96  92 
65  65  67 

93  97  93 
70  70  72 

99  90  95 

64  63  66 

91  94  92 

64  66  69 

89  91  91 

62  60  66 

102  98  92 

69  64  65 


62   60   68 


87   90   86 
63   64   59 


95   89   93 
62   55   62 


95   88   94 
63   63   64 


94   88   91 
67   62   62 


86   91   90 
64   65   69 


65   63   70 


64   58   59 


65  56  62 

86  90  87 

65  60  66 

93  93  93 

69  68  69 

93  88  93 
63  60  61 

94  98  92 
69  68  71 


99   96   98 


93   89   91 
66   58   61 


60   60   66 


93   96   91 
69   67   67 


94   90   89 
65   61   62 


95   97   94 


96   95   96 
68   68   70 


100   94   96 
67   68   67 


89   85   78 
66   66   56 


83   82   83 
65   65   56 


88   89   86 
58   56   56 


90   90   89 
62   60   56 


65   65   57 


60  85 

56  56 

85  90 

55  56 

67  86 

53  54 


85   85 
55   59 


89   95 
53   55 


70   66   57 


89   86 
67   63 


56   53   51 


89   93 
56   55 


88   86 
61   56 


87   90 
58   56 


92   95   65   94 


95   91 
58   71 


89 

83 

70 

67 

84 

87 

71 

67 

91 

91 

66 

65 

87 

83 

66 

65 

90 

82 

67 

66 

95 

92 

65 

67 

90 

83 

67 

64 

90 

82 

71 

62 

87 

89 

54 

57 

90 

89 

60 

59 

92 

89 

66 

66 

90 

91 

57 

57 

89 

89 

69 

63 

85 

87 

67 

66 

86  90 

52  51 

86  90 

53  53 

89  93 

58  58 


88  92 
53  53 

89  93 
55  56 


86   88 
50   51 


89   86 
54   54 


84   88 
56   57 


90  92 

58  61 

89  91 
56  73 

90  91 

58  73 

91  91 
55  58 

92  92 

59  72 

90  89 

58  68 

85  89 

55  56 


91   92 
56   56 


90   93 
59   61 


90   90 
60   73 


87.6 
58.9 

89.5 
60.8 

91.0 
64.9 

89.8 
60.2 

90.0 
62.5 

86.9 

61.6 

66. 2 
60.7 

90.3 
59.6 

88.6 
61.4 

88.0 
59.8 

88.2 
57.1 

88.9 
60.9 

86.0 
60.5 

87.9 
63.7 


61   62   59 


82   91   88 


92   91 
56   58 


89 

87 

63 

61 

86 

78 

66 

65 

75 

60 

65 

65 

90 

85 

68 

65 

87 

83 

69 

68 

92 

82 

69 

67 

65   89 
50   51 


90   90 
5  5   64 


56   56   59   71 


79   90 
64   70 


61   60   65 


92 

88 

66 

67 

78 

81 

69 

65 

89 

85 

61 

61 

80 

82 

68 

63 

89 

75 

69 

68 

92 

78 

70 

64 

87   86 
56   56 


86   87 
53   54 


86  87 

50  55 

86  90 

56  56 

67  88 

53  52 

86  90 

56  57 


91  91 
56  59 

92  93 
66  74 

93  60 
64  69 

88  92 

62  62 

91  88 

56  60 


91   91 
55   65 


92  78 
61  65 

93  85 
65  62 


87.5 
58.0 

86.9 
59.1 

64.6 
61.7 

88.0 
64.8 


90.7 
64.7 

91.1 
62.3 

86.  5 

60.0 

89.9 
60.9 


86.3 
60.5 


89.6 
63.3 

92.3 
62.8 


a  following  Station  Index 
105  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Monlh 


ur*liJ   19*2 


22      2":      24 


27      24 


,»;u     | 


LEITCHFIELD 


LEXINGTON  WB  AIRPORT 


LONDON  FAA  AIRPORT 


LOUISVILLE 

LOUISVILLE  W8  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

MILBURN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

P1K.EVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCCBURG  DAM  32 

<»!-•,»>!  MARYLAND  DAM 

*AYNES.BURG  7  HE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82   87   91 
63   60   61 


83   85 

63   61   65 


87   90   92 
62   64   66 


62   58   61 


83   82   84 
59   57   58 


82   84   85 
62   57   63 


88   92   9* 
62   60   61 


90   82   91 
59   60 


85   83 
64   62   66 


87   85   8* 
60   53   61 


86   83   83 
63   60   64 


85   89   90 
63   63   63 


84   85 

63   64   64 


85   86   90 
65   64   66 


85   84   87 
65   59   60 


86   90 
62   62 


91   92 
65   65 


94   92 
70   65 


97   90 
70   65 


86   87   89 
67   68   64 


90 
62 

90 

70 

85 
69 

87 
68 

89 

70 

81 

63 

82 
68 

85 
66 

82 
63 

93 
72 

93 

74 

84 
69 

90 
71 

91 
72 

81 
67 

96 

71 

93 
66 

94 
61 

92 
67 

89 

70 

87 
65 

93 
66 

89 
66 

85 
64 

84 
66 

89 

65 

85 
65 

94 
76 

88 
66 

93 

61 

8S 
66 

85 
65 

88 
60 

88 
67 

38 

69 

87 
59 

88 
66 

89 
67 

85 
63 

96 

77 

96 

67 

91 
69 

8  6 
68 

90 
65 

87 

6  0 

85 
66 

88 
67 

82 
62 

96 

75 

96 

67 

90 
65 

94 
67 

91 
70 

87 
66 

96 
69 

91 
68 

91 
66 

98 

76 

97 

73 

91 
66 

95 
66 

93 

70 

94 

64 

91 

70 

91 
69 

86 
66 

95 
70 

92 
65 

89 
63 

87 
61 

90 
55 

St. 
68 

87 
66 

87 
60 

97 
67 

93 
66 

92 
64 

97 
66 

90 
66 

87 
62 

89 
67 

89 
69 

89 
65 

86 
67 

90 
66 

86 

57 

92   87   82 


90   88 
65   60 


83   73   82 
59   52   52 


80   85   92 
53   54   58 


84   88   90 
56   52   63 


85   77   82 
56   52   55 


81   85   89 
59   5  5   64 


78   82   90 
54   54   62 


77   79   86 
55   50   58 


84   87   91 
60   58   64 


59   53   62 


87   90   94 
57   59   66 


82   84   90 
59   53   65 


82   86   90 
57   52   65 


80   83   89 
55   49   53 


87   90   93 
59   60   68 


83   73   80 
53   46   52 


81   8  3   86 
55   51   55 


91   87   89 
61   63   69 


82   87   92 
54   51   60 


53   52   57 


59   60   60 


60   55   64 


83   89   90 
58   61   69 


60   64   68 


58   53   58 


80   84   90 
59   53   55 


85   85   90 
57   57   63 


83   76   79 
55   55   59 


58   53   59 


83   88   93 
56   52   64 


80   79   84 
55   52   61 


55   50   57 


52   57   62 


84   91   94 
56   48   61 


78   84   90 
54   56   68 


76   82   89 
58   54   57 


82   80   90 

56   54   59   65 


86   83 
60   56 


77   88 
60   57 


86   86 
60   52 


85   83 
61   55 


79   64 
56   55 


87   83 
60   54 


88   85 
53   50 


87   85 
63   56 


85   91 
61   60 


86   66 
59   58 


92   66 
64   59 


93   86 
55   62 


67   89   85 
60   63   59 


60   65   59 


65   64   63 
61   63   57 


93   85   89 
61   68   61 


90   86   86 
57   63   55 


93   90 
50   56 


91   86   89 
57   62   55 


90   90 
58   64 


90   86   85 
62   62   57 


90   91   93 
52   61   56 


57   58   53 


85   89   84 
57   61   53 


87   86   86 
63   58   57 


57   57   60 


60   62   54 


89   84   83 
60   61   56 


57   65   58 


91   90   94 
53   59   55 


92   87   91 
54   62   57 


94   89   90 
55   61   56 


57   62   55 


91   87   86 
64   63   62 


94   89 
52   60 


85  88  86 

60  62  59 

90  93  90 

58  57  61 

93  91  92 

59  63  55 

87  90  84 

56  63  56 


59   61   57 


85   88   86 
59   60   59 


93   90   90 
57   60   55 


88   87   83 
61   63   55 


89   83   85 


94   96 
60   65 


97  98  96 

54  66  66 

100  102 

59  73  72 

83  92  96 

55  65 

96  100  100 

63  72 

96  98  94 

62  75  67 


101  103  100 
63   77   77 


101 
73 


102 
66   69 


98   99   97 


99  100   99 

60   74   71 


94  97  96 

54  62  65 

98  100  97 

60  71  70 

81  91  97 

53  54  68 

83  93  96 

51  58  66 

92  94  92 

59  63  64 

92  98  100 

64  72  72 

98  99  96 


92   96   93 


56   67   68 


96   92   99 


82  93  96 

59  70  70 

93  96  101 

64  68  75 

102  101  98 

58  73  70 

86  97  100 

60  68  69 

97  98  94 

57  71  68 

87  98  97 
68  62  66 

101  102  99 

57  73  68 

92  98  91 

57  71  72 

97  100  91 


90   90   91 
62   62   57 


94   96   95 


86 
63 


90   96   96 
68   69   71 


63   63   64 


93   97   95 
66   69   75 


92   94   93 
67   67   73 


9  7   95   92 
66   68   69 


93   96   91 
70   67   71 


94   95   92 
68   68   71 


86   92   86 
64   64   60 


97   95   87 
68   67   70 


89   82   89 
68   59   59 


92   85   90 
63   60   61 


63   64   61 


70   69   71 


65   64   66 


64   61   65 


90 

100 

100 

97 

96 

62 

69 

71 

69 

67 

97 

100 

98 

99 

100 

58 

72 

70 

70 

70 

98 

100 

99 

97 

95 

65 

73 

71 

69 

67 

100 

100 

98 

94 

93 

62 

70 

74 

68 

69 

91 

101 

102 

99 

96 

57 

68 

71 

68 

67 

94 

98 

96 

87 

90 

58 

64 

69 

66 

64 

101 

102 

98 

94 

96 

86   89 
61   61 


86   92 
57   58 


92   85   92 
65   64   67 


99   93   97 

70   69   73 


94   98   92 
69   67   69 


95   88   94 


88   92   89 
61   67   64 


93   84   91 
62   64   63 


92   95   94 
68   68   66 


90   89   89 
62   60   67 


90   93   93 
63   59   66 


94   93   93 
62   64   61 


91   (9 

61   60 


91   6V 
66   55 


68  66 
61  61 

86  82 

69  67 

87  78 

69  63 

84  61 

65  62 

84  85 

68  64 

64  84 

70  65 

82  84 

69  60 

88  81 
69  66 

89  82 
69  67 

68  86 

59  59 

80  83 

66  62 

88  87 

64  63 

82  82 

60  60 


58  58  63 

90  83  83 

69  63  60 

88  80  87 

67  63  62 

87  83  86 

63  63  60 

90  75  81 

69  64  57 

87  84  88 

70  65  56 

73  80  82 

64  60  55 


65i  66 
571  57 


84 1  86 
66   66 


90  *2  67.5 

57  5t  61.4 

92  94  ,.., 

60  6; 

60  72  62.9 

66  92  86. » 

57  60  61.5 


92 

84 

81 

71 

69 

61 

98 

94 

81 

66 

72 

66 

88 

90 

8  9 

61 

56 

58 

91 

80 

85 

65 

70 

64 

90 

88 

85 

57 

65   63   62 


92 

83 

73 

67 

86 

82 

67 

68 

91 

85 

67 

64 

66 

83 

63 

63 

66 

87 

61 

63 

88 

83 

67 

63 

89 

86 

66 

65 

86 

81 

67 

64 

89 

85 

64 

63 

■1 

90 

89.0 

64 

73 

64.9 

90 

M 

86.8 

65 

71 

64.3 

66 

65 

84.7 

55 

66 

62.0 

93 

03 

90.7 

65 

71 

66.4 

92 

91 

88.8 

M 

72 

64.0 

78 

92 

91.3 

63 

69 

62.2 

86 

90 

89.2 

61 

71 

63.3 

91 

68 

89.9 

65 

72 

63.6 

87   89   92   91 
56   54   54   63 


87   87 
64   70 


90.1 
63.5 


67   69   83.8 
56   57   58.6 


68   92 
53   60 


85.8 
58.5 


87   88   91   69   67.4 
57   53   55   60 


92 

80 

89 

9 

66 

67 

65 

3 

95 

90 

89 

7 

60 

66 

62 

7 

91 

87 

86 

3 

60 

70 

61 

t 

90 

87 

89 

6 

64 

70 

64 

6 

85 

91 

90 

9 

62 

71 

63 

2 

75 

90 

68 

9 

63 

71 

63 

1 

82 

90 

90 

3 

62 

70 

64 

3 

92 

U 

90 

6 

61 

65 

62 

4 

93 

92 

89 

2 

59 

56 

62 

3 

78 

92 

90 

6 

6  2 

70 

61 

4 

62   57   57 


88 

91 

66 

.1 

60 

70 

62 

.6 

92 

88 

91 

.3 

61 

66 

63 

.7 

91 

96 

91 

.7 

60 

74 

63 

. 

69 

92 

87 

i 

60 

67 

62 

3 

94 

90 

66 

4 

52 

69 

60 

9 

89 

95 

87 

3 

55 

63 

60 

6 

90 

94 

91 

5 

64 

71 

62 

1 

93 

69 

57 

4 

62 

65 

62 

6 

93 

91 

87 

1 

59 

65 

6  2 

0 

90 

92 

86 

1 

6U 

7  2 

62 

3 

S*»  r*f«r«nc« 
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Continued 

u 

Al 

LI 

1J 

tivj 

[ft 

.tu 

u 

UK 

££ 

KENTUCKY 
AUGUST    1962 

Day  Of  Month 

o 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
5 

KIILIAMSBURG   2 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
63 

as 

68 

85 
65 

92 

67 

94 
69 

90 
70 

86 
68 

90 
65 

87 
56 

85 
52 

87 
58 

90 
70 

90 
59 

8  9 
59 

9U  92 
60       60 

90 
56 

91 
56 

99  100 
61        67 

93 
63 

89 
65 

94 
62 

90 
63 

89 
62 

86 
65 

91 
57 

90 
55 

95       97 
55       56 

90.5 
61.8 

WILLIAMSTOBN    5    WSM 

MAX 
MIN 

8  4 
57 

81 
57 

66 
59 

89 
63 

89 

65 

90 

67 

90 
66 

90 
66 

85 
55 

86 
52 

79 
52 

85 
56 

89 
58 

81 
53 

69 
53 

86  86 
56       60 

81 
56 

87 
57 

95  98 
63       72 

91 
63 

92 

60 

95 
63 

93 
68 

89 
67 

81 
56 

65 
56 

92 

56 

94       95 
62       63 

87.6 

60.0 

KOtF    CREEK    OAM 

MAX 
MIN 

98 
66 

88 
65 

86 
63 

87 
64 

91 
64 

9* 
66 

94 

68 

90 
65 

90 
62 

87 
55 

83 
50 

86 
53 

92 
59 

88 

60 

87 
59 

92       92 

59      60 

90 
55 

91 
55 

99  100 
58       65 

98 
65 

89 
64 

95 

64 

91 
62 

89 
63 

76 
64 

66 
54 

69 
54 

93       93 
54       56 

90.2 
60.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 
H       < 

BUCKHORN 

EVAP 

.19 

.22 

.16 

.18 

.22 

.25 

.15 

.16 

.14 

.28 

.16 

.22 

.23 

.22 

.21 

.21 

.24 

.28 

.19 

,22 

24 

17 

19 

19 

.22 

BS.23 
715 

WIND 

15 

23 

18 

17 

25 

25 

32 

16 

16 

38 

29 

20 

38 

36 

28 

16 

29 

23 

15 

26 

41 

27 

11 

20 

17 

31 

19 

15 

17 

16 

16 

DEWEY   DAM 

EVAP 

.23 

.17 

.09 

.19 

.18 

.21 

.06 

.17 

.14 

.29 

.17 

.17 

- 

.32 

.19 

.21 

.20 

.10 

.24 

.20 

.23 

12 

26 

08 

28 

.20 

B5.57 
232 

5 

4 

5 

6 

10 

8 

4 

2 

13 

11 

b 

14 

9 

11 

3 

6 

6 

4 

9 

18 

9 

4 

6 

8 

8 

4 

10 

8 

9 

9 

DIX   DAM 

EVAP 

.18 

.22 

.14 

.14 

.20 

.32 

.26 

.15 

.26 

.29 

.27 

.24 

.29 

.19 

.22 

.18 

.25 

.30 

.36 

.23 

23 

23 

?q 

23 

04 

.07 

B6.90 

451 

90.5 

67.1 

10 

0 

3 

1 

8 

V 

34 

3 

32 

3b 

27 

17 

13 

21 

19 

0 

33 

33 

19 

23 

21 

11 

7 

7 

18 

10 

MAX 

92 

91 

93 

9b 

96 

86 

91 

94 

88 

86 

88 

92 

89 

88 

92 

93 

88 

90 

93 

93 

9b 

91 

91 

an 

89 

89 

89 

MIN 

64 

63 

67 

72 

73 

73 

74 

74 

67 

61 

61 

64 

68 

64 

60 

67 

67 

64 

64 

73 

73 

68 

68 

70 

60 

67 

68 

64 

66 

67 

70 

HADISONVILLE   1    SE 

EVAP 

.27 

.17 

.25 

.19 

- 

.32 

.55 

.13 

.16 

.39 

.26 

.14 

.22 

.32 

.26 

.36 

.28 

.13 

31 

32 

38 

32 

23 

25 

39 

B8.06 

WIND 

25 

17 

26 

IV 

bl 

50 

46 

36 

31 

26 

30 

21 

33 

20 

28 

18 

33 

16 

12 

40 

47 

36 

18 

24 

fib 

31 

11 

MAX 

95 

85 

89 

91 

9b 

94 

96 

9b 

96 

9b 

91 

91 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

9  b 

97 

98 

cm 

98 

93 

80 

85 

92 

65 

VI 

b4 

70 

73 

72 

76 

6b 

6b 

62 

68 

68 

66 

66 

66 

63 

64 

66 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

75 

76 

73 

70 

71 

69.0 

WOLF   CREEK    DAM 

EVAP 

.25 

.18 

.35 

.17 

.21 

.20 

.21 

.13 

.20 

.23 

.25 

.27 

.21 

.18 

.24 

.24 

.29 

.22 

.25 

.2b 

.30 

25 

20 

23 

18 

2b 

.08 

4 

2 

J 

2 

9 

lb 

27 

3 

22 

8 

20 

14 

12 

5 

7 

12 

7 

7 

13 

17 

9 

11 

5 

20 

10 

10 

5 

25 

9 

324 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 
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ASHEVILLE:  1962 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Terr 

perature 

Precipitation 

«  E 

, 

NO  Of  boy; 

u 

a 

X 
g 

Snow,  Sleet 

'".  ot  Doy 

Station 

Max. 

M 

n 

I  ■» 

5 

I 

o  E 
o.l 

<   S 

o   J 
<  S 

< 

|  Z 

o.  E 

X 

ct 

1 

a 

a 

I 

1 

? 
o 

| 

~2 

^  c 

»  o 

1  0 

I 

0 

a 

i 

-- 

e 

: 
I 

el 

Si 

si 

•A 

WESTERN 

BEAVER  DAM 

76. B 

55.8 

66.3 

91 

13 

38 

29 

77 

1 

0 

0 

0 

5.29 

2.24 

1 

.0 

rJ 

'. 

4 

1 

BENTON  2 

81.  6M 

M 

M 

0 

0 

0 

6.76 

1.56 

1 

.0 

0 

7 

5 

2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

77.1 

57.5 

67.3 

93 

13 

42 

29 

5? 

2 

0 

0 

0 

2.46 

-       .57 

.63 

4 

.0 

0 

7 

'- 

0 

GOLDEN  POND  8  N 

78.9 

55.0 

67.0 

94 

14 

38 

29 

72 

4 

0 

0 

0 

8.72 

4.00 

1 

.0 

0 

9 

i 

1 

GREENVILLE  2  W 

77.3 

55.9 

66.6 

-  3.5 

93 

13 

39 

21 

73 

3 

0 

'■' 

0 

5.7  1 

2.77 

2.00 

4 

.0 

0 

It 

3 

2 

HENDERSON  7  SSW 

77.7 

55.7 

66.7 

-  4.0 

94 

13 

40 

21 

71 

? 

0 

0 

0 

6.29 

3.31 

1.72 

25 

.0 

0 

7 

4 

4 

HICKMAN  1  E 

80.2 

56.6 

68.4 

95 

14 

40 

2  9+ 

59 

4 

0 

0 

0 

8.60 

2.15 

16 

.0 

0 

c 

6 

4 

HOPKINSVILLE 

80.0 

55.3 

67.7 

-  3.5 

96 

14 

38 

29 

57 

5 

0 

0 

0 

3.27 

.27 

.74 

5 

.0 

0 

; 

: 

: 

LOVELACEVILLE 

80.0 

57.2 

68.6 

-  2.8 

95 

13 

39 

29 

49 

3 

0 

0 

5.71 

2.63 

2.25 

14 

.0 

0 

■'. 

4 

2 

MADISONVILLE  1  SE 

77.4 

56.0 

66.7 

92 

13 

38 

21 

77 

1 

0 

0 

0 

5.59 

1.69 

4 

.0 

0 

■ 

■ 

l 

MAYFIELD 

77.6 

56.8 

67.2 

92 

13 

39 

20 

62 

4 

0 

0 

0 

6.02 

1.66 

1 

.0 

0 

1! 

' 

4 

MILBURN 

7H.7 

59.1 

68.9 

94 

14 

43 

21 

48 

4 

0 

0 

0 

8.78 

2.07 

1 

.0 

0 

9 

7 

4 

MURRAY 

77.5 

58.1 

67.8 

-  3.7 

92 

14 

42 

29+ 

56 

4 

0 

0 

0 

9.88 

6.79 

4.20 

16 

.0 

0 

.'. 

• 

3 

OWENSBORO  2  W 

78.6 

56.7 

67.7 

-  2.5 

98 

13 

40 

29 

54 

2 

0 

0 

0 

6.00 

2.95 

2.25 

25 

.0 

7 

4 

3 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

76.2 

57.7 

67.0 

91 

13 

40 

29 

57 

1 

0 

0 

0 

7.43 

1.60 

14 

.0 

G 

■i 

7 

3 

PADUCAH 

78.5 

58.1 

68.3 

94 

13 

40 

29 

44 

3 

0 

0 

J 

11.16 

8.04 

5.90 

14 

.0 

G 

9 

'. 

3 

PARADISE  STEAM  PLANT 

77.8 

55.0 

66.4 

94 

14 

39 

21 

84 

3 

0 

0 

0 

7.13 

1.96 

5 

8 

5 

3 

PRINCETON 

78.4 

56.5 

67.5 

-  3.5 

94 

13 

38 

29 

55 

3 

0 

0 

0 

5.57 

2.68 

1.81 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

RUSSELLVILLE 

80.0 

55.4 

67.7 

-  2.8 

92 

14  + 

39 

21 

68 

6 

0 

0 

0 

6.01 

2.60 

1.96 

2 

.0 

0 

e 

4 

2 

DIVISION 

67.6 

-  3.2 

6.70 

3.64 

.0 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45        // 

72.0 

51.5 

61.8 

87 

1 

38 

30 

155 

0 

0 

0 

0 

5.39 

2.29 

2.16 

4 

.0 

0 

8 

4 

1 

ANCHORAGE 

75.1 

52.7 

63.9 

-  4.5 

89 

13 

36 

29 

114 

0 

0 

0 

0 

3.69 

.68 

1.09 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

79.4 

54. OM 

66.  7M 

93 

13+ 

37 

29 

84 

4 

0 

0 

0 

6.68 

1.35 

25 

.0 

0 

\'. 

6 

2 

BONNIEVILLE 

76. 4M 

53.  1M 

64. 8M 

91 

13 

35 

21 

117 

1 

0 

0 

0 

4.97 

1.40 

1 

.0 

0 

8 

I 

2 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

78.2 

56.6 

67.4 

-  4.0 

92 

13  + 

41 

29 

60 

3 

0 

0 

0 

4.69 

1.62 

1.73 

1 

.0 

0 

8 

3 

1 

8RADF0RDSVILLE 

78.7 

52.0 

65.4 

93 

14  + 

36 

21 

107 

2 

0 

0 

0 

6.93 

2.50 

16 

.0 

0 

11 

4 

2 

CAMPBELLSVILLE 

78.0 

53.9 

66.0 

90 

13 

37 

29 

92 

1 

0 

0 

0 

5.92 

1.12 

4 

.0 

0 

10 

6 

2 

CECILIA 

74.1 

51.6 

62.9 

-  6.4 

89 

1 

37 

29 

127 

0 

0 

0 

0 

5.83 

3.09 

1.88 

25 

.0 

0 

11 

5 

1 

CLERMONT  1  SSE 

78.1 

51.5 

64.8 

03 

13 

35 

21 

111 

1 

0 

0 

0 

7.11 

1.13 

1 

.0 

0 

11 

6 

4 

FALLS  OF  ROUGH 

73.1 

52.7 

62.9 

88 

14 

38 

29 

140 

0 

0 

0 

0 

6.42 

2.20 

2 

.0 

0 

10 

4 

3 

GLASGOW  WKAY 

77.6 

56.3 

67.0 

93 

13 

38 

29 

77 

3 

0 

0 

0 

4.05 

1.14 

4 

.0 

0 

7 

5 

1 

GREENSBURG 

78.8 

52.6 

65.7 

-  4.0 

92 

14  + 

37 

21 

95 

3 

0 

0 

0 

3.46 

.28 

1.22 

4 

.0 

0 

10 

1 

1 

IRVINGTON 

76.9 

54.6 

65.8 

-  4.3 

92 

13 

38 

29+ 

89 

1 

0 

0 

0 

5.45 

2.61 

1.30 

1 

.0 

0 

11 

4 

2 

LEITCHFIELD 

75.6 

56.6 

66.1 

-  4.3 

90 

13 

40 

21 

76 

1 

0 

0 

0 

4.97 

2.00 

1.12 

4 

.0 

0 

9 

4 

1 

LOUISVILLE 

76.5^ 

56.4 

67. 5M 

94 

13 

42 

30+ 

61 

1 

0 

0 

0 

3.14 

.63 

9 

.0 

0 

6 

4 

0 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

75.3 

54.7 

65.0 

-  4.0 

91 

13 

39 

29 

95 

1 

0 

0 

0 

3.56 

.93 

.94 

9 

.0 

0 

6 

3 

: 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

76.6 

55.6 

66.1 

90 

13 

39 

21 

81 

1 

0 

0 

0 

6.99 

2.11 

2 

.0 

0 

6 

6 

l 

SCOTTSVILLE 

79.8 

56.0 

67.9 

95 

3 

38 

29 

59 

5 

0 

0 

0 

2.53 

1.07 

4 

.0 

0 

5 

2 

l 

SUMMER  SHADE 

78.7 

55.5 

67.1 

03 

3 

38 

29+ 

75 

4 

0 

0 

0 

3.84 

.92 

5 

.0 

0 

10 

4 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

79.8 

53.4 

66.6 

93 

14+ 

39 

29+ 

77 

4 

0 

0 

0 

4.12 

1.14 

5 

.0 

0 

e 

4 

i 

DIVISION 

65.6 

-  4.4 

4.99 

1.96 

.0 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

79.4 

54.6 

67.0 

-  2.8 

92 

14  + 

40 

21 

80 

3 

0 

0 

0 

4.38 

1.56 

.92 

16 

.0 

0 

10 

4 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

76.0 

53.5 

64.6 

90 

14+ 

35 

21 

1  15 

2 

0 

0 

0 

2.41 

-   .42 

.62 

2 

.0 

0 

6 

1 

c 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

75.9 

51.1 

63.5 

-  4.7 

91 

13 

33 

29 

129 

1 

0 

0 

0 

2.67 

-   .16 

.76 

1 

.0 

0 

7 

? 

; 

CYNTHIANA  2 

77.1 

50.5 

63.8 

92 

1 

31 

21 

131 

2 

0 

2 

c 

4.02 

1.58 

2 

.0 

0 

7 

2 

l 

DANVILLE 

77.8 

52.4 

65.1 

94 

14 

37 

21 

99 

3 

0 

0 

0 

3.97 

.90 

1.16 

4 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIX  DAM 

77.7 

55.4 

66.6 

91 

13 

40 

21 

84 

3 

0 

0 

0 

4.28 

1.31 

4 

.0 

0 

7 

4 

l 

FALMOUTH 

76.7 

49.8 

63.3 

92 

14 

33 

29+ 

137 

2 

0 

0 

0 

2.64 

-   .27 

.62 

2 

.0 

0 

2 

c 

FLEMINGSBURG  2 

73.9 

52.9 

63.4 

91 

13 

35 

29 

129 

1 

0 

0 

0 

3.64 

.73 

14 

.0 

0 

8 

4 

: 

FRANKFORT  LOCK  4 

76.5 

52.1 

64.3 

-  5.2 

91 

14  + 

37 

22+ 

116 

2 

0 

0 

0 

4.79 

2.C8 

1.82 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

74.5 

55.4 

65.0 

-  4.3 

90 

13 

41 

29+ 

94 

1 

0 

0 

0 

2.66 

-   .14 

.80 

3 

.0 

0 

e 

1 

0 

MAYSVILLE  DAM  33 

74.8 

50.8 

62.8 

-  5.3 

90 

14 

35 

29 

140 

1 

0 

0 

0 

2.79 

-   .33 

.76 

3 

.0 

0 

6 

2 

: 

MOUNT  STERLING 

76.2 

52.9 

64.6 

90 

12 

37 

20 

110 

1 

0 

0 

0 

4.20 

1.22 

.99 

1 

.0 

0 

9 

4 

: 

RICHMOND 

76.7 

53.6 

65.2 

91 

14 

38 

20 

106 

2 

0 

0 

0 

3.87 

1.02 

4 

.0 

0 

10 

2 

l 

SHELBYVILLE 

75.4 

53.3 

64.4 

-  5.3 

91 

1 

37 

29 

110 

1 

0 

0 

0 

3.59 

.64 

1.26 

2 

.0 

0 

" 

3 

2 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

76.1 

53.4 

64.8 

-  4.1 

91 

13 

35 

21 

107 

1 

0 

0 

0 

4.10 

1.23 

1.50 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

WAYNESBURG  7  NE 

78.1 

54.1 

66.1 

92 

14  + 

38 

21 

87 

3 

0 

0 

0 

3.59 

1.17 

10 

.0 

0 

o 

3 

! 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

75.9 

51.2 

63.6 

-  5.9 

93 

1 

37 

29+ 

12Q 

2 

0 

0 

0 

2.53 

-   .56 

1.12 

2 

.0 

0 

6 

1 

I 

DIVISION 

64.6 

-  4.8 

3.54 

.60 

.0 

EASTERN 

ASHLAND 

77.2 

50.0 

63.6 

-  6.3 

94 

14 

32 

21 

129 

2 

0 

1 

0 

2.39 

-   .42 

.63 

4 

.0 

0 

6 

1 

: 

BARBOURVILLE 

81.3 

53.6 

67.5 

95 

13 

36 

21 

64 

4 

0 

0 

0 

3.63 

1.48 

16 

.0 

0 

i 

i 

l 

BAXTER 

77.6 

54.0 

65.8 

90 

16 

41 

22  + 

92 

1 

0 

0 

0 

3.71 

1.05 

16 

.0 

0 

9 

3 

l 

BLAINE  1  W 

77.0 

49.6 

63.3 

94 

13 

34 

29 

134 

1 

0 

0 

0 

2.88 

.82 

11 

.0 

0 

6 

3 

0 

CUMBERLAND 

80.0 

53.1 

66.6 

93 

13 

37 

21 

77 

7 

0 

0 

0 

4.68 

1.29 

16 

.0 

0 

11 

3 

2 

DEWEY  DAM 

78.7 

52.2 

65.5 

94 

14 

34 

22+ 

97 

4 

0 

0 

0 

3.46 

1.10 

27 

.0 

0 

B 

2 

1 

FARMERS 

76. 9M 

51.3M 

65. 1M 

-  3.0 

93 

14 

32 

21 

106 

2 

0 

1 

0 

2.63 

-   .45 

.82 

4 

.0 

0 

9 

1 

0 

GRAYSON  1  SE 

77.2 

49.2 

63.2 

93 

14 

32 

22 

123 

2 

0 

1 

0 

2.25 

.62 

4 

.0 

0 

8 

1 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

78.7 

53.3 

66.0 

91 

13 

36 

21 

91 

3 

c 

0 

0 

3.75 

.97 

1.27 

4 

.0 

0 

8 

2 

1 

HYDEN 

79.9 

54.6 

67.3 

95 

14 

4  0 

22+ 

77 

4 

0 

I 

0 

3.32 

.96 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

JACKSON 

77.1 

53.8 

65.5 

92 

14 

36 

21 

101 

1 

( 

r 

c 

3.56 

1.17 

4 

.0 

0 

8 

1 

1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

76.0 

53.9 

65.0 

91 

13 

37 

29 

101 

] 

c 

0 

' 

5.20 

2.25 

16 

.0 

0 

? 

2 

2 

MANCHESTER  4  SE 

79.7 

54.5 

67.1 

94 

13 

37 

21 

74 

5 

0 

0 

c 

3.97 

1.29 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

MCKEE 

76.3 

51.1 

63.7 

92 

14 

34 

21 

132 

1 

' 

0 

0 

4.94 

1.60 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

MIDDLESBORO 

79.8 

54.7 

67.3 

92 

13 

38 

21 

68 

. 

< 

0 

1. 

4.70 

1.77 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

t.LLO 

78.6 

55.1 

66.9 

93 

13 

37 

29+ 

76 

l 

'- 

'J 

I 

3.18 

.78 

17 

.0 

0 

7 

3 

0 

PIKEV1LLE 

79.7 

55.6 

67.7 

96 

13 

40 

21 

64 

7 

1 

-1 

0 

2.70 

-   .34 

.68 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

•  r  l  n 

77.6 

54.3 

66.0 

91 

13 

37 

29 

93 

3 

0 

0 

0 

3.79 

1.47 

4 

.0 

0 

6 

1 

2 

STEARNS 

76.6 

53.2 

64.9 

94 

14 

37 

29+ 

113 

! 

' 

0 

0 

4.72 

2.50 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

VANCEBURG  DAM  32 

76.1 

53.5 

64.8 

92 

14 

39 

21 

103 

2 

• 

0 

0 

3.67 

1.17 

1.82 

2 

.0 

0 

7 

? 

1 

IHERTY 

M 

M 

M 

32 

22+ 

1 

2 

0 

.0 

0 

W1LLIAV  ■<)'■■     ■/ 

81. A 

54.7 

68.1 

-  2.1 

06 

13 

38 

21 

65 

4 

0 

0 

0 

3.04 

.35 

1.06 

16 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVI 

65.8 

-  3.6 

3.64 

.83 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


BAftOSTOMN    S    J    PREP    SCH 

6.66 

.  -  0 

.71 

1.10 

.34 

.09 

3.71 

.22 

.24 

.35 

BEAVER    0** 

5.29 

2.24 

.85 

.71 

BENTON    2 

5.76 

1.56 

.70 

.07 

.01 

6ERE*    COLLEGE 

4.36 

.04 

.61 

.61 

p£REA    MATER    WORKS 

4.85 

.08 

.02 

.96 

.02 

BLAINE    1    W 

2.86 

.50 

T 

BONNIEVILLE 

4.97 

1.40 

.04 

.61 

.13 

BOWLING   GREEN 

6.65 

1.05    ] 

.00 

.60 

.70 

1.75 

BOWLING    GREEN   FAA    AD 

4.69 

1.73 

.26 

.76 

T 

8RADF0RDSVILLE 

6.93 

.17 

.22 

.94 

.10 

IN    ?6 

2.33 

.61 

.56 

.06 

6ROMNSVILLE 

5*36 

.54 

.36 

.76 

L.16 

ByROINE    2    NE 

4.07 

.75 

.75 

BuR*ESVILLE 

4.23 

.32 

1.25 

^CK   E 

6.70 

1 

.70 

.70 

.67 

-OCK    2 

3.56 

.45 

.20 

T 

.86 

.87 

CAM^BELLSVILLE 

5.92 

.15 

.56 

.55 

1.12 

.20 

. 

5.19 

.05 

.55 

T 

1.04 

.15 

AKROLlTON    LOCK     1 

2.41 

.40 

.62 

.11 

CECILIA 

5.83 

.11 

•  11 

.04 

.50 

.15 

_<y    CITY    1     WNW 

2.93 

.45 

.10 

.63 

T 

clERMONt    l   SSE 

7.11 

1.18    1 

•  oa 

.10 

.16 

.10 

cose 

6.92 

.44    2 

.60 

1.26 

COLLEGE    MILL    LOCK    11 

4.09 

.10 

.51 

.80 

•  10 

in  w9  airport 
Cumberland 
cumberland  falls  st  pk 

■ 

;SA    2 

DANVILLE 
DELPHI  A    1    E 

ill   0AM 
DUNDEE    <■    ESE 

MM 

eoowille  lock  f 
edmonton 
elkmorn  city 

ELKTON  2  S 

PALLS  CP  ROUGH 
cALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGS BURG 
FlEmINGSBuRG  2 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UT I L  PARK 
=RANKF0ST  LOCK  4 
f-BANKLIN  1  E 


3.97   .05   .12 


1.16 

1.38 
.75 
1.31 


HOPKINSVlLLE 

HYDEN 

1RVINGT0N 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

■  I  ELD 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

lIBERIT 

-  ICKMAN  LOCK  8 
LLOYD  GREENUP  DAM 
lOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 

-ADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
"ANCHESTER  4  SE 
"ART  IN 
UAYF|£LD 

"AYSVILLE  DAM  33 

"I0OLESB0RO 
«  IDMAV 
■MLBURN 

"ILLERSTOWN 
"ONTICELLO 
10UNT  STERLING 

IV  I  LLE 
"URPAY 

DLNEY 
3NEIDA 

DNEONTA  OA^  35 


5.45  1.30   .22 


5.71  1.20 


B.78  2.07  1.00 


9.88  2.74 


■i    1   sw 

3.10 

.66 

.08 

PRENCHBURG 

2.70 

.23 

.05 

.05 

.45 

GAMALIEL    1    S 

2.16 

T 

.19 

.08 

.45       T 

GEORGETOWN    WATER 

WORKS 

3.28 

.19 

.65 

.25 

T 

GEST   LOCK    3 

2.75 

.27 

.93 

.03 

Glasgow 

3.79 

.14 

.09 

.65 

.69 

GLASGOW   WKAY 

4.05 

.20 

1.14 

.69 

GLENDALE    1    E 

5.66 

.27 

.25 

.76 

.12 

GOLDEN    POND    8    N 

6-72 

4.00 

.45 

.85 

GRANT    DAM    38 

3.51 

1.13 

.00 

.13 

■■  :  SE 

2.25 

T 

.18 

T             T 

GREENS6URG 

3.46 

.10 

.20 

GREENS&URG    1    S 

3.92 

.10 

.22 

.26 

GREENVILLE   2    W 

5.71 

1.72 

.12 

.10 

2.00 

HARTFORD    6    NW 

5.20 

.40 

.61 

T 

.96 

.42 

HA2ARD    WATER    WOR 

KS 

5.43 

2.18 

.05 

HEIDELBERG   LOCK 

L4               R 

3.75 

HENDERSON    7    SSW 

6.29 

.11 

.12 

1.67 

1.33 

13   14   15 


16   17   18 


1.77  1.05 


rence  noles  iollowing  Station    Index. 
-    113    - 


19      20      21       22      23   |  24 


25       26       27 


1.00 
.15 
.56 


.08 

.20 

.16 

.13 

.36 

.16 

.06 

.18 

.31 

.05 

.30 

.00 

.0? 

.87 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

27      '/k     26     ao 

Station 

1      | 

2 

3 

4      | 

6 

7      |      8      |     9 

to 

1,        V, 

l':        M         [5 

16 

17          \H 

IS      20      21      22      2 

* 

26 

0WENS80R0  z    w 

6.00 

.56 

.05 

1*09 

.18 

.02 

.22 

.03 

I  .  25      .3  ', 

■ 

0WENS80R0    DAM    46 

6.02 

.71 

.05 

1.25 

.16       T 

•  01 

.13 

.05 

.03     i  .  |  '. 

■ 

. 

PAOUCAH    FAA    AIRPORT 

7.43 

.74 

.64 

T             .11 

.02 

1.15    1.60      .78 

T                               1 

■ 

PADUCAH 

11.16 

.76 

1.26 

T             .65 

T 

5*90      .12 

•25 

. 

PAINTSVILLE 

2.93 

•  31 

.44 

.16 

.55 

•0  ! 

.10 

■ 

. 

. 

PARAOISE    STEAM    PLANT 

7.13 

1.00 

.63 

1.70 

t.96 

.70 

.06 

.H       .^5 

.03 

■ 

PIKEVI LLE 

2.70 

.04 

.27 

.60 

.08 

T 

.',■: 

■■ 

. 

- 

. 

PRINCETON 

5.57 

1.50 

.05 

1.81 

.08 

.80       .02 

.33 

,2* 

•1«                                                        .it 

. 

RAVENNA    LOCK.    12 

4.33 

.08 

T 

.65 

.22 

.22 

.23 

.67       .66 

.  10 

■ 

■ 

■ 

RENFRO    VALLEY 

- 

RICHMOND 

3.87 

.06 

.47 

1.02 

.02 

T 

.15 

.31 

•32 

.35 

.10 

.     1 

. 

. 

.      i 

ROCHESTER    LOCK    3 

5.22 

1.14 

•  44 

1.24 

.60 

.04 

.43 

.16       .27 

.'.- 

.<•<• 

. 

RUSSELLVILLE 

6.01 

.06 

.96 

.63 

.65 

.10 

.66 

.09 

.16 

. 

SALVISA    LOCK    6 

3.86 

.15 

.25 

.03 

1.16 

.03 

.15 

.37 

.06 

.11       .16 

,<•* 

.' 

■     1 

■ 

. 

. 

SALYERSVILLE    2    SE 

3.08 

.93 

.07 

.31 

.07 

- 

. 

. 

.  .     . 

5COTTSVILLE 

2.53 

1.07 

.24 

.18 

.06       .17 

.06 

.06 

. 

SCOTTSVILLE    2    SW 

2.10 

T 

.14 

.03 

.86 

.27 

.05       .15 

.06 

.05 

SE6REE 

3.88 

.21 

.04 

.60 

.67 

.03 

.44 

T 

1*11       .28 

- 

SHELBYVILLE 

3.59 

.04 

1.26 

T 

.30 

.10 

1.01 

.09 

.12       .12 

.02 

T 

.     ■ 

SHEPHEROSVILLE 

4.26 

.40 

1.20 

.40 

.36 

.14       .47 

.  ii 

.     ■ 

- 

SOMERSET     1    N 

3.79 

.02 

.16 

1.47 

.24 

.03       .18 

.05 

T 

.60 

1.04 

SPRINGFIELD 

7.30 

1.02 

.38 

1.08 

.10 

.65 

T             .26 

2  .4C 

- 

STEARNS 

4.72 

.05 

.60 

.25 

.07 

T 

.45 

SUMMER    SHADE 

3.84 

.18 

.59 

.92 

.14       .35 

.13 

.13       .65 

.14 

- 

TAYLORSVILLE 

6.37 

.33 

1.90 

.92 

•  10 

.64 

*  15 

.20       .45 

.32 

. 

■ 

. 

TYRONE    LOCK    5 

4.84 

.35 

1.37 

.05 

.68 

.08 

.57 

.03 

.38       .10 

.27 

. 

. 

. 

UNIONTOWN    DAM    49 

5.10 

.12 

.05 

2.42 

.84 

.06 

.01 

T             .67 

.01 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

4.20 

.13 

1.34 

.78 

.03       T 

.01 

.19 

.15 

■37       .04 

.30 

.04 

.16 

■ 

.   ' 

T 

VANBUREN 

- 

1.00 

.25 

.60 

.". 

VANCEBURG    DAM    32 

3.87 

.22 

1.82 

■  54 

.31 

.19 

.01 

.  ■  i 

. 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

4.10 

1.50 

.97 

.  17 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  13th  at  Owensboro  2  W. 

Lowest  Temperature:   31°  on  the  21st  at  Cynthiana  2. 

Greatest  Total  Precipitation:   11.16  inches  at  Paducah. 

Least  Total  Precipitation:   1.42  inches  at  Lagrange  2 
NNW. 

Greatest  One-day  Precipitation:   5.90  inches  on  the 
14th  at  Paducah. 
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70 

51 

52 

55 

68 

71 

59 

59 

65 

67 

67 

65 

66 

53 

55 

49 

44 

49 

53 

50 

62 

61 

49 

47 

47 

50 

58.9 

MADISONVILLE    1   SE 

EVAP 

.26 

.02 

.  14 
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.12 

.03 

.23 

4.06 

WIND 

39 

14 

7 

27 

45 

29 

30 

21 

67 

55 

28 

19 

11 

59 

30 

27 

9 

31 

9 

39 

34 

24 

20 

29 

32 

20 

25 

24 

28 

6 

838 

MAX 

92 

78 

90 

90 

92 

71 

74 

84 

76 

85 

80 

85 

93 
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15 
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DIX  DAM  -  EVAPORATION  PAN  IS  COATED  WITH  ALUMINUM  PAINT  INSIDE  AND  OUT  EACH  YEAR  BEFORE  BEING  PLACED  IN  OPERATION. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
•Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of'local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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1.48  1.00 

1.42  2 

.91  1 

1.90  1.35 
.22  1.80  1.19 

1.91  1.70 


.49  1.25 

.04 
2.30  1.63 
3.09 


5.47 

.20 

3.70 

3.56 

2 

•  00 

.40 

3.95 

.  n 

1.91 

5.52 

3 

.57 

.77 

4.46 

.14 

2 

.39 

.99 

3.20 

.45 

2.10 

3.50 

.78 

1.7S 

3.03 

.09 

.46 

3.62 

1 

.04 

1.67 

2.41 

.02 

.18 

1. 11 

2.56 

.22 

.22 

.2? 

4.34 

.40 

1 

.83 

.53 

4./0 

.66 

2 

.36 

.35 

3.95 

1 

.20 

1.70 

4.26 

.07 

.10 

2.51 

1 

.24 

4.36 

3 

.21 

.24 

.27 

.54 

.16 

•  47 

.08 

.40 

1.04 

.84 

.03 

1.60 

.82 

.13    2.4E 

.48 

.03 

.43 

.47 

2.60 

.52 

.07 
.55   T 

.57 


.08 
T 

.05 


13   14   15 


2.12  .20   .22 

.41  T 

.49  T 

.10  T 


.53 

T 

.13 

.14 

.10 

.22 

.05 

T 

.23 

.07 

.08 

.63 

.12 

.12 

.07 

.28 

.05 

.19 

.04 

.23 

.05 

.10 
.19 


.3a 

.13 


25   26   27 


.07  .02 

.05  .05 

T 

.06  .07 

.11  .05 


.04 

.03   .01 


28   29   30 


.11   .03 

.06 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

Station 

3 
8 

Day  of  Month 

1 1 

12   3 

4  | 

■1 

6 

7  | 

8   9 

10    11    12    l'i        14    15 

17  |  18 

22  23  24 

26   27 

25;   2-3 

OLNEY 

3.52 

1.13 

.10 

.25 

.04 

.47   .10  .',*, 

.50 

,M 

' 

•M 

ONEIDA 

2.09 

.42 

.34 

.20 

-17 

T 

.35 

•  10 

.02 

•  02 

ONEONTA  DAM  35 

3.96 

.30  2.44 

.09 

T 

.09 

.03 

■  12 

.'-'- 

•05  . 

OWENSBORO  2  W 

2.22 

.85   .23 

.24 

.15 

.13 

T 

.06   .03 

.02 

.10 

-10 

•24 

OWENSBORO  DAM  <t6 

3.23 

1*05   .35 

T 

.31 

.25 

•06   *04 

.61 

.14 

•  10 

.£K 

■  ft* 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

3.31 

.03   .02 

T 

.19 

T     .72 

.13   .83   .63 

.02 

T     .55 

.02   .17 

1 

PADUCAH 

1.90 

.10 

•24   .71   .10 

.35 

.40 

T 

PAINTSVILLE 

.68   .35 

•  45   . 

PARADISE  STEAM  PLANT 

2.73 

1.37 

.13 

.02 

.08 

.09 

.90 

.03 

•  01 

.04 

.06 

PI  SEVILLE 

2.11 

.05   .29 

T 

.24 

.02 

.13   .06 

T 

.57 

•  10 

.17 

.£•> 

PRINCETON 

3.36 

.41   .09 

.33 

.75   .83 

.32 

.*6 

.17 

RAVENNA  LOCK  12 

2.34 

.18  1.05 

.26 

T 

.07 

T 

.18 

■  10 

•M 

RICHMOND 

3.28 

.33  1.90 

.12 

T 

.11 

.03 

.02   T 

.06 

T 

.0* 

.10 

.15 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.99 

1.74   .04 

.03 

.18 

.08 

.03 

.18 

.48 

T 

.10 

.04 

.04 

.05 

RUSSELLVILLE 

5.56 

3.10 

.05 

.04 

.05 

1.30   .03 

.19 

.63 

.09 

.08 

SALVISA  LOCK  6 

5.95 

.95  3.26 

.14 

.12 

.05   T     T 

.80 

.11 

T 

.1* 

.15 

SALYERSVILLE  2  S£ 

1.64 

.05   .10 

.43 

.03 

•  02 

•  07 

.£1 

.19 

•  07   . 

SCOTTSVILLE 

6.15 

.22  1.94  2.15 

.31 

.09 

.03 

.57 

.21 

.48 

.15 

SCOTTSVILLE  2  SW 

4.12 

2.35   .26 

.05 

•  09 

.50 

.46 

.30 

.05 

.0*  T 

SEBREE 

2.31 

1.20 

.18 

•  10 

.06 

.29   .20   .03 

.03 

*1Z 

T 

T 

SHELBYV1LLE 

4.45 

1.43  1.59 

.23 

.61 

.03 

.07 

.06 

.31 

•  12 

SHEPHERDSVILLE 

4.03 

1.20  1.35 

.21 

.92 

SOMERSET  1  N 

3.10 

.19  2.20 

.35 

T 

.04 

.06 

.26 

SPRINGFIELD 

7.17 

2.00  1.65 

.16 

1.40 

1.45 

.11 

.25 

.15   T 

STEARNS 

3.02 

.06  1.78 

.20 

.20 

.10 

.12 

.10 

.27 

SUMMER  SHADE 

4.91 

.08  2.62   .38 

.49 

.14 

.26 

.28 

.27 

.20 

.11 

.08 

TAYLORSVILLE 

4.32 

1.85  1.11 

.17 

T 

•  67 

.02 

.08 

,i<. 

--S   . 

TYRONE  LOCK  5 

5.40 

1.12  2.75 

.14 

.03 

.03 

.79 

.09 

.03 

.11 

.15 

•is  • 

UNIONTOWN  DAM  49 

2.33 

.19   .03 

.15 

.02 

.15 

.17   .43   .05 

.60 

.20 

.27 

.07 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.69 

.88  1.85 

T 

•  18 

.15 

T 

.01   T 

.12 

.07 

■  05 

.03 

.11 

.05   . 

VAN8UREN 

5.68 

1.95  1.80 

.25 

.09 

.95 

.15 

.09 

1 

.08 

.:; 

VANCEBURG  DAM  32 

3*40 

.11  1.18 

.15 

.37 

T     .03 

.19 

.13 

T 

1.19 
1.33 

•  :^ 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.10 

.69   .93 

.02 

.05 

.02 

.02  . 

WAYNES8URG  7  NE 

3.85 

.31  2.32 

.04 

.06 

.07 

.09 

.45 

.10 

.06  ■ 

WEST  LIBERTY 

2.48 

.05   .36 

.79 

.02 

.35 

T 

.15 

.17 

.09   . 

WILLIAMSBURG  2 

2.60 

.08  1.09 

.10 

.14 

.10 

.14 

.10 

.01 

.20 

.43 

.09  . 

W1LLIAMSTOWN  5  WSW 

4.22 

.70  2.06 

.08 

.12 

T     T 

T 

1.01 
.09 

1     * 

WILLOW  LOCK  1 3 

2.02 

.11   .96 

.28 

.04 

.06 

.01 

:t  : 

WOLF  CREEK  DAM 

3.64 

.28  2.20 

.18 

.08 

.08 

.39 

.21 

WOODBURY  LOCK  4 

5.21 

3.56   .07 

.06 

.17 

.24 

.29        .03 

.35 

T 

.08 

.04 

.06 

.10  . 

u 

A 

LLY 

1 

Lfl 

Wk 

Mt 

\\ 

URE£ 

KENTUCKY 

OCTOBER  1962 

Day  Of  Month 

o 

Station 

o> 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j  17 

18  1  19 

20   21  I  22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 1 j 

28   29   30 

31 

DO  1  SON  DAM  45 

MA) 
MIT 

72   72   6* 
43   50   5C 

70   74   7C 
53   52   54 

70   78   70   72   80   7f 
52   56   48   48   48   5( 

76   80   78 
60   52   60 

64  11      1°,      tl      l2,      IX     \l      "  i2\     "6      "°      *°   6°  72      «   «i  ".5 
64   50   42   44   42   52:   38   38   26   32   27   26   34   46   44   26   45.7 

NCHORAGE 

MA) 
Mir 

76   66   76 
47   57   5S 

75   73   64 
49   47   4S 

82   76   76   84   85   84 
57   57   50   50   53   6i 

82   82   85 
65   59   59 

64   68   72;  75   78   69   69   62   521  43   44   64   67   64   56   56   70  6 
61   42   42   40   47   5ll  37   38   25   33   23   23   51   46   45   29  11.9 

SHLANO 

MA) 

Mir 

73   77   72 

41   46   57 

73   76   76 
55   44   48 

76   80   82 
48   53   55 

75   83   66 
46   46   45 

88   80   85 

47   54   51 

86   83   70   70   75   79   63   69   58l   50   44   41   56   74   59   561   71.5 
53   50   36   33   38   41   38   39   26        23   20:  21   38   44   30   42.2 

ARBOURVILLE 

MA> 

78   80   74 

78   74   70 

85   85   8C 

84   86   86 

85   85   85 

Mir 

39   58   61 

57   50   55 

50   52   5C 

44   45   47 

57   58   58 

83   80  li       io   62   SOI  68   65   551  50   47   59   75   65   62   56i  73.9 
54   57   37   34   35   46J  41   40   27   32   18   17   35   44   42   30   44.3 

ARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

78   74   78 

77   75   70 

82   83   80 

85   85   85 

82   84   85 
66   62   62 

I 

,.   ..   _.   __        i 

MIN 

49   58   60 

52   48   50 

58   63   52 

51   54   61 

[83   82   71   ii       au   761  69   69   53   50   47   6' 
65   49   41   40   48   53   36   43   27   35   21   26 

77   71   58   55   73.7 
51   47   49   29   48.6 

AKTER 

MAX 
MIN 

75   75   75 
44   46   54 

71   78   72 
58   51   51 

68   79   84 
57   60   54 

76   81   82 
50   50   50 

80   82   80 
52   53   61 

83   80   66   71   76   76!  63   67   59   50   46   45 
56   56   42 |  36   37   38|  42   41   26   30   22   16 

59   67   60   671  70.7 
21   46   49   35   44.7 

EAVER  OAM 

MAX 
MIN 

74   74   76 
54   61   51 

75   78   74 
50   51   62 

85   78   81 
60   61   49 

85   85   86 
52   55   63 

80   79   85 
63   67   63 

85   70   7: 
66   49   41 

j  77   80   75   70   66   52   46   48   67 
44   53   57   37   45   27   36   25   32 

76   67   65   57   73.2 
49   54   52   30   50.4 

ENTOM  2 

MAX 
MIN 

76   75   75 
55   62   51 

77   84   76 
45   55   61 

85   84   84 
5  7   60   48 

85   84   87 
50   52   61 

83   83   82 
65   65   65 

85   72   7; 
62   51   4i 

78   82   81 
43   51   5: 

72   64   55   50   54   69 
38   45   261  39   26   32 

70   74   67   59   75.0 
41   51   53   30   49.5 

EREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

76   73   77 
48   58   61 

77   72   70 
52   48   51 

77   79   77 
59   67   55 

84   85   85 
54   58   64 

77   83   85 
65   57   64 

83   74   69  j  75   81   7C 
66   52   40   40   48   5* 

67   67   4S 
37   43   2S 

46   41   62 
33   25   22 

71   68   56   5: 

51   48   52   31 

71.3 
49.4 

LAINE  1  W 

MAX 
MIN 

78   75 
50   55 

75   79   78 
55   44   45 

78   80   84 
45   62   59 

78   86   87 
45   43   47 

87   87   86 
51   56   57 

87   85   7C 
50   50   32 

I  70   76   8C 
30   33   54 

66   70   56 

34   35   2C 

50   42   40 
23   20   12 

65   73   59   5" 
15   48   48   3C 

72.9 
41.6 

DNNIEVILLE 

MAX 
MIN 

76   75 

76   74 
49   47 

82   78   76 

54   63   47 

84   85   84 
49   50   63 

81   81   84 
63   61   57 

82   77   7C 
65   53   41 

74   79   72 
40   46   53 

67   61   46 
34   44   26 

45   44   64 
33   21   26 

73   67   59   56 
52   52   52   25 

71.5 
47.0 

0WL1NG  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

74   80   77 
51   62   54 

77   78   71 
55   54   61 

84   80   81 
58   57   52 

87   83   85 
53   53   59 

82   80   65 
65   65   62 

85   69   70 
62   50   46 

77   80   66 

45   49   45 

68   56   50 
40   34   30 

47   51   65 
27   27   30 

74   60   63   56 
50   52   44   32 

72.3 
49.2 

3ADFORDSV1LLE 

MAX 
MIN 

77   79   76 
46   49   58 

78   78   73 
49   46   48 

71   81   81 
53   63   50 

79   85   86 

48   49   51 

86   80   84 
59   58   57 

86   83   70 

59   54   39 

72   78   80 
39   40   48 

61   70   57 
37   37   25 

52   46   47 
26   19   20 

66   75   57   58 
33   52   52   30 

72.6 
45.0 

«MPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

77   76   77 
48   57   58 

75   75   73 
50   47   54 

81   81   77 
56   65   50 

83   84   84 
49   52   58 

80   83   84 
62   60   58 

81   77   73 
62   53   41 

76   78   74 
41   45   53 

68   65   51 
35   42   26 

48   46   64 
35   23   26 

72   68   57   56 
49   51   51   30 

72.4 
48.0 

IRROLLTON  LOCK.  1 

MAX 
MIN 

75   74   75 
44   57   61 

75   72   71 
49   46   50 

80   77   77 
57   61   54 

85   85   85 
49   58   64 

83   81   85 
64   59   62 

84   81   70 
66   45   41 

74   78   74 
40   50   54 

69   69   51 

37   45   31 

45   43   63 
34   23   22 

70   69   57   57 
50   45   50   31 

72.1 
48.4 

ICILIA 

MAX 
MIN 

69   74   71 

40   43   56 

74   74   71 
49   45   46 

66   81   80 
50   60   50 

73   83   84 
49   50   53 

83   80   80 
63   62   61 

63   82   67 
63   50   43 

1  69   72   78 
40   40   50 

68   68   64 
36   39   26 

50   45   44 
27   21   26 

72   73   54   59 
29   48   50   28 

70.7 
44.9 

ERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

77   73   78 
44   57   55 

76   75   71 
48   45   47 

83   82   79 

55   58   49 

85   85   84 
50   55   65 

81   83   84 
63   59   60 

84   73   72 
63   43   38 

76   80   79 
37   45   53 

70   67   52 
35   36   24 

49   47   65 
33   20   23 

76   71   58   56 
53   46   44   2  8 

73.3 
46.2 

JVINGTON  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76   66   76 
51   56   50 

76   73   68 
47   43   45 

76   71   75 
57   55   53 

84   83   83 
48   57   63 

79   81   85 
63   58   62 

84   65   69 
56   43   40 

72   78   65 
38   46   38 

67   51   45 
34   31   23 

38   39   59 
26   19   16 

68   56   53   49 
48   37   39   25 

66. 1 
44.2 

MBERLAND 

MAX 

MIN 

72   79   77 
41   54   61 

78   71   75 
56   49   53 

82   89   76 
56   59   53 

84   84   86 
47   46   46 

83   82   84 
53   60   58 

81   69   71 
61   49   39 

76   80   67 
32   34   47 

70   59   51 
42   39   24 

44   45   65 
26   21   15 

70   61   68   56 
39   47   50   34 

72.1 
44.9 

NtHIANA  2 

MAX 

MIN 

75   78   63 
39   45   58 

76   76   74 

46   43   47 

70   80   76 
51   62   50 

77   83   84 
47   49   58 

84   77   85 
61   57   58 

83   83   69 
56   46   36 

70   74   77 
35   41   56 

62   67   54 
33   40   27 

47   41   43 
31   19   15 

63   70   60   55 
30   46   46   2  7 

70.2 
43.7 

NVILLE 

MAX 
MIN 

76   78   74 
42   48   57 

78   77   73 
50   47   48 

65   78   80 
50   58   54 

78   86   86 
52   52   58 

85   75   85 
61   59   60 

85   81   66 
60   53   41 

73   77   81 
41   43   52 

63   70   56 
37   36   30 

51   44   45 
30   25   25 

65   74   55   55 
33   49   48   32 

71.5 
46.2 

HEY  DAM 

MAX 
MIN 

75   79   80 
44   45   57 

75   78   75 
57   52   52 

77   85   85 
57   60   56 

85   86   87 
45   45   54 

88   86   85 
54   61   59 

86   85   71 
53   53   35 

71   75   82 
35   37   40 

66   69   57 
42   42   24 

50   41   42 
25   24   10 

54   73   55   57 
21   44   50   37 

72.9 
44.2 

X  DAM 

MAX 
MIN 

77   73   77 
48   58   62 

76   76   72 
52   51   51 

79   78   79 
60   66   55 

84   84   84 
53   58   60 

82   83   83 
64   59   63 

84   79   69 
63   53   44 

75   80   75 
43   49   55 

66   67   52 
40   43   30 

47   42   63 
35   23   27 

73   72   55   55 

50   49   50   33 

72.4 
49.9 

[2ABEIHIOWN 

MAX 
MIN 

76   72 
58   57 

76   74   66 

48   46   48 

80   82   74 
50   54   49 

82   84   81 
50   51   55 

80   81   83 
55   59   60 

81   66   69 
50   42   40 

71   76   68 
41   50   34 

68   64   50 
35   25   26 

46   44   70 
21   2Z       30 

73   54   59   54 
32   45   27   26 

70.2 
42.9 

LLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

75   78   67 
46   46   52 

73   70   73 
48   48   50 

65   80   72 
57   58   48 

72   82   82 
50   53   56 

83   80   77 
63   63   60 

82   81   66 
63   49   41 

68   72   75 
43   47   58 

62   66   61 
36   36   26 

46   40   43 
26   25   28 

62   71   66   58 
41   52   51   35 

69.4 
46.9 

LMOUTH 

MAX 
MIN 

75   79   65 
36   39   57 

77   76   76 
48   45   45 

70   79   77 
49   53   52 

78   81   86 
47   47   49 

87   87   83 
59   57   56  I 

86   85   67 
57   45   39 

72   71   80 
38   37   50 

64   70   55 
34   33   27 

51   40   43 
26   21   17 

62   72   62   54 
25   43   43   30 

71.3 
42.1 

RMERS 

MAX 

MIN 

78   75   75 
39   56   60 

77   75   73 
56   45   48 

79   80   77 
55   60   56 

83   85   85 
44   45   51 

86   85   86 
60   54   56 

84   82   70 
52   51   34 

76   79   77 
32   37   56 

69   68   52 

37   44   24 

50   42   62 
25   16   13 

73   71   55   55 
36   48   49   29 

73.0 
44.3 

EMINGSSURG  2 

MAX 
MIN 

75   67   73 
46   56   60 

74   72   70 
51   46   46 

78   75   72 
58   66   55 

80   82   62 
51   57   62 

78   83   83 
63   59   63 

81   70   67 
61   46   36 

72   77   68 
38   47   51 

65   58   47 

34   40   2  7 

40   39   59 
29   21   17 

68   66   54   51 
39   46   48   30 

68.6 
46.8 

RDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

71   75   75 
61   54   51 

74   79   72 
54   57   64 

84   75   82 

63   56   51 

85   85   87 
57   59   67 

80   79   80 
63   67   67 

84   71   67 
69   58   49 

70   78   70 
49   51   59 

65   70   56 
38   42   26 

54   49   68 
31   30   37| 

74   59   64   55 
56   51   43   37 

72.2 
52.2 

AfKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

75   76   68 
41   45   57 

77   76   74 
50   47   47 

66   81   77 
49   57   55 

77   86   85 
49   49   51 

85   80   83 
59   59   58 

84   84   68] 
58   48   4l' 

71   75   80 
41   41   50 

65   69   56 
38   38   30 

52   44   46 
30   24   22 

63   72   54   56 
32   48   47   31 

71.1 
44.9 

ASGOW  HK.AY 

MAX 

MIN 

77   75   76 
50   60   54 

75   76   69 
50   49   61 

83   80   78 
62   67   48 

85   85   85 
51   53   63 

84   81   85  j 
65   65   64 

82   70   68 
66   56   45 

76   80   68 
45   48   50 

70   60   51 
38   45   26 

47   49   64 
37   23   29| 

73   66   60   57 
51   53   52   31 

72.1 
50.2 

LDEN  POND  6  N 

MAX 
MIN 

76 
46 

76   77   82 

46   47   57 

77   84   79 
61   63   49 

84   86   84 
50   54   56 

86   85   82 
62   62   64  j 

82   84   69 
65   50   41 

75   80   82 
42   45   55 

62   71   58 
37   40   26 

55   50   55 
26   27   30 

68   74   62   67 
42   56   54   30 

74.2 
47.8 

"SON  1  SE 

MAX 
MIN 

72   78   73 
35   42   54 

73   78   77 
58   45   50 

78   79   82 
51   59   59 

76   85   87 
49   50   51 

87   80   84 
59   57   58  j 

86   83   68 
54   50   36 

68   74   78 
34   35   42 

61   67   56j 
34   34   28] 

50   44   40 
29   23   15 

56   74   57   60 
18   46   47   29 

71.3 
42.9 

EENSBURG 

MAX 
MIN 

77   77   77 
45   48   48 

79   77   76 
52   47   47 

76   84   82 
47   55   50 

80   86   86 
49   49   51 

86   80   85 
57   61   58 

86   83   70 
58   56   41 

74   78   82 
40   40   46 

65   70   57 
40   39   26 

53   47   49 
26   23   23 

66   75   75   59 
28   57   52   31 

74.1 
44.8 

:ENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

72   75   75 
54   61   48 

75   80   77 
50   53   63 

84   80   83 
59   60   50 

85   85   85 
54   60   64 

80   79   64  j 
63   66   63  ! 

85   70   72 

65   50   43 

78   60   75 
46   52   56 

69   62   52 : 
39   45   28 

48   49   67 
34   26   29( 

75   69   69   59 
51   54   53   33 

73.5 
50.7 

IDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

76   74   77 
41   56   61 

78   75   72 
56   45   51 

79   83   82 
55   59   56 

85   86   86 

46   47   50 

86   86   85 
60   60   57 

84   83   71 
51   55   36 

75   80   80 
35   38   58 

68   68   55 
35   42   23 

54   43   63 
28   20   15 

73   73   58   56 
38   51   49   30 

74.1 
45.3 

PERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

76   73   74 
56   61   50 

78   79   74 
49   52   60 

85   79   84 
60   59   50 

86   87   88 
56   59   65 

79   77   84 
60   66   66 

86   69   72 
60   48   45 

78   79   72 
49   58   55 

71   64   54 
40   41   26 

49   49   66 
33   24   34 

75   68   64   58 
54   48   49   33 

73.5 
50.5 

:kman  1  E 

MAX 

MIN 

79   73   74 

77   78   82 

80   85   79 

84   87   74 

87   82   85 

84   84   72 

74   80   80 

68   74   62 

57   52   54 

65   74   72   65 
38   44   49   37 

74.9 
49.7 

50   58   48 

48   55   56 

59   58   48 

50   59   61 

66   67   66 

69   48   42 

45   54   56 

40   44   29 

35   29   30 

'KINSVILLE 

MAX 
MIN 

79   71   77 
50   57   46 

77   78   83 

73   85   85 

86   87   84 

88   80   82 

85   66   71 

77   78   65 

66   72   60 

57   53   54 

68   76   60   67 

75.2 
48.3 

48   50   58 

59   60   50 

51   53   55 

62   63   63 

64   50   45 

47   49   53 

39   41 

!8 

30   26   29 

1 

35   50   52 

34 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


IRVINGTON 


LEITCHFIELD 


LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLES80R0 

MILBURN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

.AS'.A*  MAPrLAND  DAM 

■AYNESBURG  7  ME 


Day 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


44   44   58 


42   45   45 


77   70   76 
50   59   55 


73   78   75 
42   44   58 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   72   78 


76   68   75 
51   58   60 


76   76   76 
45   60   60 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


73   70   76 
54   56   63 


50   59   57 


72   73   75 
60   60   45 


54   62   49 


75   73   74 
52   59   55 


40   54   61 

70   74   72 
60   59   48 


38   44   57 


44   56   61 


61   59   50 


52   59   62 


78   71   73 
45   56   58 


75   72   76 
46   58   62 


75   69   73 
59   62   49 


55   60   50 


68   72   73 


69   76   75 


50   60   50 


79   79   77 


70   77   76 


77   72   75 


75   76   78 
52   60   55 


72   74   68 
46   52   57 


75   73   76 
44   59   56 


50  47  57 

75  72  76 
49  59  54 

76  67  71 

45  56  60 

78  68  77 

46  57  56 


43   57   62 


78   79   74 
59   51   52 


47   53   51 


74   74   69 
50   49   50 


76   78   74 
58   49   50 


72   75   69 


52   51   53 


75   72   66 


54   53   51 


51   49   52 


76   80   75 
48   58   64 


72   73   70 
52   53   62 


79   73   70 
58   49   52 


48   57   61 


72   75   73 
51   45   46 


54   49   58 


75   77   82 
53   58   65 


76   77   71 
50   46   59 


76   73   73 


75   72   67 


50   57   62 


51  53  60 

75  78  76 

51  60  65 

77  82  76 

50  58  65 


49   52   57 


59   52   54 


78   82   76 


77   77   72 
52   48   46 


76   78   70 


74   75   72 
51   49   49 


75   70   68 
52   45   50 


76   72   75 


77   75   75 
58   50   52 


75   74   67 
50   48   50 


77   73   73 
52   48   48 


71   81 
54   57 


84   86 
50   60 


84   77 
60   59 


Ol  Month 
16   17 


18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 


76   86   87 
57   49   49   49 


77  |  87   88   86   88 
52   46   50   57 !  61 


64  62 

65  I  64 


72   82   84 

53   59   59 


79   77   75 
60   61   55 


79   82 
54   55 


58   63   55 


55   61   55 


60   60   48 


83   80   83 
60   60   50 


61   64   50 


56   56   62 


82   83   83 
55   56   62 


82   83   84 
47   49   53 


84   84   83 
52   56   65 


58   62   67 


54   56   62 


86   78'  86   87 


84   79   84 


74   79 
50   58 


67   77 
50   59 


76   86 
53   62 


78   79 
64   62 


78   83 
51   60 


79   79 
51   65 


77   81 
58   68 


75   83 
61   65 


84   77   82 


84   76   84 
51   56   66 


75   85   85 
46   46   49 


79   84 
60   62 


86   86 
60   55 


62   65 
62   67 


82   85 
58   61 


80   8  3 
65   63 


82   8  3 
60   64 


83   63 
58   57 


78   83 
64   63 


83   80 
66   65 


78   63 
66   64 


79   83 
65   66 


82   79 
65   67 


77   82 
59   58 


85   84 
55   55 


73   74   77 
40   38   38 


85   84 
55   55 


72   73  80  63 

38   32  39  37 

68   71  77  79 

46   44  43  53 

70  71  1M 

i'i  36  37 

70  74  76 

46  48  54 


66   73 
44   48 


82   70 
55   50 


85   69 
60   49 


70   74   79 
44   38   41 


74   78   60 

49   47   56 


74   77 

42   52 


77   80   60 


62   66 

46   43 


62   66 
4  1   25 


73   69 
55   38 


65   67 

46   39 


51   46 

70   69 


70   72 
55   40 


70   60   53 
42   26   27 


49   43   41 

t-3       tt       ii 


62   51   47 
43   26   37 


66   56   50 
40   27   26 


59   49   45 
44   30   35 


55   47   40 
35   28   29 


57   49   44 
35   24   26 


46   65   73 
16   22   46 


60   74 
36   50 


, 


30   31 
69 


76   69 
53   46 


36   32   31   25 


56   50   44 
37   31   30 


41   56 
17   22 


68   74   66 
33   49   50 


62   70 
25   51 


62   72   61 
19   41   51 


63   70   58 
30   55   47 


60 
39 

H 

-i 

54 
2V 

1 

49 

51 

34 

7. 

34 

51 
33 

M 

-',       52 

45   39  51. 


48   50   50 


85   83   82  j 


84   83 
61   57 


81   78 
66   54 


84   60 
53   58 


85   83 
58   45 


82   75 
54   58 


76   80   721  69 


70   75   75 
42   45   50 


67   56   52 

44   2  7   38 


66   52 
45   30 


75   67 
53   57 


67   70 
29   51 


64   70   70 
30   53   55 


56  53 

41  31 

65  60 

52  31 

67  59 

51  34 

60  60   71. 

53  30   51. 


n. 

i.. 


72   77   83 
37   34   38 


74   68 
57   41 


74   76   78   70   70 


65   69   74 
39   39   39 


79   79 
36   53 


69   75   65 
36   53   55 


5  7   7*. 
3  5   »6. 


5  7   72. 
36   51. 


55   69. 
32   43. 


70   70   74 
36   34   37 


74   77 
36   34 


83 

77 

64 

55 

85 

63 

61 

61 

70 

87 

58 

59 

84 

88 

57 

63 

76   87 
66  ,  65 


85   80   85 
58   57   49 


75   85 
62   62 


82   84 

61   64 


63   60   76 
56   61   52 


76   81 
55   57 


62   67   48 


78   80 
60   66 


82   71 
57   60 


76   76 
55   62 


50   54   55 


54   58   60 


49   56   58 


54   55   62 


53   55   64 


83   79   65 
56   61   67 


54   56   66 


86   84   86 
50   50   60 


76   84   84 
52   56   57 


82   85   84 
52   58   64 


55   57   62 


75   82   83 
53   55   56 


83   84   83 


74   62   82 
50   50   52 


83   84   85 


51  53  53 

85  85  85 

48  52  65 

80  83  83 

51  53  58 


80   83  , 
66   67  , 


83   84 
59   62 


84   8  5 
57   61  I 


86   8  3 
56   62 


59   38 
81   63 


26   25   20 


72   58   57   56 


31   33   33   37 


18   24 
55   70 


56   57  70. 
52   30  42. 


48   35  45. 


63   70   72 


70   68   58   52 


H   46   25   35   19 


65   75 
25   52 


84   76 
61   50 


85   79   82   82   84 


70   74   79 
39   39   46 


74   81   76 
40   39   39 


69   70   76 
46   46   50 


74   68 
53i  35 


78   85 
62   64 


86   71   76 


78   79 
49   56 


66   66   68    57   48 


84   82 
67   67 


73   77   77 
45   47   60 


79   79 
47   56 


42   27   32   21 


58   49   45   42 
45   27   33   24 


69   55   53   49 
46   29   36   30 


60   54   46   51 
44   28   37   27 


70   55   52   50   53 
44   35   30   32   32 


31   40   31 


>1       61   73   69 


62   65   61 


85   86 
60   60 


82   80   83 
62   65   64 


75   84 
58   61 


71   75   79   84   66   72   60  55  51 

39   44   30  36  27 

72   59   50  47  45 

43   43   27  30  25 

57 


74   76   83 
39   35   37 


72   76   80   79   71 


84   82 
62   52 


64   65   65  I  67 


82   85 
65   65 


66   70   74 

44'  43   47 


70 1  72 
43  ,  43 


78!  75   82   72 


62 

73 

19 

48 

52 

67 

34 

46 

68 

77 

35 

50 

68 

72 

40 

55 

70 

74 

39 

56 

52 

69 

29 

38 

62 

74 

17 

34 

74 

64 

74 

52 

39 

52 

61 

57 

72 

53 

30 

48 

54 

54 

71 

47 

31 

47 

63 

55 

71 

52 

29 

-7 

64 

66 

72 

56 

36 

51. 

63 

54 

73 

50 

35 

50. 

64 

54 

71. 

43 

35 

51. 

69   67   61   74.1 
54   52   37   52.1 


52   53   68   74 


26   37   28 


58   68   56   51 


70   59   53   50 


27   31   25 


83   81   81 


64   60   62  !  62   47 


83   83 
57   56 


63   62   65   70   73   77 


84   81 
60   58 


82   84 
62   62 


83   87 
61   62 


82   85 
58   61 


83   82 
59   60 


82   81 
57   55 


60   44 
83   82 


69   72 
42   42 


75   80   70 


72   78   73 


46   28   35 


64   68   55   50   43 
37   38   28   33   21 


66   57   51   42 
39   44   25   27 


37  39  26  27  20 

68  58  50  45  47 

37  44  25  34  21 

68  60  48  42  41 
39  44  32  31  25 

69  62  50  41  42 
35  36  31  29  23 


43 

60 

23 

33 

54 

67 

29 

42 

65 

75 

33 

50 

44 

62 

21 

35 

60 

53 

66 
32 

74. 
46. 

64 
50 

55 
39 

73. 
47. 

68 
52 

61 
31 

74. 
49. 

54 
46 

55 

30 

70.' 
47.1 

61 
52 

60 
31 

73.' 
50.  ( 

65 

60 

73.! 

53   50   32   50. 


70   52   55  69.( 
38   46   30  46.5 


64   73   66   59 


63   70 
22   34 


76!  65 
59   36 


43   27   31   22 


62   68 
24   47 


73   60   58   70.2 
49   49   33   45.6 


61   56   71.5 
45   30   46.7 


57   51   70.5 
42   30   46.2 


56   56   71.5 
50   32   47.9 


Soo  Hoforonco  Nolo*  Following  SUUod    Indole 
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Continued 

OCTOBER    1962 

Day  Of  Month 

0 

5? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS       16       17 

18 

19  i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

55 

30 

0 

> 

< 

WEST    LIBERTY 

MAX 
MIN 

75 
36 

77 

75 
56 

76 
58 

76 
45 

73 

74 
48 

80 
55 

81 
57 

75 

44 

84 
45 

85 
45 

85 

54 

81 
55 

84  84  81 
55        51       51 

69 

35 

70 
32 

75 
33 

79 
40 

64 
37 

67 
37 

55 

49 
23 

42 
19 

40 

14 

59 
14 

72 
50 

54 

48 

70.6 

41.1 

. ILLIAMSBURG    2 

MAX 
MIN 

75 
43 

73 
43 

80 
58 

77 
57 

80 
50 

80 
49 

70 
59 

83 
60 

88 

55 

80 
55 

80 
52 

87 
52 

89 
52 

89 
56 

84  1  67  84 
59       54       55 

74 
40 

75 
38 

80 
36 

85 

44 

65 
42 

72 

43 

61 
27 

57 
27 

51 

20 

50 
22 

63 

30 

77 
54 

64 
52 

67 
31 

75.1 

45.7 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

MAX 
MIN 

75 
43 

80 
49 

65 
55 

77 
51 

75 
50 

73 
49 

68 
50 

80 
60 

74 
53 

76 
54 

84 
54 

83 
59 

84 
61 

81 

60 

83  84  83 
60,     63       43 

64 
43 

72 

45 

77 
46 

77 

50' 

61 
35 

67 

39 

50 
27 

48 
28 

39 
20 

41 
21 

62 
31 

69 

40 

60 
40 

52 
29 

69.  e 

45.4 

HOLF    CREEK.    DAM 

MAX 
MIN 

76 

40 

77 
44 

75 
61 

79 
52 

79 
50 

80 
51 

74 
54 

84 
55 

81 
48 

86 

49 

86 
49 

85 
52 

76 
59 

65 1  66  85 
56        56       56 

70 

41 

72 

40 

78 
40 

63 
44 

68 

43 

69 

42 

57 
25 

54 
25 

53 

19 

48 
19 

65 
26 

75 
54 

62 

52 

62 
35 

73.7 
44.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-  * 
o  o  > 

t-    < 

BUCK.  HORN 

EVAP 
WIND 

DEWFY    0AM 

EVAP 
WIND 

.10 
5 

.04 
2 

.09 
4 

.08 
5 

.06 
1 

.11 

6 

.02 
4 

.22 

48 

.10 

10 

.12 

5 

.09 
6 

.11 
6 

.02 
12 

.08 

7 

.10 
3 

.06 
4 

.08 
17 

.15 
11 

.10 

7 

.07 
4 

.08 
10 

.06 
6 

.07 
27 

* 
30 

.14 
9 

* 
29 

19 

.37 
29 

.15 
32 

.04 
5 

.01 

11 

2.72 
374 

01 X    DAM 

EVAP 
WIND 

.09 

* 

76 

57 

.19 
24 

.17 
28 

.02 
25 

.03 
32 

.10 
64 

.25 

83 

.07 
35 

.20 

42 

.23 

63 

.14 
37 

.06 

19 

.05 
24 

.09 
64 

.17 
81 

.17 
44 

.11 
26 

61 

* 
51 

.29 
26 

.03 

76 

.23 
125 

.11 
66 

.03 

11* 

.14 
61 

.14 

110 

.15 
105 

.01 
26 

.063    3.56 
54      1699 

WOLF   CREEK. 

DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
20 

.07 
36 

27 

.14 
18 

.17 
IB 

.02 
16 

.00 
9 

.06 
32 

.29 

56 

.20 

18 

.20 
25 

.12 
23 

.05 
17 

.12 

16 

.15 
23 

39 

.26 

38 

.13 

31 

.06 
18 

.11 
22 

.02 

24 

.10 
27 

* 
57 

.08 
18 

63 

* 
37 

.27 
45 

.10 
39 

.00 

7 

25 

.113    3.05 
0         844 

EVAPORATION  PAN  IS  COATED  WITH  ALUMINUM  PAINT  INSIDE  AND  OUT  EACH  YEAR  BEFORE  BEING  PLACED  IN  OPERATION. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

' 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  14 

IS   16   17 

9   20 

21   22  2'J   /.4   23  2».  v;i      ».  w, 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

' 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T    T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.i. 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLI AMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   89°  on  the  14+  at  three  stations 

Lowest  Temperature:   10'  on  the  27th  at  Dewey  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:   7.17  inches  at  Springfield 

Least  Total  Precipitation:   0.75  inch  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.70  inches  on  the  3d  at 
Keene  1  SSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.7  inches  at  Covington 

WB  Airport 

Greatest    Reported   Depth   of    Snow   on  Ground:      Trace   on    the   31+ 

at    eight    stations 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


RLE 

BAltDSTOwN    S    J   PREP 
MATER 

at  aver  can 

SE4T0N 
MUTON    : 

M*€A   COLLEGE 
SEKEA   -»t;o   works 

60HNIEVILLE 
BOWLING   GREEN 

BOW.1NG   GREEN    FAA    l 
WAOfOROSVlLLE 
»E»T    OAM    )6 


■MM    ;   NE 

SUtKESVILLE 

cadi;  lock  e 

CALHOvN    LOCK    2 
CA*P*ELLSV1LLE 

OWrVlLLE 

I.ARRCLLTON    LOCK     1 
CECILIA 

.»•  . ;•  l  wnw 
vlERmont  i  SSE 

Clinton 

COLLEGE  HILL  LOCK  II 
COVINGTON  W8  AIRPORT 
CURBERLANO 


DCLPHIA     ■     : 
DCNA 

DEwE*    DAM 


DT£R 

EDDTVILLE    LOCK    F 

EOKBHTOH 

EII2AB£ThT0WN 

EUCHORM   CI Tv 
ILKTON    2    S 
^ALLS    OF    ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 

FlEMINGSBURG 
F^ENINGSauRG    2 
FOB*   LOCK    10 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FOURNlLE    KT    UT1L    PA 

FRANKFORT    L0C<    * 
FRANKLIN     t     E 
FREEB'JflN    2    SW 
f»ENChBv»C 
GAMALIEL    1    S 

GEORGETOWN    HATER    MOI 
GEST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW    WKAY 
GLENOALE    I    £ 

GOLDEN    POND    fl   N 
GRANT    OAM    38 
WATSON    J    SE 
GREENS8URG 
GBEENSBURG    1    S 

GREENVILLE    2    ■ 
NALEVS    MILL 
HARTFORD    6   NH 
MAZARO 

HAZARD    -ATER    WORKS 

HEI0EL8ERG   LOCK    IN 

HENOERSON    T    SSW 

HERNOON 

HICKMAN    I    E 

HIGH   BRIDGE    LOCK    T 
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IRVINGTON 
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ION  AGENCY 
JAMES  T.  MULL  INS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IE  LOU  SMIT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
1  MC  KINLEY 

r,  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

M  S.  VERTREES 
.  MOUNT 2 

bernheim  foundation 

woodson  d.  franklin 
ie  b.  white 
corps  of  engineers 
weather  bureau 
wh1teaker 

ept.  of  cons, 
marshall  hill 
ky.  cardinal  dairy 
•  colo i ron 


MRS.    £V 


OBSERVER 


CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS. BARBARA    M.    COOL 
CHARLES    G.    BARRET 
ASHLAND    WATER    PLANT 
FELTON   W,    PATTON 

JOSEPH   PREP.    SCHOO 

HOMER  NOLAN 

G.  YOUNG 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WC8L 

JAMES  A.  GROSSMAN 

LAURA  B.  GABBARD 
JOHN  LEE  BURTON 


JAMES  I 


EOWARI 


DAV 


THOMAS  M.  GRAHAM 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

0.  GIVENS 

NA    BLAIR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN    E.    MORAN 
RADIO    STATION    W1EL 


IE    C.    ESKR1DGE 

IN    L.    SAMPSON 

MRS.    C.    C.    STAMPER 

MRS.    ALMYRTA    B.    HALL 

FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KENTUCKY    UTILITIES 

CORPS    OF    ENGINEERS 

IE  D.  NEAL 
MRS    ALTA    S.    GOOSLIN 

ISS    ESTHER    WILSON 

.    GUY    DECKARO 

ILLIAM  F.  BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAM 

RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 

WLDLF.  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 

E.  PENICK 

LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

8AILEY 
HOGS TON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 
KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  B.  ELAM 
EOD  PACK 

FLOYD  G.  ROBBINS 


JAMES 


MALONEY 


HUGH  W.  BUFF1N 
.  VARABLE 

KENTUCKY  UTILITIES  I 


STATION 


LEBURN  1  E 
LEITCHF1ELD 
LEXINGTON    WB    1 


LLOYO    GREENUP    DAM 
LOCKPORT    LOCK    7 
LOGLICK    1    S 

LONDON 
LONDON    FAA    AP 

.LOUISA    2 

Ilouisville 
louisville  bowman 
louisville  wb  ap 
louisville  upper  g 

lovelaceville 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MANCHESTER    4    SE 


MAYSVILLE    DAM    33 

MC   KEE 

MC    KINNEYSBURG 

META 

MIODLESBORO 
MIDDLESBORO    SEWAGE    PL 
MIDWAY 


MUNFORDVlLLE 
MURRAY 

OLIVE    HILL    2 
OLNEY 
ONEIDA 

ONEONTA  DAM 
OwENSBORO  2  1 
OWENSBORO  DAI 
PADUCAH  FAA  1 
PADUCAH 


PADUC 

PAINTSVI 

PARADISE 

iPIKEVILL 
IPRINCETO 

'  RAVENNA 
JRENFRO    V 


SCOTTSV 
SEBREE 

SHELBYV 
SHEPHERl 


SEWAGE    PLANT 


SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER    SHADE 
TATHAM    SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE    LOCK    S 

UNIONTOWN    DAM    *' 


WARSAW    MARKLAND 

WAYNESBURG    7    NE 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 
WILLIAMSTOWN    5    1 
WILLOW    LOCK    13 

WOLF    CREEK    DAM 


MOUNT    VERNON 


COUNTY 


KNOTT 

GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 

JESSAMIN! 


8*8  GREENUP 


4893  LAUREL 


4955  JEFFERSON 


iSOOJ  BARREN 
■5067  HOPKINS 
I  5097  j EDMONSON 
|5111  CLAY 

]  51 71  ipLOYD 

I5230 (graves 

15243    MASON 
5291  IJACKSON 

5301    PENDLETON 


PIKE 


5684  HART 
5694  CALLOWAY 
6013  CARTER 

6020  HOPf INS 


CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC    CRACKEN 
MC    CRACKEN 


J657S    CALDWELL 

J6679JEST1LL 

.67*8    ROCK    CASTLE 
6805    MADISON 
6882  'OHIO 

;70*9    LOGAN 

7074    SCOTT 
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7121    WOODFORD 
7129    MAGOFFIN 
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HAROLD   E.    WATLEY 
CLYDE    STIKELEATHER 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CORPS    OF    ENGINEERS 


CORPS 

0 

ENGIN 

EERS 

CORPS 

ENGIN 

■ERS 

HUBEC 

F  BURGHE* 

AMER1 

CHEM 

FED. 

AV 

AT  ION 

AGENC 

LEON 

COMPTO 

LOUIS 

t] 

LE  G.4 

L.  CO 

CORPS 

0 

ENGINEERS 

U.S. 

WEATHER  BUREAU 

CORPS 

0 

ENGINEERS 

BLAIN 

E  MALONE 

W1LLA 

E.  FOS 

:er 

HOMER 

L60RN. 

JR. 

IELD    ELEC*    WTR.CO. 
S    OF    ENGINEERS 
WINNIE    E.    MORAN 
RICHARD    T.    SVONOR 


PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 
FRED  CARTMlLL 

KENNETH  EARL  WALTERS 
JOHN  E.  SCOTT 
GEORGE  E.  DUVAL 
MELVlE  PARLEE  NEISZ 
MRS.  ANNA  L.  BROWN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  0.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WESTERN  P.  LACKEY 

CITY  < 
JESSE 

F  PADUCAH 
FAIRCH1LD 

ALTON    I 


vlL 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED   9/62 

THOMAS  C.  HERNOON 
S    OF    ENGINEERS 

MRS.    GLADYS    TALLEY 


RALS 


MRS.  TRESSIE 
JOHN  8.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 
MRS.  1DELL  F.  DEER 
ORLANDER  C.  CRAIG 
VIRGIL  0.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUDER 

GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RAOIO  STA  WSFC 
H.  GOATLEY 

GLADl 


GRIFFlTi 


CHAS.  H.  MC  MURTREY 
LIE  S.  KAYS 
KATHRYN  B.  CARR 
MAX  D.  RAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EDNA  LOVE 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 


MRS. 


<■■  i  V 


JLD  V.  8R0WN 
L  M.  MEADOWS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS    OF    ENGINEER: 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Statin* 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  endlntc  at  time 
of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ' 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"   ?™  HLm°,erfd2yS1°f  recor,d  "issing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

DA^A-NATTnNA^qilUM.RV1^^  ll^L8'  ^    Jach"°nth  *?e   described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 


moneyrorders  shou?a  bl^lT^LvtlST  r  ^"t^   ?"?  """J1!  *2-5°  P»*  *e.r.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 

ent  to  ?h»  SuMrlntPnHpn?  „f  n      ?   r  Superlnt endent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      73°  on  the  30th  at  Williamsburg  2 

Lowest  Temperature:      15"  on  the  28+  at  Blaine  1  W 

Greatest  Total  Precipitation:      6.  40  inches  at  Freeburn   2  SW 

Least  Total  Precipitation:      0.  89  inch  at  Umontown  Dam  49 

Greatest  One-day  Precipitation:      2.  45  inches  on  the  10th  at 
Frenchburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      1.  0   inch  at  3  Stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1  inch  on  the  18+ 

at  5  Stations 
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T 

T 

.29 

.09 

1.29 

.94 

T 

.04 

.63 

.01 

.09 

.37   .64 

.33 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

4.82 

.12 

.19 

1.29 

1.57 

.64 

.03 

.71 

.22 

.05 

CYNTHIANA 

3.85 

T 

.19 

.09 

.53 

1.64 

.02 

T 

.64 

.35 

.20 

T 

f 

.19 

CYNTHIANA  2 

4.35 

.10 

.14 

.08 

.57 

1.98 

.03 

1.10 

.16 

.03 

.16 

DANVILLE 

3.32 

.15 

.16 

.74 

1.62 

T 

.07 

.32 

.16 

T 

T 

.10 

DELPHIA  1  E 

4.24 

.01 

.24   .04 

•  52 

1.19 

.18 

.03 

.55 

.15 

.04 

.02 

.96 

.31 

DEWEY  DAM 

4.80 

T 

.15 

•  45 

1.90 

.12 

.18 

•  51 

.45 

.04 

T   !  1.00 

D1X  DAM 

3.56 

.12 

.28 

.71 

1.60 

T 

.25 

■41 

.04 

.01    .14 

DUNDEE  4  ESE 

1.38 

.10 

.06 

•  20 

.08 

.32 

.10 

.05 

.12 

.35 

DUNMOR 

2.01 

•  05 

.01 

T 

.16 

•07 

.72 

.30 

.64 

.04 

.02 

EDDYVILLE  LOCK  F 

1.35 

T 

.09 

.23 

.06 

.<.5 

.10 

.02 

.27 

1   .10 

.03 

EDMONTON 

3.47 

.06 

.07 

•  75 

1.75 

.06 

.06 

.55 

.05   .10 

ELIZA8ETHTOWN 

2.75 

.15 

1.15 

.05 

.05 

.22 

.20 

.30 

.13 

.10   .40   T 

T 

ELKHORN  CITY 

6.27 

.56 

.60 

2.40 

.36 

•  60 

.20 

1.15 

.20 

ELKTON  2  S 

2.35 

.03 

.31 

.10 

.73 

.61 

.17 

.02 

.36 

T 

T 

I     T 

FALMOUTH 

3.43 

.15 

.05 

.43 

1.77 

.02 

.03 

•  40 

.35 

.20 

.   .03 

FARMERS 

4.59 

.02 

.17   T 

.15 

.73 

1.90 

.15 

.03 

.46 

.31 

.22 

.02 

.02   .41 

FLEMINGSBURG 

4.58 

.01 

.23 

.13 

.54 

1.89 

.13 

.03 

.62 

.29 

.22 

.02 

.27 

FLEMINGS8URG  2 

4.49 

T 

.02 

.24 

T 

.26 

1.34 

1.10 

.05 

.67 

.52 

.22 

.07 

FORD  LOCK  10 

4.15 

T 

T 

.11   T 

.24 

.75 

1.78 

.07 

.02 

.36 

.35 

.22 

T 

T 

.25 

FORDS  FERRY  DAM  50 

1.09 

T 

T 

.02 

.06 

.29 

.02 

•  11 

.03 

.36 

.16 

.01 

.01 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

4.98 

.01 

.28 

1.1  ) 

1.35 

.07 

.02 

.55 

.16 

.01 

.11 

1.21 

.06 

FRANKFORT  LOCK  4 

3.05 

T 

.13 

.09 

1.24 

T 

7 

.47 

.30 

.15 

T 

.21 

FRANKLIN  1  E 

3.04 

.21 

.65 

1.22 

•  10 

.21 

•  55 

.10 

FREE6URN  2  SW 

6.40 

.40   .05 

.31 

2.09 

.87 

.10 

1.03 

.17 

T 

.05 

1.28 

.05 

FRENCHBURG 

6.14 

.12 

.05 

.03 

.14 

1  .00 

2.45 

.22 

•  04 

.57 

.42 

.45 

.20 

.03 

.01 

.41 

GAMALIEL  1  S 

3.60 

.03 

.07 

•  02 

.92 

1.80 

.13 

.30 

.20 

.05 

.01 

.02 

.05 

T 

T 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.84 

.20 

.12 

.60 

1.64 

.02 

.50 

.47 

.05 

.24 

GEST  LOCK  3 

2.35 

.15 

.26 

1.11 

.35 

.27 

.19 

GLASGOW 

3.01 

.05 

.13 

.65 

1.38 

.05 

.04 

.55 

.02 

.14 

GLASGOW  WKAY 

3.49 

.09 

.27 

1.56 

.48 

.17 

.08 

.07 

.03 

•  54 

.01 

.17 

T 

GLENDALE  1  E 

2.46 

.02 

.15 

.52 

.78 

.10 

.46 

.41 

GOLDEN  POND  8  N 

1.85 

.35 

.20 

T 

.80 

.10 

.40 

GRAYSON  1  SE 

4.85 

.06 

.07 

.32 

•  05 

.54 

1.70 

.08 

.90 

.33 

.29 

.03 

.46 

GREENSBURG 

3.50 

.11 

.13 

.64 

1.80 

.06 

.16 

.45 

T 

T 

7 

T 

GREENSBURG  1  S 

4. 38 

.23 

.22 

.46 

2.09 

•  36 

.73 

.29 

GREENVILLE  2  W 

2.10 

.04 

.04 

.06 

.22 

.43 

.14 

.55 

T 

T 

.47 

.10 

.05 

HARTFORD  6  NW 

2.01 

T 

T 

T 

•  66 

T 

.80 

.17 

.34 

T 

T 

.04 

HAZARD  WATER  WORKS 

5.11 

.38 

.56 

2.oa 

.28 

.03 

.47 

.23 

.03 

.96 

.09 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

4.79 

T 

.27   .03 

1.03 

1.87 

.05 

T 

.41 

.22 

T 

.05 

.60 

HENDERSON  7  SSW 

1.66 

T 

.04 

.32 

•  19 

.01 

.8? 

.14 

.01 

.32 

.01 

HICKMAN  1  E 

2.06 

.01 

.33 

.20 

.  78 

.04 

.05 

.02 

.35 

.02 

.02 

.17   .07 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.59 

.12 

.24 

.67 

1.70 

.26 

.35 

.15 

T 

.10 

HOPKINSVILLE 

2-17 

.02 

T 

.01 

.32 

.05 

.60 

■46 

.09 

.05 

.38 

.15 

.01   .03 

HYDEN 

4.75 

T 

T 

.31   .02 

.64 

1.62 

.17 

.02 

.01 

.64 

.10 

.03 

.08 

.96 

.13   T 

7 

IRVINGTON 

1.66 

.04 

.13 

.07 

.11 

■  62 

.07 

.01 

.10 

.20 

.30 

.01 

T 

JACKSON 

4.68 

.02 

•  03 

.39 

.92 

1.70 

.02 

.46 

.17 

.95 

JEREMIAH 

2.76 

.11 

1.35 

.51 

.10 

.62 

.07 

KEENE  1  SSW 

3.04 

.32 

.53 

1.11 

.20 

.SB 

LA  GRANGE  2  NNW 

2.49 

.21 

.09 

.05 

.60 

1.49 

.03 

.02 

LANCASTER 

3.49 

.14 

.16 

.83 

1.53 

■  04 

.22 

.57 

LEBURN  1  E 

2.07 

.92 

.26 

.18 

.46 

.16 

.09 

LE1TCHFIELD 

1.65 

.14 

T 

.19 

.20 

.25 

.02 

.09 

.36 

T 

.40 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.92 

T 

.12 

.05 

.06 

.26 

1.B0 

.47 

T 

•  43 

.01 

.52 

T 

.20 

T 

LIBERTY 

3.55 

.10 

.05 

.65 

1.60 

.05 

.10 

.40 

.10 

.30 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

3.45 

.09 

.22 

.72 

1.53 

.21 

•  40 

.08 

.20 

LLOYD  GREENUP  DAM 

4.17 

.04 

.03 

.25 

.13 

.37 

1.63 

.36 

.03 

.29 

.  16 

.39 

.02 

.45 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.42 

.12 

T 

.26 

1.25 

I 

.32 

.29 

.15 

T 

.03 

LONDON  FAA  AIRPORT 

4.39 

T 

•  04 

.19 

.57 

1  .45 

.27 

T 

.03 

T 

.73 

.02 

.95 

T          T 

.14 

LOUISA  2 

4.72 

.25 

.46 

1.48 

.24 

.10 

.25 

.49 

.20 

1.25 

LOUISVILLE 

1.85 

.13 

T 

.08 

.14 

.71 

.06 

T 

.01 

.26 

T 

■44 

T 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

1.59 

.14 

.01 

.04 

•  05 

.67 

.09 

.01 

.02 

.17 

.02 

.37 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.95 

.19 

T 

.06 

.30 

.70 

.02 

.03 

.27 

.26 

.10 

.02 

LOVELACEVILLE 

1.29 

.05 

.42 

.32 

.05 

.25 

.05 

.15 

MADISONVILLE  1  SE 

2.10 

.03 

.06 

.24 

.54 

.55 

.31 

.05 

.32 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.86 

.06 

.24 

1.05 

.87 

T 

.04 

.07 

T 

•  46 

•03 

T 

.02 

MANCHESTER  4  SE 

4.68 

.22 

.94 

1.55 

•  OS 

.21 

.40 

.20 

1.07 

MARTIN 

4.37 

.17   .25 

.31 

1.99 

.13 

T 

T 

.60 

.16 

.74 

MAYF1ELD 

1.31 

.15 

.17 

.34 

•35 

.15 

.04   .11 

MAYSVILLE  DAM  33 

3.6! 

•03 

.26 

.04 

.28 

1.68 

.25 

.05 

.31 

.24 

•  28 

.02 

T 

.15 

MCKEE 

4.94 

T 

T 

.25 

1*32 

1.64 

.05 

.07 

.13 

.56 

.13 

.06 

.05 

.68 

MIODLESBORO 

4.59 

.17 

1.31 

1.30 

.04 

.02 

.08 

.53 

.04 

.02 

.09 

.95 

.04 

MIDWAY 

3.62 

.14 

.10 

.66 

1.51 

T 

.01 

.43 

•  39 

.10 

.01 

.27 

M I LSURN 

1.24 

.01 

.01 

.19 

.21 

.28 

.02 

.52 

MILLERSTOWN 

2.41 

.35 

.68 

.44 

.14 

.42 

•  06 

.10 

HONTKELLO 

4.86 

.02 

.10 

1.26 

1.78 

.02 

.05 

•  55 

.02 

.02 

1.01 

.03 

MOUNT  STERLING 

4.06 

T 

T 

.10 

.39 

1.35 

1.36 

.34 

T 

.40 

T 

.12 

MOUNT  VERNON 

4.25 

.39 

.28 

1  .  W 

1.03 

.11 

.03 

.70 

.25 

.29 

MUNFOftOVILLE 

3.25 

.10 

■  20 

.70 

1.50 

T 

T 

.15 

•  60 

T 

MURRAY 

1.62 

.01 

T 

.23 

.05 

•  6C 

.07 

.07 

.36 

T 

.02 

.15 

.03   .03 

OLNEY 

1.9S 

.02 

.02 

•  29 

.27 

.84 

.10 

.32 

.03 

.09 

ONEIOA 

4.61 

T 

T 

.23   .02 

.73 

1.70 

.13 

.62 

.17 

.03 

.02 

.96 

So.  f.loi.nco  nolo,  following  Station     Ind.i 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

ontinued 

NOVEMBER    1962 

ffl 

Day  oi  Month 

Station 

1 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    | 

8        9 

10 

11     | 

12 

13   |    14    [   15 

16   | 

17   1 

18 

19 

20   | 

21 

22   |  23    |  24 

25   |   26   |   27 

28   |   29    |  30 

31 

tOUT*   OAM    35 

3.24 

.02       .26 

.10      .20 

1.21 

.06 

.02 

.03 

.31 

•23 

.77 

.03 

pts&oRO  2  h 

1.62 

.11 

.20 

.24 

.26 

.30 

.25 

.15 

.31 

.NiSOftO   OAK    46 

1.75 

.07 

.17 

.29       T 

.21 

.09 

.44 

.15 

.22 

.11 

T 

mew   f**    AIRPORT 

1.16 

.02       T             T 

T 

.46 

T 

.22 

.04 

.09 

.13 

.15 

T 

T 

.05 

UCAH 

1.17 

.05 

.42 

.20 

.26 

.24 

T 

HT8vlLL£ 

4.87 

.23 

T             .50 

1.90 

.14 

T             T 

.15 

.53 

.22 

T 

1.20 

?A0IS€    STEAM   PLANT 

2.21 

.01 

.14       .06 

.57 

.40 

.38 

.02 

.42 

.21 

(.eviiLe 

5.15 

.01 

.03       .42 

.08    1.33 

1.36 

T 

T 

.01 

•  80 

.02 

.67 

.38 

.04 

l«C ETON 

1.78 

.16 

.22 

.95 

.05 

.32 

.04 

.04 

.ERNA    LOCK     12 

4.32 

.12       T 

T          1.05 

1.90 

.10 

•  45 

.20 

T 

.50 

wan 

4.15 

T 

.13 

.14       .85 

1.81 

.02 

.04 

.33 

•  SO 

.07 

T 

T 

.26 

:m€ST£R    LOCK    3 

2.24 

.02 

.04 

.17       .08 

.70 

•  17 

.35 

.03 

.42 

T 

.26 

SEU.VILLE 

2.83 

.32       .32 

.90 

.  38 

.37 

.54 

.VISA   LOCK    6 

3.47 

T            T 

.14       T 

.21       .68 

1.57 

T 

.26 

.3ft 

.13 

T 

T 

.10 

.r£RSV!LLE    2    SE 

5.34 

.30       .02 

.62 

2.00 

.12 

.25 

.54 

.21 

.03 

1.25 

TTSV1LLE 

3.26 

1.68 

.38 

.39 

.07 

•  56 

.16 

JlTSVILLE    2    SW 

2.91 

.03 

.05       .82 

1.18 

T 

.08 

.05 

•5] 

.01 

.05 

.13 

T 

JREE 

2.25 

.10 

.35 

.12       T 

.45 

.65 

.05 

.08 

.12 

•  33 

LBTVlLLe 

2.49 

.13 

T 

•05       .31 

1.23 

.35 

.36 

.05 

T 

.01 

PmEROSVILLE 

1.94 

.18 

.09 

.80 

.42 

•  43 

.02 

•ERSET    1    1 

5.32 

.01 

T 

.02    1.10 

1.25 

1.06 

.56 

.64 

.39 

.05 

.24 

1MFIEL0 

3.00 

T 

.21       .52 

1.65 

T 

.32 

T 

.30 

i«NS 

4.05 

.12 

1.28 

1.05 

.52 

.04 

T 

•  12 

.92 

"MER    SHADE 

3.90 

T             .05 

.16    2.30 

.45 

.14 

.05 

.67 

.08 

LORSV1LLE 

3.14 

.22       T 

.15       .40 

1.28 

.45 

.35 

.04 

.25 

c*e  LOCK   5 

4.01 

T 

.20 

.13       .62 

1.80 

T 

.52 

.32 

.15 

.27 

ON TOWN    DAM   49 

.89 

T 

T 

.02 

.17 

.05 

•  16 

.09 

.15 

.23 

.02 

LEY   VIE"   LOCK    9 

3.34 

.10 

.26       .71 

1.32 

T 

T 

.23 

.40 

.12 

T 

T 

.20 

■JUKI 

3.70 

T 

.05       .55 

1.70 

.45 

.50 

T 

.45 

tCEBURG   DAM    32 

3.58 

.06 

.37       .01 

.36 

1.45 

.07 

.03 

.34 

.17 

.32 

T 

•  01 

.39 

SAM    MARYLAND    DAM 

1.92 

.02 

.20 

T 

.10       .14 

.92 

.02 

.36 

.16 

NESBURG   T   NE 

4.31 

.32 

.03       .93 

1.50 

.06 

.17 

.53 

.06 

.04 

.13 

.52 

■     LIBERTY 

4.38 

.04 

T             .17 

.70 

1.56 

.14 

.36 

.48 

.17 

T 

.76 

l  UKS8URG    2 

5.38 

.15 

.03    1.11 

1.60 

.04 

.02 

.59 

.11 

.03 

.13 

1.57 

tIAMSTOfcN    5    NSW 

2.77 

T 

T            .27 

.09       .40 

1.21 

.03 

.29 

.41 

.03 

T 

.04 

LOW   LOCK    13 

3.90 

.15 

1.14 

1.85 

.05 

.03 

.47 

.19 

.02 

F    CREEK   OAM 

4.01 

T 

.05 

1.02 

1.64 

T 

.04 

.02 

.4ft 

.12 

.60 

.04 

09URY    LOCK   * 

1.97 

.15       .02 

.06 

.17       .16 

.62 

.06 

.11 

.06 

.44 

.10 

.02 

race  notes  following  Station     Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ffNTUC 


13      M 


Day  Of  Month 
15     16      17 


22       23 


24      25 


28      29       30 


ADDISON    DAM    45 


ANCHORAGE 


BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSV1LLE 

CAMP8ELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 


ELIZABETHTOWN 


FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  ( 
HOPK1NSV 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


48  50  50 

28  32  38 

46  47  54 

27  36  32 

51  49  48 
26  29  32 

56  59  53 

28  28  33 

54  58  55 

26  42  34 

54  56  55 

31  29  30 

58  56  53 

27  42  38 

57  57  52 

28  43  43 

52  49  51 


52 

50 

48 

24 

25 

29 

53 

53 

53 

25 

36 

34 

57 

58 

53 

30 

42 

41 

57 

56 

52 

28 

32 

34 

56 

56 

56 

26 

36 

35 

51 

49 

53 

29 

34 

38 

54 

54 

51 

26 

30 

35 

52 

52 

54 

25 

39 

31 

51 

49 

52 

25 

32 

35 

56 

57 

47 

31 

27 

35 

53 

50 

46 

21 

27 

34 

53 

54 

47 

28 

28 

35 

52 

54 

50 

32 

28 

32 

53 

50 

52 

29 

37 

36 

53 

54 

50 

27 

30 

40 

50 

50 

47 

27 

26 

36 

49 

49 

50 

27 

26 

34 

50 

48 

50 

24 

31 

38 

53 

56 

52 

32 

44 

40 

55 

52 

47 

29 

30 

34 

54 

55 

52 

29 

41 

40 

56 

58 

57 

27 

28 

44 

52 

51 

45 

24 

24 

30 

56 

55 

53 

28 

29 

34 

57 

59 

53 

29 

42 

40 

54 

53 

53 

25 

28 

34 

54 

55 

53 

26 

41 

62 

57 

56 

30 

35 

32 

62 

56 

62 

30 

32 

41 

58 

57 

49 

31 

30 

33 

50   44 
36   29 


46   47   56 
36   32   26 


48   49   45 
37   34   34 


39   32   26 


48   43   55 
38   31   25 


52   50   58 
28   22   23 


48   44   51 
39   31   29 


47   48   42 


49   44   52 
36   32   24 


35   28   24 


56   43   46 
38   33   25 


51   46   53 
38   31   25 


52   47   52 


52   48   43 
37   31   24 


50   46   54 
35   32   25 


45   43   52 
33   31   34 


47   43   50 
39   32   32 


52   45   43 


52   45   41 
35   31   29 


48   49   40 
40   38   35 


49   44   53 
39   32   35 


51   47   45 
37   32   25 


55   45 
40   35 


50   44   50 


49   41   56 
33   31   29 


54   47   46 
34   33   26 


33   31   24 


54   49   49 
30   27   24 


48   47   44 


57   46   46 
34   34   26 


50   45   57 
34   30  2Z 


51   45   50 
41   33   32 


49   45   56 
38   30   27 


56   52   48 


53   59 
36   27 


49   46   39 
37   34   33 


46  -  44 
40   38 


52   49 

42   41 


50   50 
45   43 


56   57 
28   34 


50   47 
44   42 


56   51   47 


59 

55 

50 

51 

60 

36 

43 

43 

43 

29 

51 

58 

55 

50 

54 

22 

25 

41 

45 

32 

57 

52 

49 

52 

58 

29 

44 

43 

41 

27 

57 

50 

48 

55 

65 

37 

43 

43 

33 

29 

56 

57 

49 

51 

52 

25 

37 

42 

41 

27 

61 

55 

51 

49 

62 

35 

44 

44 

43 

27 

51 

53 

52 

58 

58 

36 

43 

45 

45 

29 

5* 

58 

50 

56 

49 

22 

30 

40 

37 

31 

54 

51 

50 

55 

62 

32 

43 

40 

43 

27 

50 

56 

52 

59 

60 

36 

41 

45 

42 

26 

59 

61 

63 

51 

65 

25 

37 

42 

43 

31 

51 

52 

50 

49 

59 

28 

42 

44 

46 

27 

53 

55 

48 

49 

52 

31 

42 

43 

43 

30 

48 

60 

57 

52 

53 

25 

25 

41 

45 

35 

55 

55 

50 

55 

58 

37 

44 

45 

45 

32 

52 

58 

52 

49 

56 

26 

44 

42 

42 

42 

54 

55 

51 

50 

59 

30 

40 

44 

45 

29 

55 

53 

50 

54 

62 

24 

42 

45 

44 

29 

53   48   48 


48 

47 

40 

39 

52 

50 

40 

44 

52 

49 

45 

44 

57 

50 

43 

40 

55 

53 

28 

44 

55   57   50 


50   45 
43   40 


60   51 
42   44 


50   45 
41   36 


58   54 
40   38 


58   50 
41   38 


43   50 
38   28 


44   42 
57   62 


54   60   60 
44   28   41 


61   48   61 
44   33   34 


55   63 
40   27 


57   67   52 
33   34   41 


54   57   53 
44   29   35 


50   58   59 
45   30   30 


51   61   54 
41   28   47 


55   57   58 
35   24   40 


49   52   58 


50   49   63 
45   28   28 


56   64   59 
38   26   44 


54   58   58 
45   30   31 


57   63 
35   29 


50   51   56 
32   28   35 


57   52 
46   33 


48   52 
32   30 


55   61 
36   27 


54   49 
34   26 


55   61 
33   25 


56   61 
39   28 


59   50   59 
35   26   26 


57   63 
40   28 


60   67 
30   28 


51   61   67 
37   29   39 


51   50 
32   21 


52   59   63 
41   25   35 


57   63 
36   30 


55   54   63 
38   26   26 


55   61 
36   27 


55   59   61 
42   27   41 


51   52 
40   27 


58   60 
39   26 


52   59   61 


51   61   63 
31   21   26 


57   53   58 
34   25   26 


53   52   61 
38   30   30 


51   49   56 


35 

26 

54 

60 

39 

32 

57 

54 

36 

29 

63 

53 

34 

25 

54 

61 

37 

20 

48 

56 

34 

27 

56   65   65 
35   34   54 


55   57   60 
40   29   29 


53   59 
30   29 


53   48   58 
35   25   25 


55   56 
35   27 


58   64   62 
37   30   48 


55   59   66 
38   22   30 


58   64   63 
33   34   47 


58   61   64 


50   60   64 
35   30   31 


58   53   63 
32   26   26 


59   58 
50   43 


68   67 
35   48 


65   62 

31   40 


66   65 
42   42 


62   60 
53   46 


68   68   56 ! 


36   40   50 
33   33   34 


44   49   55 
36   31   35 


52   55 

40   40   45 


44   55   56 
39   32 


42   57   57 
39   29   34 


61 
58 

61 
43 

62 
51 

59 

45 

66 

46 

62 

54 

60 
51 

61 
38 

60 
52 

59 
44 

61 
45 

60 
49 

62 
52 

59 
46 

56 
47 

56 
35 

64 
35 

66 
52 

36!  36   39   40 


47   48   57 
36   37   44 


48   48   53 
35   34 


62   62   52 


65   60 
45   52 


69   68 
28   44 


63   60 
52   49 


64   60 
25   50 


63   53 
52   41 


61   62 
51   49 


65   68 
31   49 


45   50   55 
36   31   37 


50   50   64 
36   37   47 


44   42   53 
32   32   37 


40   44   54 
32   36 


44 

39 

49 
37 

57 
37 

57 
37 

54 
26 

40 
37 

45 

38 

52 

38 

58 

36 

55 
37 

41 
36 

42 
36 

52 
29 

57 
41 

46 
20 

42 
36 

45 
37 

57 
37 

55 
39 

54 
17 

40 
35 

44 
37 

54 
42 

53 

32 

49 
22 

44 
39 

55 
32 

59 
46 

52 
31 

61 
29 

40 
33 

43 
38 

52 
39 

56 

40 

48 
23 

48 

37 

52 
36 

58 
46 

55 
40 

57 
24 

42 
38 

45 
33 

57 

34 

56 
39 

55 
26 

44 
35 

41 
37 

55 
37 

57 

48 

48 
21 

41 
39 

48 
39 

54 
37 

52 
40 

52 

24 

44 

38 

54 
34 

56 

44 

57 
24 

47 
38 

49 
40 

55 
38 

55 

41 

55 
20 

44 
38 

54 

33 

59 

43 

53 

37 

60 
26 

49 
39 

44 
28 

56 
32 

58 
38 

56 

2  8 

42 
36 

44 

34 

57 

35 

57 
37 

54 
26 

48 
39 

50 
39 

52 
42 

57 
43 

49 

23 

52   50 

I   - 


52   53 

36   22 


58   47 
41   21 


58   58 
42   21 


55   58 
39   23 


55   61 
39   24 


57   54 
38   24 


55   49 
42   18 


52   56 
30   24 


55   55 
37   24 


55   54 
37   20 


49   51 
25   19 


64   57 
40   21 


55   46 
37   19 


56   47 
39   24 


55   49 
41   26 


48   48 
30   29 


52   54 
24   29 


51   48 
22   21 


64   68   67 
36   40   36 


55   61   65 

23   24   24 


30   35 

54 

29 

'.. 
28 

5  4 

>] 


64   51   61 


58  63   67   66 

34   41   35 


51   50   58 
31   23   26 


54 
25 

50 

22 

66 

22 

31 

56 
27 

53 

2* 

64 
37 

71 
4? 

51 
2] 

53 
29 

57 
36 

69 
43 

65   66   68 
38   43   44 


52 
26 

50 
15 

4  | 

15 

55 

15 

62 

24 

66 
ZC 

53 
32 

52 
19 

55 
19 

62 

33 

65 
35 

66 
3d 

57 

37 

53 
31 

53 
25 

62 
42 

68 

44 

67 
39 

5  4 
»3 

56 
19 

53 
20 

61 
26 

65 
38 

69 
33 

53 |  55   54   57 
36   25   29 


52   51   56 
30   21   23 


56   50 
26   25 


54   57 
19   24 


51  |  52 

24  1  26 


55  I  52   53   51 
24 |  30   26   25 


57   53   50 
30   21   18 


52   61   60 
28   39   38 


64   67   67 
29   35   34 


67   65   70 
27   32   25 


58   64   67 
18   28   24 


59   65   68 
26   36   37 


52 

57 

63 

65 

67 

28 

28 

39 

45 

41 

52 

52 

55 

63 

67 

26 

29 

30 

40 

44 

53 

52 

57 

62 

67 

20 

20 

21 

27 

25 

52 

57 

62 

66 

67 

17 

18 

26 

30 

24 

49 

58 

62 

64 

66 

23 

26 

36 

42 

39 

57 

47 

58 

65 

64 

30 

31 

40 

45 

40 

54 

49 

56 

62 

65 

23 

22 

26 

31 

37 

54 

59 

62 

68 

67 

29 

25 

43 

45 

43 

61 

23 

58 
24 

51 
33 

59 

43 

70 
35 

49 

20 

47 
18 

52 

18 

58 
24 

64 
24 

58 
21 

55 
21 

57 
24 

65 
38 

69 
32 

57 
25 

49 
26 

59 

36 

70 
44 

69 
35 

54 
19 

58 

18 

64 
26 

66 
29 

66 
28 

56 
29 

49 
28 

60 
37 

68 
41 

68 
39 

64 
27 

58 
32 

53 
35 

65 
35 

70 
35 

6  2 
30 

56 
29 

52 

30 

59 
42 

72 

44 

57 

2  5 

49 
21 

61 
21 

65 
29 

69 
31 

S*>*  raf«r*DC«  notti 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1962 


D.iy 

01  Month 

1  s. 

1   9> 

Station 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

57 
28 

49 
41 

53 
34 

49 
36 

44 
31 

54 
24 

50 
38 

51 

44 

49 
41 

55 
43 

61 
28 

53 
44 

56 

40 

63 

29 

66 

45 

59 
54 

59 
46 

46 
35 

45 
38 

52 
33 

55 
42 

54 
38 

45 
38 

52 
30 

54 
33 

53 
27 

54 
27 

61 
36 

68 
41 

66        54.4 
38        36.7 

JACKSON 

MAX 
MIN 

54 
29 

53 
29 

46 

34 

48 

37 

48 
35 

39 

34 

48 
26 

60 
28 

55 

43 

52 
46 

53 
33 

57 

33 

57 
35 

48 
25 

56 
26 

68 
32 

65 
45 

61 
44 

45 
39 

47 
39 

52 

35 

56 
43 

48 
22 

55 
23 

55 
33 

55 

22 

41 
20 

54 
21 

61 

30 

64        53.4 
27       32.3 

LEBURN  1  E 

MAX 
MIN 

LEITCHF1ELD 

MAX 
MIN 

54 
30 

51 
42 

52 
38 

52 
37 

42 
31 

54 
28 

55 

39 

49 
44 

48 
41 

57 
41 

61 

30 

54 

44 

56 
41 

63 
33 

62 

45 

58 
53 

58 
45 

45 
35 

45 
38 

53 
35 

59 

44 

53 
38 

55 
28 

51 
33 

55 
37 

51 
29 

54 
28 

61 
40 

66 

43 

65 
41 

54.6 
37.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
2B 

45 
37 

50 
36 

44 
35 

41 
32 

51 
31 

52 
36 

47 
44 

48 
45 

53 
38 

57 
30 

54 
39 

52 
36 

59 
31 

61 
42 

60 
51 

58 
42 

42 
33 

41 
36 

47 
39 

54 
44 

50 
30 

51 
26 

49 
32 

51 
31 

47 
28 

55 
28 

61 
38 

64 
42 

65 
43 

52.0 
36.1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
27 

50 
36 

54 
35 

47 
37 

39 
32 

58 
28 

59 
29 

51 
43 

53 
46 

47 
32 

59 
29 

55 
34 

49 
29 

58 
24 

64 
36 

62 
47 

60 
49 

49 
39 

48 
39 

50 
41 

57 
50 

54 
29 

54 
21 

56 
39 

56 
33 

50 
28 

60 
28 

63 
36 

66 
43 

66 
36 

54.9 
35.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

si 

33 

53 
32 

54 
39 

48 
36 

47 
34 

54 
32 

50 
39 

52 
42 

50 

42 

57 
43 

61 
34 

55 

44 

57 
42 

63 
35 

65 
45 

62 
53 

60 
42 

42 
36 

45 
39 

53 
38 

5B 
41 

52 
36 

52 
29 

53 
36 

54 
34 

53 
32 

56 
34 

64 

40 

68 
44 

67       55.2 
43      '  38.3 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

51 
29 

46 
38 

51 
37 

48 
34 

46 

34 

52 
28 

50 
34 

51 
42 

49 
42 

56 
40 

58 
28 

54 
41 

54 
35 

61 
29 

64 
39 

62 
52 

59 
42 

42 

35 

43 
38 

50 
33 

56 
45 

50 
29 

54 
23 

50 
30 

52 
28 

50 
25 

54 
27 

62 

33 

66 
39 

65     j  53.5 
34     I  34.8 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

57 
28 

55 
49 

53 
42 

49 
29 

48 
26 

60 
25 

55 

40 

51 
42 

49 
32 

58 
30 

69 
28 

63 
46 

61 
29 

66 
29 

66 
48 

66 

50 

64 
47 

47 
38 

45 
39 

55 
39 

64 
36 

54 
38 

62 
25 

55 
35 

61 

43 

60 
29 

52 

33 

51 
36 

68 
44 

70       57.6 
37     ;  36.4 

NAPISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

56 

28 

57 
43 

54 
40 

49 
35 

46 
30 

57 
24 

54 

40 

49 
45 

47 
40 

55 
37 

65 
28 

59 
46 

58 
34 

64 
30 

63 
46 

64 
52 

63 
45 

57 
37 

44 
39 

55 
33 

56 
46 

54 
38 

59 
25 

56 

34 

57 
42 

51 
24 

50 
25 

59 

34 

67 
44 

66       56.4 
34       36.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

54 
29 

54 

44 

53 
38 

50 
33 

44 
31 

55 
25 

56 
38 

54 
45 

48 

44 

50 
34 

61 
30 

56 
46 

55 
40 

62 
30 

63 
48 

62 

53 

62 

47 

50 
3B 

46 
38 

52 
38 

57 
44 

57 
39 

58 
24 

56 
41 

58 
39 

55 
29 

57 
26 

65 
40 

70 
43 

69 
42 

56.3 
37.9 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

57 
30 

52 
28 

52 
33 

48 
40 

45 
33 

50 
31 

62 
24 

58 
41 

55 

45 

55 
41 

62 
31 

55 
31 

51 
39 

63 
22 

70 
30 

65 

40 

64 
54 

54 

40 

50 
39 

50 
39 

57 
45 

57 
42 

56 
20 

59 
37 

59 
32 

50 
19 

60 
19 

60 
28 

66 
30 

67 
27 

57.0 
33.7 

HAYFIELO 

MAX 
MIN 

56 
29 

55 
43 

51 
42 

50 
36 

48 
26 

58 
27 

55 
41 

51 

41 

47 
35 

56 
30 

67 
29 

61 

45 

60 
31 

65 
32 

65 
52 

65 
52 

61 

43 

45 
36 

45 
38 

53 
30 

55 
40 

55 
38 

60 

27 

56 

38 

59 
42 

58 

30 

52 

35 

50 
38 

68 

45 

70 
41 

56.6 

37.1 

HAYSV1LLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

52 
27 

50 
26 

49 

34 

52 

41 

47 
36 

46 
36 

50 
29 

48 
35 

50 

43 

50 

45 

54 
32 

57 
33 

52 
36 

51 
27 

60 

28 

65 
34 

63 
53 

58 
38 

45 
37 

42 
37 

53 
36 

55 
41 

46 
21 

54 
21 

49 
29 

52 

21 

50 
21 

55 
21 

61 
27 

64 
28 

52.7 
32.5 

MCKEE 

MAX 
MIN 

50 
24 

54 
25 

49 
33 

50 
33 

45 
32 

37 
31 

49 
26 

58 
30 

52 

43 

50 
45 

52 

30 

59 

30 

55 
33 

50 
22 

60 
24 

65 

46 

64 

54 

60 

40 

46 
37 

48 
39 

54 
42 

56 
42 

48 
20 

47 
22 

54 
33 

54 
20 

47 
19 

56 
21 

62 
32 

64 
29 

53.2 
31.9 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

27 

28 

31 

34 

32 

31 

26 

24 

57 
40 

61 
41 

50 
29 

63 
30 

60 
31 

47 
24 

60 

26 

62 
26 

61 
43 

64 

46 

49 
38 

48 
38 

53 

41 

61 

43 

55 
22 

49 
23 

62 

34 

59 
20 

52 
19 

66 
20 

69 
32 

69 
30 

58.0 
31.0 

MILBURN 

MAX 
MIN 

58 
32 

55 
42 

54 
42 

56 

35 

50 
28 

50 
30 

59 

37 

51 
42 

51 
34 

48 
31 

57 
34 

68 

45 

56 
33 

60 
37 

66 

40 

66 
53 

65 
51 

56 
38 

45 
39 

45 
30 

55 
32 

60 
39 

56 
33 

61 

34 

54 
38 

61 
33 

57 
36 

53 
36 

51 

40 

68 
43 

56.4 
37.2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

55 
27 

52 
32 

56 

34 

50 
35 

43 
32 

55 
25 

61 
34 

53 
44 

52 
44 

50 
40 

63 
26 

58 
39 

51 
39 

64 
25 

66 

38 

61 
47 

64 
50 

50 
39 

49 
39 

50 
40 

58 

44 

57 
41 

61 
23 

57 
38 

58 
35 

53 
22 

58 
23 

66 
36 

68 
43 

67 
32 

56.9 
35.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

51 
25 

48 
32 

51 

n 

50 
37 

42 
31 

49 

29 

56 
31 

53 
42 

49 
43 

55 
43 

58 
31 

56 

37 

50 
35 

59 
29 

64 
47 

61 
49 

58 
48 

50 
33 

41 
35 

44 
36 

55 
42 

53 
37 

52 
23 

52 

32 

52 
32 

51 
25 

59 
26 

63 
36 

66 

41 

67 
39 

53.6 
35.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

53 
25 

57 
31 

53 
33 

47 
39 

43 
30 

50 
27 

58 
35 

54 
43 

52 

44 

50 

44 

60 
26 

55 
39 

50 
27 

59 
25 

66 

38 

62 
50 

60 
49 

50 
36 

47 
37 

46 
39 

57 

45 

56 
39 

53 

21 

55 
37 

54 

37 

50 
21 

63 
25 

66 
40 

66 
46 

66 
45 

55.3 
35.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

56 
32 

55 
35 

56 
42 

51 
34 

49 

27 

48 
27 

58 
29 

56 

44 

49 
38 

46 
32 

55 

30 

68 
37 

53 
33 

58 
33 

67 

35 

65 
50 

66 

48 

50 
37 

42 
38 

45 
33 

56 
33 

57 

38 

54 
28 

61 
33 

58 

41 

59 
28 

59 

30 

52 

38 

55 
42 

69     '  55.8 
38     '•     35.4 

OWENS80RO  2  W 

MAX 
MIN 

55 

30 

53 

44 

54 

40 

48 
41 

45 
32 

56 

.6 

50 
40 

49 
45 

46 
41 

56 
41 

65 
30 

55 
45 

60 
32 

63 
32 

63 
46 

59 
52 

57 
45 

45 
36 

44 
39 

54 
33 

58 
40 

50 
39 

58 
26 

56 
33 

58 
39 

59 
28 

52 

30 

61 
39 

71 
43 

72     \     55.7 
39       37.5 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
31 

54 
44 

49 
39 

48 
33 

45 
29 

56 
28 

50 
44 

49 
42 

48 
38 

56 
31 

65 
28 

56 

38 

61 
29 

63 
32 

65 
52 

64 
51 

51 
42 

44 
38 

44 
38 

54 
28 

64 

42 

54 
29 

59 
28 

52 

35 

59 
37 

57 
30 

48 
33 

54 
36 

68 
43 

68     (  55.3 
37       36.2 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

55 
32 

57 
44 

53 

34 

49 
30 

59 
28 

56 

32 

51 
42 

55 
33 

56 

31 

66 
31 

60 
31 

60 
47 

67 
32 

65 
32 

65 
54 

66 
52 

66 
46 

47 
38 

45 
40 

56 

30 

63 
38 

55 
39 

62 
27 

57 
35 

61 
44 

58 
29 

52 
36 

58 
36 

70 
43 

70     :  58.7 
35     ,  36.7 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
31 

59 

32 

58 
38 

55 
35 

49 
30 

43 

24 

59 
28 

56 
43 

54 
43 

46 

39 

48 
28 

66 

30 

48 
38 

59 
28 

65 
32 

64 
50 

61 
50 

51 
37 

41 
37 

45 
33 

54 
34 

56 

37 

54 
24 

58 
26 

57 
35 

59 
24 

59 
25 

51 
26 

59 

40 

72       55.5 
35       33.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

56 
33 

57 
30 

51 
41 

49 
39 

42 
32 

48 
36 

62 
26 

56 

40 

54 
44 

52 
45 

64 
36 

59 

37 

48 
36 

59 
28 

71 
29 

70 
46 

68 
52 

53 
39 

47 
38 

50 
42 

55 
40 

55 
42 

55 
24 

58 
39 

57 
32 

52 
28 

61 

21 

67 

27 

68 
33 

65     |  57.0 
29       35.5 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

59 
29 

60 
41 

54 

43 

50 
30 

50 
26 

58 
22 

54 
37 

52 

42 

48 

34 

58 
33 

63 
26 

57 
46 

60 
29 

65 
28 

64 
44 

64 
47 

63 
46 

46 
37 

45 
39 

61 

30 

55 
36 

56 
35 

60 
24 

67 
34 

63 

40 

58 

25 

51 
27 

60 
36 

72 
45 

72     i  58.2 
39     |  35.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

54 
24 

51 
25 

48 
36 

52 
38 

45 
32 

40 
32 

52 
34 

56 
40 

48 
43 

49 
44 

53 
29 

59 
37 

55 

37 

50 
27 

60 

35 

67 
46 

62 
52 

52 

34 

38 
33 

44 
36 

53 
38 

56 
37 

47 
22 

55 
30 

52 
28 

51 
27 

48 
27 

59 
29 

62 
38 

65     !  52.8 
42       34.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

58 
29 

57 
31 

61 
42 

53 
39 

47 
30 

45 
24 

66 
24 

61 
43 

50 

41 

46 
39 

57 
28 

63 

40 

48 
40 

56 
29 

63 
32 

64 
48 

63 
49 

52 

38 

49 
39 

47 
38 

55 
38 

58 
39 

53 

24 

58 
34 

57 
28 

57 
30 

59 
26 

54 

30 

60 
43 

70     1  56.2 
37       35.1 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

57 
29 

58 
40 

55 
38 

50 
38 

56 

30 

52 
23 

60 
34 

55 

44 

48 

45 

55 

41 

64 
29 

58 
46 

55 
41 

64 
29 

64 
41 

61 
54 

62 
48 

48 
39 

50 
39 

53 
40 

57 
46 

55 
45 

58 
26 

56 
26 

58 
34 

56 

30 

23 

59 
40 

68 
40 

69       57.3 
39       37.2 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

53 
28 

50 
28 

46 

35 

54 
36 

46 
32 

28 

51 
28 

50 
42 

50 

43 

50 
40 

56 
29 

58 
31 

53 
39 

54 
31 

58 
32 

60 
46 

59 
35 

61 
33 

40 
33 

44 
30 

51 
38 

54 
37 

47 
24 

51 
27 

49 
29 

51 
25 

50 
25 

55 
29 

62 

37 

65       52.3 

40       33.0 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

54 
27 

51 
40 

49 
38 

47 
34 

46 
23 

52 
27 

55 
30 

53 
30 

54 
30 

47 
35 

61 
28 

60 
38 

51 
40 

59 
24 

66 

35 

58 
38 

52 
39 

46 
37 

46 
37 

50 
34 

55 
38 

55 
28 

56 
22 

56 

38 

57 
37 

48 
26 

59 
24 

67 
41 

66 
39 

67     |  54.8 
44     |  33.4 

STEARNS 

MAX 
MIN 

52 
27 

54 
28 

49 
34 

53 

34 

46 
29 

38 
25 

52 
25 

59 
32 

49 

42 

48 
41 

44 
29 

59 
29 

60 
38 

44 
27 

60 
27 

59 

49 

61 
52 

56 
41 

43 
35 

48 
36 

52 

39 

58 
40 

45 
25 

58 
28 

55 
39 

59 
25 

49 
26 

59 
32 

62 

37 

65 
39 

53.3 
33.7 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

57 
27 

59 
35 

58 
33 

49 
29 

45 
31 

55 
23 

60 
31 

51 

44 

♦9 

41 

50 
38 

63 
28 

53 
45 

57 
37 

64 
28 

66 
37 

62 
42 

63 

48 

49 
37 

49 
37 

51 
35 

58 
43 

55 
30 

56 
24 

58 
36 

57 
35 

55 
28 

55 
23 

62 
39 

68 

44 

69 

44 

56.8 
35.1 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

50 
32 

46 
31 

53 

40 

50 
37 

46 
36 

52 
39 

54 
37 

51 

43 

50 
45 

52 
45 

59 
39 

55 
37 

50 
38 

52 
28 

65 

29 

65 

45 

61 
46 

47 
34 

42 
36 

45 
38 

56 

43 

54 
38 

52 
23 

59 
30 

52 
32 

52 

24 

55 
25 

60 
28 

64 
33 

65 

30 

53.6 
35.4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

50 
29 

49 
33 

54 
40 

47 
39 

44 
35 

53 
30 

48 
35 

54 
43 

51 
46 

57 
47 

59 
29 

48 
40 

55 
34 

61 
27 

61 
36 

59 
50 

58 
42 

43 
35 

43 
37 

48 
34 

53 
43 

52 

28 

53 
19 

53 
26 

52 
28 

50 
22 

55 
22 

60 

30 

56 

40 

64 

30 

53.0 
34.3 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

55 
30 

54 
32 

51 
36 

51 
39 

43 
30 

49 
29 

55 
34 

55 

42 

51 
43 

55 
46 

53 
26 

58 
41 

54 
37 

51 
28 

65 

41 

61 
48 

59 
52 

55 
38 

49 

33 

46 
38 

52 

43 

55 
39 

55 
24 

52 
35 

53 
36 

52 
28 

27 

59 

41 

67 
46 

67 
43 

54.5 
36.8 

"EST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

52 
27 

49 
26 

45 
31 

46 
37 

48 
35 

41 
34 

47 
24 

58 
25 

54 

43 

50 

45 

58 
31 

60 
32 

54 
38 

48 
22 

57 
22 

63 
28 

65 
46 

59 

40 

42 
37 

44 
38 

54 
39 

57 

41 

45 
19 

54 
19 

53 
29 

51 
19 

46 
18 

55 
18 

60 
26 

64 
24 

52.6 

30.4 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

1 

60 
29 

60 
30 

51 
33 

56 
34 

55 
32 

40 

30 

55 
31 

61 
31 

54 
43 

60 
44 

48 
32 

68 
32 

67 
36 

52 
26 

65 
26 

70 
40 

67 
53 

65 

45 

47 
39 

50 
39 

54 
41 

59 
43 

52 
23 

59 
24 

54 
36 

62 
22 

58 
22 

68 
22 

68 
32 

73 
30 

58.6 
33.3 

:   notes   following  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


fEKTuar 


10      11      12      13      14      IS     16      17      18      19      20      21      22 


24      25      2S      27      2» 


.,    I 


WILLIAMSTOWN  5  WSW 


WOLF  CREEK  DAM 


50   50   46 
28   28   36 


57   56   54 
32   34   34 


51   44   42 
37   31   30 


58   47   45 
34   34   28 


53   48   52  |  50   55   60 
42   31   32 


55   61   55 

2  9   30   46 


51   53   59 
31   32   32 


60   58   58   39   41   50 
43   51   30   31   35   36 


53   48   62 
46   31   32 


63i  68   67 
31   32   49 


59   46   52   57 

44  1  40   41   40 


55   43 
36   24 


'A.i. 


55.', 

34.; 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2% 

29 

30 

31 

o  of 
H      < 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

24 

.03 
27 

.02 
22 

.05 

30 

.02 
61 

.04 
31 

.02 
24 

.01 
18 

.19 
23 

76 

.02 

44 

.07 
16 

.10 
32 

.04 
23 

.05 
18 

* 
37 

54 

♦ 

36 

.  13 
47 

.  13 
32 

.02 
20 

32 

69 

27 

24 

28 

40 

20 

40 

34 

1009 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
Ph. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

i-si 

s  :  s 

•     0    3 

a.   a  ■ 

• 

-Is 

■4    a  ■ 

Station 

o> 

> 
• 

2  if 

s «  > 
£  a  s 

a.-  a 

• 
o- 
3 

5 

> 
< 

1     • 

o        S 
TJ  —  % 

S     J 

0 

_  a 

0  5 

< 

o  tn 

O  LU 

< 

o  m 

ObJ 

D. 

otn 
oiu 

Q- 

O  (O 

O  (U 

• 
5 

« 

8 

3 

0) 

1 

o 

Oi 

L 

o 

O) 

T 

Oi    0 

*0 
o 
H 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

ENE 

13 

7.4 

23++ 

WNW 

22+ 

81 

81 

58 

69 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

38   0 

7.7 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

ENE 

15 

9.0 

24++ 

NW 

22+ 

77 

74 

72 

93 

4 

3 

5 

l 

1 

0 

14 

- 

7.0 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

N 

13 

7.6 

29 

N 

22 

82 

85 

66 

69 

1 

7 

3 

l 

0 

0 

12 

37 

7.0 

<S        CITY    OFFICE    DATA 

8*j»    r*f«r*DC*    BOtoB    follonoj    Btttloo    Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1962 


Day  of  month 

Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 

CTNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.EX1NGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

KAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MIDOLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AMISON    WH    *5 

..;■»«•     *    N 
tNCHORAGE 

mow 

SAR03TJWN    S    J    PREP    5CM 


»£•£*    OLLEGE 

••;»   WORKS 
6k* INC    1    W 

■ 
BOWLING   WEEN 

SOMIING   GREEN    FAA    i 
8RAO*0«DSVlLLE 
!«NT    DAN     36 


CltWOSt     I     SSE 

CtllRON 

COM 

LL    LOCK    It 
COV1MGTC*    we   AIRPORT 

;j*eRLAKo 

MKRLAHO    FALLS    ST    PI 
CVHTHIAHA    2 

DAVfLLA 
0CLPM1A    1     E 

DCM 

OtW€*    DAN 


.    MM 
DT£» 

edoyville  lock 


ELIZABEThTOWN 

EUtHORH   CI  TV 
ElKTON   2    S 

FALLS  0*    ROUGH 


eLEMINGSBUP& 

cl£ WINGS SURG    2 

FORD  LOCK    JO 

FOROS    FERRY    DAM    50 

cOURMlLE    KY    UTIL    PARK. 


i.O^«L 


=  9AWF0f? 
fRAAKLIN 

FRCCBIMN   2    sw 
FVEKHBl  '.:■ 
GAMALIEL    1    S 

GEORCETOm   WATER   w 
6£SI    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW    WKAY 
GLEMDALE    1    E 

GOLDEN   POND    8    N 
GRANT    DAN    36 
GRArSOH    1    SE 
GREENSBuRG 
GREENSBURG    1    S 

GREENVILLE    2    W 
HALE'S   NILL 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD 

HAZARD    HATER    WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON    7    SSw 
H£R*oCN 


hOOGENVILLE    n, 
■OX.1NSVILLE 

HTDEN 


UVINGTON 

JACKSON 
JSBENIAh 
KEENE    1    SSW 
LA  GRANGE    2 
LANCASTER 


COUNTY 


031    BRECKINRIDi 
0063    CLINTON 

JEFFERSON 
0254  jBOYD 
0361    KNOX 

0397  NELSON 
10450  iMARLAN 
0490  JOHIO 

|06u  marshall 
j061s;harshall 

06  1")  MAO  1  SON 
0624  MADISON 
:0T52  I 


'0909  WARREN 
0940  MARION 

■0978|CAMP8ELL 
1047  EDMONSON 
1080  'PERRY 


137  CUMBERLAND 


1206  TRIGG 


1294  GRAYSON 

1345  CARROLL 

1406  HARDIN 

1576  POWELL 

1611  BULLITT 

1631  HICKMAN 

1663  CALDWELL 

1704  ESTILL 

1855  BOONE 


1969  WHITLEY 
1998  HARRISON 
2003    HARRISON 


:;eo 

FLOYO 

2214 

MERCER 

2358 

OHIO 

2366 

MUHLENBERG 

2391 

BRECKENRID 

2445 

246S 

METCALFE 

2510 

HARDIN 

2775    PENDLET' 


2953    MADISON 
2961    CfifTTENDEN 
3006    BELL 


3246    BARREN 


3451  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 
3652  OHIO 
3709  PERRY 


3798  CHRISTIA 
3816  FULTON 
3837  JESSAMIN 


55  LETCHER 
69  JESSAMINE 
95  OLOHAM 


85  08 
85  33 

82  36 

83  53 


83  20  j 
86  52 

88  20  j 
88  20 


84  25 
86  16 
83  23 

82  35 

85  22 

B7  58 


37  20    85  21 


36 

59 

87 

47 

37 

47 

64 

06 

IV 

04 

84 

36 

58 

82 

59 

36 

50 

84 

19 

38 

23 
23 

84 

IB 
17 

it 

39 

84 

46 

n 

48 

82 

32 

37 

02 

83 

07 

37 

25 

82 

48 

B3  45 
84  16  ' 
88  06 


84  52 
86  34 

B2  10, 


84  33  I 

84  53 

85  55 
85  55 

85  54 

88  00  ' 
B4  50  ' 
B2  56 
85  30  ' 

85  30 

87  12 

87  20 

86  54, 
83  12 
83  11 

83  46 


3  37  03 

3  37  32 

4  37  15 
4  37  15 

4!  37  33 

7  37  45 

2  36  44 


1   37  52    82  32 


37  57    84  38 

38  26  I   85  23  ! 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


3,  37    33  I  66    43 

3  37  05  87  00  592 

3'  37  43  !  86  13 '  793 

2  37  03  ,  86  05 '  420 

3  ■  37  00  '  B5  37  665 
3  37  41  85  62  i  739 


62  21  : 
87  10  \ 
86  33 


920   6P   6P 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  0.  BARRET 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W.  PATTON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOl 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 

JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  B.  GABBARD 
JOHN  LEE  BURTON 
WILLIAM  L.  FERRISS 
JAMES  R.  EDWARDS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
JAMES  T.  MULLINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

■  TEMPIE  LOU  SMITH 
S  OF  ENGINEERS 

EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


WOODSON  D.  FRANKLII 
MRS  BENNIE  S.  WHITl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAl 
.  WHITEAKER 

DEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CARDINAL  OAIRY 
.  COLDIRON 


THOMAS  M.  GRAHAM 
IE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HlLLIP  0.  THACKER 

ESSE  L.  HUFF 


CORPS  OF  ENG1N 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION 


I  EL 


6P 

7A 
6P 

7A 

7A 
6A 

7A 
7A 

6* 

7A 
5P 

7A 
7A 

5P 

8A 

C 
C 

7A 

H 

5P 
6P 

6A 

C  H 

c 

7A 

7A 

SA 

8A 

6P 

6P 

H 

7A 

7A 

5P 

7A 

5P 

EDMOND  0.  BENNETT 

1CHARD  ANDERSON 

ARL1E  C.  ESKRIDGE 
N  L.  SAMPSON 
C.  C.  STAMPER 

MRS.  ALMYRTA  B.  HAL 
WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KENTUCKY  UTILITIES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
KATIE  D.  NEAL 
ALTA  S.  GOOSLIN 


M  F.  BRAMBLET 
OF  ENGINEERS 
M.  BEAM 


FISH  4  WLDLF.  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
CHARLES  E.  PENICK 


CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 

IONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  B.  ELAM 
EOD  PACK 
FLOYO  G.  ROBBINS 

JAMES  0.  MALONEY 
HOB ART  ISDN 
HUGH  W.  BUFF1N 

VARABLE 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 


LEBURN  1  E 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  , 
LIBERTY 


ITTLE  i 


LLOYD  GREEN 
LOCKPORT  LO 
LOGLlCK  1  S 
LONDON 
LONDON  FAA 

LOUISA  2 


LOU  I  ' 


LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER    4    SE 

TIN 


LAWRENCE 
JEFFERSON 
4951  JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

BALLARO 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 


37 

70 

82 

57 

37 

79 

86 

38 

0? 

84 

36 

37 
37 

2] 

84 

5b 
35 

3B 

39 

82 

52 

38 

84 

5fl 

37 

84 

0? 

OR 

04 

37 

05 

84 

0  5 

36 

07 

82 

36 

38 

14 

65 

38 

13 

85 

40 

38 

11 

38 

17 

65 

48 

36 

SH 

B8 

50 

36 

53 

86 

07 

37 

19 

87 

?9 

37 

11 

86 

05 

37 

06 

83 

43 

37 

34 

82 

45 

16 

68 

39 

38 

38 

63 

42 

64 

01.) 

38 

36 

84 

16 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MONTICELLO 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  2  WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

lONEONTA  DAM  35 
JOWENSBORO  2  W 
IOWENSBORO  DAM  46 
!PA0UCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 


AGE    i 


6078    CLAY 

6033    CAMPBELL 
16091  IDAVIESS 
6096    DAVIESS 
6110  |mc   CRACKEN 
6115  'MC    CRACKEN 

16117    MC    CRACKEN 


i  .MUHLENBURG 


IAVENNA  LI 
tENFRO  VAI 
IICHMONO 


ISEBREE 

[SHEL6YVILL 

ISHEPHERDSV 


805 

MADISON 

88? 

OHIO 

049 

LOGAN 

074 

SCOTT 

096 

MARION 

171 

WOODFORD 

179 

MAGOFFIN 

134 

MAGOFFIN 

215 

ALLEN 

?20 

ALLEN 

?   4h 

WEBSTER 

324 

SHELBY 

62 

27 

730 

63 

43 

1135 

83 

O 

1130 

84 

41 

86 

54 

340 

84 

09 

789 

86 

588 

84 

50 

928 

83 

63 

56 

930 

85 

53 

610 

88 

20 

520 

12 

895 

87 

III 

36  50 

36  11 

38  04 

37  16 

36  36 

38  19 

37  14 


38  56    84  18  I 


16  ,   86  59 


37 

?9 

8? 

11 

37 

06 

87 

53 

37 

40 

83 

57 

37 

84 

70 

37 

44 

84 

IB 

37 

13 

86 

54 

36 

51 

66 

53 

36 

23 

84 

33 

37 

15 

85 

?1 

37 

56 

49 

37 

83 

06 

37 

44 

83 

03 

CORPS  OF 
HUBERT  BURGHER 
AMERICAN  AGR1. 


LEON  T.  COMPTON 
LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BLAINE  MALONE 

ARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


OBSERVER 


HAROLD  £.  WATLEY 
CLYDE  ST1KELEATHER 
WEATHER  BUREAU 
A  F.  HANKLA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NEERS 


FED. 


T10N  AGENCY 


MRS. 

BET 

TY  PREFLATIS* 

MAYF1ELD 

ELEC.+  WTR. 

CORP 

ENGINEERS 

MRS. 

HIE  E.  MORAN 

RICH 

MID 

T.  SYDNOR 

HWS. 

EDI 

TH  J.  SMITH 

HUi 

H  L.  CONNER 

CITI 

OF 

1IDOLESBORO 

CITY 

OF 

MIDWAY 

BRYANT  E.  GIL 


KENNETH  EARL  I 
JOHN  E.  SCOTT 
GEORGE  £.  DUV, 


OF  PADUCAH 
JAMES  D.  HUGHES 
TV A- 764 

WEATHER  BUREAU 
ALTON  M.  HARVlLL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  9/62 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  TALLEY 

TRESSIE  A.  RALSTON 
JOHN  B.  BAUER 

S  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 


NOBLE 


L    F.    OEERING 
C.    CRAIG 

CROUCH 


-BIG    SANDY)       2-CUMBERLAND,       3-GREENi 


SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

8 

37  41 

85 

14 

738 

7A 

" 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677  MC  CREARY 

2 

36  43 

64 

29 

1420 

7A 

7A      C 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800  IMETCALFE 

3 

36  S3 

85 

43 

864 

6P 

6P  '       H 

TATMAM  SPRINGS 

7924  WASHINGTON 

a 

37  52 

09 

670 

TAYLORSVILLE 

7948 

h 

38  02 

65 

7A 

TOMPKINSVILLE 

8060 

3 

36  42 

85 

41 

925 

MAX  0.  RAY 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

* 

38  02 

84 

51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UN  ION  TOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

7 

37  46 

67 

57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  engineer; 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

82<.6 

JES5AMINE 

37  51 

84 

76 

571 

7A 

■250 

ANDERSON 

37  58 

65 

10 

550 

RA 

MRS.  EDNA  LOVE 

VANCE8URG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

38  39 

83 

?\ 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8446  GALLATIN 

7 

"*> 

64 

58 

466 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

8466  [LINCOLN 

2 

37  25 

84 

36 

mi 

7A 

7A 

MRS.  RITA  R10DER 

WEST  LIBERTY 

8551  IMORGAN 

37  55 

83 

15 

795 

REYNOLD  V.  6ROWN 

8709  WHITLEY 

2 

36  43 

09 

965 

8A 

ESTIL  M.  MEADOWS 

8714  GRANT 

38  38 

914 

7A 

WILLOW  LOCK  13 

8774 

LEE 

* 

37  36 

50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8607 

RUSSELL 

2 

36  „ 

85 

09 

565 

8A 

M 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8624 

BUTLER 

3 

37  11 

86 

38 

504 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

B4 

20 

116 

5P 

5P 

WILLIAM  H.  COX 

SSISSIPPIi   7-0HI0|   8-< 

ALT, 

9-TENNESSEE 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin . 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Li 
this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  e vapor at  ion  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  656  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  t i»e 

of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow • on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  obser Fat  ions  on  daylight  saving*  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.  ,  C. S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatlc 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Temperature 


WESTERN 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

H0PK1NSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

M1LBURN 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45        // 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

B0NN1EVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

ELIZABETHTOWN 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

1RVINGT0N 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        F 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SCOTTSVILLE 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  WB  AIRPORT    F 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH 

FLEMINGSBURG  2 

FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    F 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMS TOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  1  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14      I 

HYDEN 

JACKSON 

LEBURN  1  E 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

M0NT1CELL0 

MOUNT  VERNON 

PIKEVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

VANCEBURG  DAM  32 


43.7 
45.8 
41.7 
45.2 
44.1 
42.5 
49.1 
44.6 
45.4 
44.1 
44.8 
45.7 
44.5 
43.1 
43.2 
45.5 


45. 9M 
44.9 


40.7 

43.0 

42. OM 

42.7 

43.4 

43.8 

40.2 

44.5 

41.7 

43.1 

43.6 


42.0 
41.8 
40.0 
44.4 
44.0 
44.0 
44.9 


39.1 

41.1 

41. 

43.3 

41.0 

39.5 

41.2 

39.5 

40.8 

41.8 

41.0 

40.0 

39.5 

42.5 

39.3 


41.0 
47.3 
43.7 


43.7 
40.5 
44.4 
46.5 
42.1 
45.9 
42.4 
46.0 
41.5 
45.9 
45.2 
45.4 
43.8 
43.3 
43.1 
40.1 


21.7 
20.4 
23.1 
21.4 
22.2 
22.1 
24.5 
21.2 
23.2 
22.5 
24.8 
25.6 
24.0 
22.5 
23.2 
24.2 
20.4 
21.3 
21.7 


17.9 

20.1 

21.8 

20. 3M 

21.9 

19.4 

23.3 

20.0 

19.6 

20.9 

23.3 

19.6 

22.2 

23.2 

23.5 

20.6 

23.2 

25.8 

22.5 

21.6 


23.1 
20.9 
17.9 
17.2 
20.7 
23.2 
16.7 
19.9 
19.5 
22.1 
18.3 
22.4 
21.1 
20.2 
18.8 
22.5 
18.8 


19.0 
22.3 
20.5 
15.1 
22.0 
19.4 
18.7 
19.2 
20.2 
20.4 
21.5 
23.6 
20.4 
22.4 
17.6 
20.7 
22.9 
21.7 
23.5 
21.2 
21.0 
20.5 


32.7 

33.1 

32.4 

33.3 

33.2 

32.3 

36.8 

32.9 

34.3 

33.3 

34.8 

35.7 

34.3 

32.8 

33.2 

34.9 

32.4 

33. 6M 

33.3 


28.2 

30.4 

32.4 

31.  2M 

32.3 

31.4 

33.6 

30.1 

32.1 

31.3 

33.2 

31.6 

32.5 

32.6 

32.7 

30.3 

33.8 

34.9 

33.3 

33.3 

32.1 


33.3 
31.9 
28.5 
29.2 
30.9 
33.3 
28.9 
29.7 
30.4 
30.8 
29.6 
32.1 
31.1 
30.1 
29.2 
32.5 
29.1 

30.6 


30.0 
34.8 
32.1 
28.7 
33.6 
31.4 
31.2 
29.9 
32.3 
33.5 
31.8 
34.8 
31.4 
34.2 
29.6 
33.3 
34.1 
33.6 
33.7 
32.3 
32.1 
30.3 


t  z 


5.5 

5.4 


5.9 
4.9 


6 

5.2 

5 


5.5 

5.8 


6.6 
5.1 

6.3 


6.3 
6.6 


6.4 
6.5 


13- 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
12 
12 

14  + 

13 

13 

12 

13 

12 

13  + 

13 

13 

12 

13+ 


997 
982 

1004 
975 
980 

1008 
870 
985 
943 
974 
928 
901 
947 
989 
978 
928 

1002 
962 
973 


No.  of  Day» 


1138 

1066 

1003 

1040 

1007 

1036 

966 

1075 

1013 

1040 

978 

1026 

1000 

999 

996 

1071 

957 

924 

979 

976 


975 
1019 
1126 
1105 
1048 

974 
1113 
1087 
1065 
1054 
1092 
1014 
1046 
1078 
1104 
1000 
1108 


1078 

930 

1013 

1117 

963 

1033 

1042 

1079 

1008 

973 

1017 

928 

1035 

947 

1090 

972 

951 

967 

966 

1008 

1015 

1067 


Precipitation 


t  | 


1.97 

2.3S 

2.16 

1.92 

1 

2.70 

1.75 

1.96 

2 

2.07 

2.35 

1.70 

1 

2.56 

2.44 

2.02 

2.03 

2.55 

2.21 

2.16 


2.55 

2.74 
2. 
2.20 
2.61 

2 

3.28 

2.10 

2.37 
2.71 
2.51 
1.83 
2.77 
2.74 
2.56 
2.21 
2.94 
3.76 

2.62 


3.26 
1.28 

1.36 
3.05 
2.97 
2.45 
1.64 
2.82 
2.3* 
2.36 
2.45 
2.82 
3.53 
1.59 
1.63 
3.40 
1.97 

2.41 


3.36 

3.62 

3, 

2.64 

3, 

4.01 

3.09 

3.39 

3.18 

2.68 

2.67 

1.76 

3.00 

3.12 

3.83 

3 

2.96 

3.63 

3.45 

2.68 

2.76 

2.84 


2 
1.54 


1.35 
1.94 


.86 
.56 


1.25 

.93 

2.19 


.32 
1.33 
1.39 

.57 

1.40 

.77 

1.09 

.74 

.76 

1.87 
1.26 

1.04 

.95 


.14 
.10 


.ft  4 
.92 
.86 
.85 
.82 

1.40 
.51 
.72 

1.30 
.82 
.83 
.66 
.91 

1 

1.12 

1.2 
.80 

1.0 
.89 


2.1 


1% 


.86  29 
1.39  29 


1.15  21 
1.45  22 


1.24 

.91 
1.33 

.94 
1.39 
1.32 
1.17 

.80 
1.49 

.90 


1.70 

.57 

.70 

1.57 

1.48 

1.07 

.54 

1.10 

1.09 

.88 

.75 

1.10 

1.44 

.76 

.69 

1.21 

.75 


1.50 

.92 

1.02 

1.15 

.88 

1.30 

1.18 

1.27 

.89 

.55 

.47 

.55 

1.21 

.97 

1.07 

1.41 

.66 

1.70 

.95 

1.09 

.67 

.75 


25 
22 
22 
21 
5 
21 
21 
21 
21 
22 
21  + 
11 
21 
22 
21 
22 
21 
21 
21 
21 
22 
21 


1.6 

3. 

3.0 

1.2 

3.0 

3.0 

3. 

1.5 

1.0 

1. 

2.3 


6.3 
2.0 


3.0 

4.5 

1.5 

1 

1.0 

1.8 

4.5 

5. 

7.5 


4.7 
2.3 
3.5 


1.6 
2.4 


5.7 
2.0 

T 
4.0 
1.5 

2.7 


4.3 
6.7 

8.5 
18.5 
11.0 

5.0 

8.1 
7.5 

10. 
10. 
12.5 
11. 

8. 

6. 

13.5 


2]  13+ 
1  13+ 


14+ 
11 

11 
26+ 

13+ 


13+ 
J  11 


12  + 
22- 

2* 

ii 
11 
13+ 


13+ 
25+ 
12' 
13+ 

11 

13+ 
12+ 
24+ 


11 

27+ 

10 

2|  12+ 


12+ 

14* 

12+ 

2»M 

11 

11 

26+ 

14+ 


25 

14+ 

25 

25+ 

14+ 
25 

14+ 
25 
25 
11 

12  + 
25 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NT1NUED 

KENTUCKY 
DECEMBER    1962 

Temperature 

Preci 

citation 

•   I 
<  S 

■  | 

> 
< 

|  z 

s-l 

a  £ 

IE 

® 
a 

I 

o 
a 

□ 

e 
<u 

a 

No.  of  Days 

a 

s  i 
1  z 

s-i 

a 

6 

2 

Sno 

w,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

o   o 
x  O 
S  o 

a 

p 
1 
o 

o 

1 

o 

o 

0 

S 
a 

o 
q 

8  1 

sJ 

St 

5  * 

>T    LIBERTY 
.UAHSBURG    2 

DIVISION 

40.3 
48.0 

17.4 
20.9 

28.9 
34.5 

32.2 

-  5.4 

-  6.5 

65 
75 

5+ 
1 

-15 
-10 

14+ 
13 

1115 
940 

0 
0 

9 
6 

28 
27 

3 

3 

3.74 
3.54 

3.19 

-  .30 

-  .44 

1.26 
.94 

21 
22 

6.3 
9.4 

4 

12+ 

7 
7 

3 

4 

1 

0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      75°  on  the  1st  at  Williamsburg  2 

Lowest  Temperature:      -18°  on  the  13th  at  McKee 

Greatest  Total  Precipitation:       4.  49  inches  at  Elkhorn  City 

Least  Total  Precipitation:       1.  27  inches  at  Brent  Dam   36 

Greatest  One-Day  Precipitation:      l.  70  inches  on  the  21st  at  3  Stations 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    18.  5  inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       6  inches  on  the  14+  at  3  Stations 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFORDSVILLE 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 
BURDINE  2  NE 
BURKE-SVILLE 

CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYV1LLE 
CARROLLTON  LOC 

CECILIA 

CLAY  CIT 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
DELPH1A  1  E 

DEWEY  DAM 
DIX  OAM 
DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK 
EDMONTON 
ELI2A6ETHTOWN 
ELKHORN  CITY 

ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOC 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UT1L  PARI 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 

FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WOR 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 
GREENSBURG  1  S 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HIGH  BRIOGE  LOCI 
HOPKINSVILLE 

HYOEN 
IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 

LANCA5TER 
LEBURN  1  E 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

UAHCHESTE 

MARTIN 
MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 

MID0LE5B0R0 
MIOWAY 
MILBURN 
MILLERS70WN 
MONT I CELLO 

•■■■  mi  !  TERL1NG 
MOUNT  VERNON 
MUHFOPDVILLE 

OLNEv 

ONEIDA 

ONEONTA  OAM  35 
OWENSeORO  2  W 


3.47 

5  2. 

1.70 


3.63 
2.68 
1.84 


2&      30 


.04 

.60 

7            7 

03 

.6' 

.01 

01 

.11 

1.13 

•  0< 

.06 

7 

■Oti 

•  12 

.72 

.32 

7 

02 

r 

1.271     .52 
1.031      .75 

•  03 

.7B 
.47 
.10 
1.26 

1.70 

.9* 


.11  1.10 
7  1.70 
T    1.35 


.05  1.32 

.55  1.3« 

1.30 


.55 

.06 

.92 

•  24 

.45 

•  6! 

.26 

»f. 

1.35 

•  12 

S«*  ralaranc*  nolo*  lollowlng  Slalion    Indoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY* 

niinued 

DECEMBER 

1962 

Station 

1 

Day  of  Month 

12            3 

4        5    1 

6 

7        8 

1      9 

10 

11     J 

12 

13   |    U    [   15 

16   1    17  |    18 

19  |   20   | 

21 

22   | 

23 

24 

25 

26     I 

27 

28   [   29    |  30 

31 

F1S80R0   DAM   *6 

2.69 

T 

T 

T 

.05 

T 
T             .80 

•  81 
■  1C 
.56 

1.43 
,80 

DUCAH    FAA    AIRPORT 

2.44 
5    2.02 

■12       .01 

T 

T 
T 

T 

.12 

T 

T       D 

•  1! 

•  03 

T 

T 
T 

•  01 

T 

•  03 
T 

1*00       .77 
•16    1.12 

IHTSVJLLE 

3.85 

.79 

.05 

11       .04 

.02 

.02 

.59 

.01 

T 

1*29 

RAD1SC   STEAM    PLANT 

2.03 

.01 

.01 

.02 

.18 

•  40 

.13 

•  1C 

.30 

.69       .16 

3.45 
3    2.55 

.05       .63 
.35 

.24 
•  03 

T 

.20 

.01 
0 

.10 
•  23 

.01        .01 

T             .03 
.18 

.95 

.13 

.02 

T 

.49 

.05 

T 

.53 

.  ?«<*A    LOCK    12 

3.49 

.04 

.42 

T 

.12 

.05 

T 

T             T 

.56 

•  05 

T 

•  10 

1.05 

'hwouD1 

3.53 

.11 

.25 

.04       T 

.10 

.08 

.10 

.04 

T 

1  .40 

.66 
.72 

.06 

T 

.15 

T             «65 

CHESTER    LOCK    3 

1.61 

.05 

.03 

.03 

.09 

T 

.  70 

•  11 
.07 

.04 

•38      .16 

.57       .17 

^ELLVILLE 

2.21 

.09 

.20 

.20 

1.14 

.89 

LVISA   LOCK    6 

2.50 

.05 

.05 

.02 

T 

.03 

.07 

T 

.01 

•  20 

•  03 

.60 

l*E»SVILLE    2    SE 

3.93 

.70 

.16 

.01 

.06 

.22 

T 

.05 

•  03 

T 

.33       .50 

-TTSVILLE 

2.21 

T 

•  23 

•  50 

.39 

•08       .51 

-TTJV1LLE    2    SW 

2.69 

.12 

T 

T 

.05 

T 

•  20 

.05 

.40 
.60 

.23 

.47 

.13 

.43 

.73 

.58       .18 

fLSWlLLE 

2.74 
1.59 

T 
.01 

.01 

T 

.05 

.17 
.04 

.08 

T 
.07 

1.14 

.27 

1.09 

T 

T 

1.26       .09 

JIlG'ICLD 

2.66 
2.30 

.25 
T 

.03 

T 

.08 
T 

.01 

.01 
•  04 

■  01 
T 

.04 
.29 

•01 

T 
.03 

•  02 
.03 

.76  .39 
.77 

-ARMS 

2.76 

T 

.40 

.02 

.10 

T 

.10 

.21 

•  18 
.67 

T 
.52 

T 

.51  .32 
•16       .52 

«mE»  SHADE 

aensviLLE 

WE  LOCK   5 

2.94 

2.30 
2.31 

.16 
.05 
.03 

T 
.04 

T 

.12 

T 

.04 
■  03 

.11 
.05 
•  02 

.08 

T 
T 

1  .49 
.98 

1.08 

1.06 
1.06 

•  08 
.04 

•  03 

T 

T 

.12 

.10 
.04 

T 
T 

.68 

.74       .33 

>AN  49 
LEV   VIEW    LOCK    9 

2.54 
2.34 

.01 
.06 

.02 

.17 

T 

T 

T 
T 

T 

.02 

.01 

T 

T 

T 
.50 

T 

•  03 

T 
.06 

•  04 

T 

.02 

T 

•35      *S3 

1.00  .43 
.20      .26 

;am   32 
san  maryland  dam 

2.23 
2.84 
1.63 

.02 

.03 

.02 
.43 
■  02 

T 
.02 

.07 
T 

T 
T 

.05 
.04 
T 

T 

.01 

T 
T 
T 
T 

.98 
.75 

.54 

T 

T 
.05 

T 
.05 

.90  .28 
.23       .63 

sESBURG    7   HZ 
T   LIBERTY 

3.40 
3.74 

.15 

.04 

•  25 
.56 

.07 

.08 
.08 

T 
.10 

.20 
.08 

L.21 

1.26 

•  02 
.58 

•  75 

•  02 

•  05 

T 

T 

.22 

.25 

T 
T 

•  06 

.35       .50 

.10       .48 

.11       .44 

LIAMS8URG   2 
LIMSTOHN    5    WSW 

LOW   LOCK    13 
F    CREEK    OAM 

3.54 
1.97 
4.20 
3.76 

.08 
.06 
.01 
.07 

.53 

.05 
.45 
•  23 

.04 

T 

.13 
.05 
.15 
•  04 

.04 
T 

.10 
T 

.09 
.06 
•  07 

.07 

.19       .10 

.03 

.03 

T 
.02 

.25 
.75 
1.14 

.62 
.85 

.94 
.02 
1.08 

T 

.51 

T 
.20 

.14 
.04 
.11 

.01 

.08  .65 
.45  .46 
•09      .51 

>OBURY   LOCK   4 

2.00 

.02 

.02 

T 

.10 

•  04 

T 

.08 

.30 
.12 

.90 

T 

T 

•10  .66 
.55       .20 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


11      12      13      14      15      16      17      18      19      20 


r.      2t 


27   2t 


■A       »      31 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORA6E 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 


FLEMINGSSURG  2 
FOROS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


67   66 

27   26 


64   62 
23   22 


69   71 
22   21 


68   70 
24   23 


68   66 
29   28 


70   69 
30   28 


67   67 
34   28 


67   67 
18   16 


69   63 
33   29 


69   72 
25   23 


70   68 
34   2  8 


63   64 
29   26 


67   66 
24   23 


67   67 
26   23 


67   70 
21   19 


68   69 

20   18 


66   68 
32   29 


66   67 
21   20 


68   68 
29   29 


62   68 
40   26 


67   66 

27   20 


67   64 
34   27 


65   66 
26   25 


66   67 
31   30 


72   70 
31   30 


62   63 
22   21 


67   67 
31   29 


67   65 
31   34 


61   38 
28   18 


55   35 

32   24 


65   47 
32   28 


61   38 
38   23 


59   31 
30   21 


53   34 
34   21 


60   34 
31   22 


68   45 
29   26 


59   33 
33   22 


48   33 
27   23 


67   42 
36   24 


64   38 
37   22 


65   40 
37   22 


53   29 
27   21 


44   33 
31   22 


66   40 
26   26 


66   37 
36   2  3 


65   41 
38   28 


65   38 
37   23 


54   41 
34   32 


68   42 
26   26 


67   34 
32   25 


53   33 
33   10 


49   35 
25   22 


67   44 
34   23 


68   42 
33   25 


57   33 
31   21 


66   35 
31   24 


65   50 
35   25 


69   47 
39   25 


28   37 
16   16 


38   42 
23   20 


30   38 
25   16 


29   38 
16   17 


24   24   13 


8   20 

-8-6 


18   34 
■  4   11 


19  |  14   21 
-6-5-3 


14   20   33 

-  8  1-12   19 


12   17   35 
-6-5   15 


40   26 
19  !  15 


38   40 
22   25 


28   36 
22   10 


39   42 
21   19 


43   47 
20   25 


41   38 
19   22 


37   38 
20   20 


41   45 
20   19 


36   39 
21   19 


37   39 
20   16 


29   38 

23   19 


27   38 
20   21 


30   38 
25   12 


39   41 
22   24 


32   41 
20   21 


36   39 
23   14 


34   37 
22   19 


42   43 
21   27 


30   39 
23   20 


42   43 
21   21 


36   44 
17   19 


30   35 
25   22 


30   42 
25   18 


43   46 

18   23 


49   40 
22   18 


32   46 
16   19 


39   37 
15   23 


45   48 
22   22 


51   47 
18   29 


34   52 
19   19 


56   63 

21   25 


41   54 
25   22 


59   65 
20   22 


57   65 
20   28 


60   57 
28   38 


58   48 
36   33 


58   60 
22   33 


44   45 
32   26 


34   34 
32   28 


41   39 
32   33 


65   62 
33   29 


37   36 
32   29 


22 
4 

10 
-10 

19 

-10 

8 

10 

21 
-12 

37 
11 

10 
5 

26 

-11 

40 
4 

9 

7 

15 
-  8 

2  '/ 
14 

60   66 
22   28 


63   67 
20   27 


20   13   19 
-13  -14  -1* 


18   32 
■15   13 


24   26   10 


24   39 
•  8   17 


12   22 
-13  -11 


17   36 
-  9   16 


15  32 

-  2  14 

25   15  I  24  12 

8  -  4  I   5  9 

25  17  |  14  35 
8  -10  -  8  11 

18   12  !  16  31 

0  -  3  j-  3  11 

26  12  I  29  35 


24  21   14 

10  10-8 

23  24   14 

12  12-7 

26  24   23 

15  12-8 

22  22   12 

10  10-5 

22  25   12 

10  11-5 


24   21   21 


39  1  21   22   14 
11   10  -14 


26   24   16 

11   11-5 


31   34   16 


13   11   11 


25   2B   17 


24   24   15 
14   12  -10 


36   38   19 


28   21   26 


14   32 

31  !  38 


48   42 
11   26 


45   46 
17  I  24 


35  I  50 
11  I  26 


50 

15   21 


51   50 
12  j  26 


47   33 
17   19 


45  i  43 
14  I  29 


62  55 

23  30 

62  56  39 
44  38  35 

63  56  52 

31  45  33 

37   64   62  58  40 

25   35   45  36  33 

48   56  |  62  61  40 

20   20   20  20  31 

57   61   59  55  39 

19   25,  31  38  34 

60   64  :  60  54  40 

22   28  I  41  40  34 


5  7   47 
42   37 


12   20 
-6-3 


11   21 
■8-8 


14   20 
-14  -14 


14   32 
-  4   13 


10   23 
-6-6 


15   12 
■  6  -16 


13   32 
-15    8 


13   29 

-  7   11 


37   62 
21   25 


58   64 
22   30 


55   62 
23   24 


50   38 
20   20 


58   64 
19   25 


52   64 
24   22 


35   57 
21   21 


66   59 
30   34 


63   56 

40   42 


61   59   35 
35   34   30 


36   32   26 
30   14   18 


37   25   37 
21   12   24 


39   40   26 
33   15   14 


41   32   42 
29   12   30 


36   31   39 
31   11   24 


41   41   35 
27   20   21 


39   30   40 
29   18   25 


40   35   40 
28   21   24 


39   35   40 
31   15   23 


40   41   34 
31   15   15 


5  5 

62 

23 

29 

64 

59 

37 

36 

62 

44 

40 

27 

5  7 

66 

37   27 
18   15 


39   28   40 
22   16   27 


38   39  I  33 
30   17:  19 


37   30   39 
30   18   24 


36   29   39 
27   13   23 


36   3*   37 

29   18   20 


38   33   38 
30   12   21 


36   2  5   36 
12    9   21 


25   53   41 


62   60   40 
23   39   32 


34   28 
24   14 


37   39 

20   15 


42   45 


40   41 
34   35 


39   39 
25   17 


38   43 
23   12 


41   41 
27   27 


36   36 
23   18 


34   41 
24   24 


40   32 
31   21 


39   35 
28   23 


39   39 
22   12 


37   33 
24   18 


39   37 

24   13 


40   51 
35   32 


34   40 

16    ie 


43   41 
15   30 


35   43 
17   18 


43   42 
15   35 


45   48 
19   36 


37   4* 
14   19 


41   39 
14   34 


39   44 
19   25 


37   47 
16   22 


43   47 
20   32 


)l     M 

16   14 


31   2» 

14   15 


42   27 

18   10 


42   37 
19   14 


39   31 
14   15 


48   34 
20   14 


36   35 

16   17 


40   42 
18   12 


37   30 

15   12 


34  32 
16  15 


35   35 
19   II 


45   33 

16   16 


38   33 

16   16 


42   42 
16   34 


35   37 

17   15 


13   30 
42   40 


32 
14 

48 
25 

37 
25 

57 
26 

63 
34 

61 

44 

30 
4 

50 
14 

42 
26 

56 
23 

61 
22 

62 
31 

52 

18 

37 
20 

57 
26 

63 

31 

63 
37 

57 
38 

37   51 
21   21 


35   50 
-12   22 


50  '  40 
25   24 


32  ,  50 
20  ,  25 


46   44 
15   33 


11   27 
-12  -  2 


13   25 
■12  -  8 


24   38 
■11   11 


53   47 
17   26 


24   34   51   43 
•6   10   18   29 


12   29   38 


48   57 
20   20 


35   55 
22   22 


57   64 
22   21 


54   59 
23   29 


59   65 
26   32 


35   56 

23   25  | 


59   66 
22   28 


40   55 
29   24 


62   65 
22   31 


61   65 
25   31  I 


62   60 
26   28 


49   61 
23   24 


11   23   23 


63   57   47 
35   44   31 


62   62 
23   35 


63   59   40 
25   35   31 


60   52 
36   32 


60   48   37 
44   36   29 


64   57 
25   35 


59   55   43 
36   40   3  8 


67   61   54 


66   58   49 
25   31   36 


60   57 
46   40 


63   60   40 
27   38   33 


61   53   37 

48   37   30 


66   64   60 
32   35   34 


67   61 
30   47 


68   62 
25   33 


37   34   40 
29   12   16 


37   37  '  27 
29   15   16 


40   44   27 

35   16J  20 


37   36'  39 
32   17;  24 


37   39 I  26 
29   17   18 


36   38 |  28 
30   14   16 


39   34  !  40 
32   13 i  22 


36   25,  38 
24   14,  21 


39   28:  39 
22   21 '  26 


37   38   26 
28   14   16 


41   45 
24   24 


42   44 
21   37 


39   35 

25   15 


38   33 
25   19 


30   40 
16   17 


40   35 
25   17 


39   35 
27   27 


40   33 
25   18 


39   36 
24   21 


39   27 
15   14 


43   42 
17   14 


42   33 

12   11 


25   25 

14  10 


41   30 

18   11 


40   30 
17  12 


-3  30 
14  13 


47   32 
22   10 


39   33 
17   14 


42   33 

16  17 


40  29 
18   12 


40   40   34   23 
17   32   16 


42   43 
20   25 


35   42 
16   17 


40   34   38   45 
30   22   19   19 


40   38  j  38 

35   151  24 


56   54 

32   28 


39   40 
30   19 


40   44 
30   20 


36   37 
30   30 


34   42 
20   15 


50   42   38 
24   20   23 


39   33 

20   20 


40   37 
30   31 


43   45 
19   31 


41   45 
20   21 


46   52 
26   26 


32   36 
18   19 


41   31 
16   15 


36   34 
17   18 


42   26 
17   9 


45   35 

18   16 


36   34 
16   17 


45   32 
16   10 


33  33 

15   19 


40  45 
32   33 


45   36 
17  17 


50   37 
20   14 


B««   r«f«r«nc*   not*a   following   Station    lodn, 
-     152     - 


D 

Al 

T.Y 

TL 

-1\ 

/TPF 

HI 

VT 

TTP 

iES 

KENTUCKY 

mttnu*d 

Day  Ol  N 

DECEMBER  1962 

Station 

onth 

• 

1 

2 

I3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10   11 

12 

13 

14 

15 

16 

1  17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VIMGTOH 

MAX 

68 
32 

67 
28 

58 
31 

66 

35 

60   33 
33   23 

39   43 
21   24 

35 
IE 

26 

11 

25   1C 
7-6 

18 
-  5 

35 
14 

50 
19 

41 
25 

57   64 
21   30 

60 
46 

55 
37 

37 

33 

35 
28 

37   26 
25   15 

38 
25 

37   39   43   49   39   34 
23   16   18   36   10   16 

42.7 
22.2 

CKSON 

MAX 
MIN 

6* 

2* 

64 
21 

62 
21 

60 

21 

64   43 
35   26 

28   38 

23   11 

3S 
21 

29 

15 

24   19 
15   14 

18 
3 

22 

13 

28 
11 

47 
13 

41   52 
23   23 

58 
26 

60 
33 

5C 
35 

49 
34 

43   43 
34   18 

29 

20 

39   36 

28   31 

39   43   45   30 
21   22   19   13 

42.1 
21.5 

BURN  1  E 

MAX 
MIN 

63 

48 

56 
43 

59 

44 

65 
32 

54   55 
36   18 

34   52 

14   31 

48 

33 

61 
32 

44   42 
33  -12 

12 
-15 

25 
12 

32 

15 

41 

18 

46   51 

23   23 

60 

27 

55 

40 

58 
32 

43 
28 

46   32 

20   10 

34 

15 

54   38 

20   24 

41   49   43   29 
31   28   19   11 

45.9 
23.6 

1TCHFIELD 

MAX 

MIN 

68 

36 

66 
36 

58 
35 

66 

40 

57   30 
30   19 

39   43 
20   25 

36 

18 

31 
10 

25    9 

5-5 

16 

-  7 

34 
12 

50 
20 

41 
30 

59   63 
24   35 

59 

44 

54 

36 

37 
33 

34 
28 

36   26 
24   17 

38 

24 

38   38 

24   20 

42   43   33   32 
20   33   15   17 

42.0 
23.2 

UNGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
34 

65 

33 

60 

35 

65 

41 

51   29 
29   24 

37   39 
22   22 

29 
17 

21 

7 

21   10 
1-5 

16 
-  6 

29 
18 

47 
18 

38 

27 

54   61 
25   34 

57 
42 

48 
32 

37 
32 

35 
29 

36   25 

18   15 

37 
24 

36   35 
22   22 

42   41   29   25 
21   23   15   13 

39.5 
22.1 

WON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
26 

68 

25 

68 
23 

65 
35 

50   30 
30   24 

37   40 
18   18 

31 
14 

24 
10 

24    7 
3  -12 

21 
-17 

30 
9 

47 
7 

44 
24 

57   63 
20   27 

58 
32 

52 
39 

53 

38 

45 
34 

40   26 

22   17 

39 
27 

36   37 
30   26 

46   47   32   29 
21   27   19   15 

42.4 

20.4 

JISVILLE 

MAX 
MIN 

65 
38 

66 
34 

56 
34 

66 

39 

54   31 
29   25 

40   42 
24   27 

30 

18 

26 

12 

23   13 
3-2 

21 

0 

33 
21 

51 

23 

37 
27 

58   65 
26   33 

60 
40 

54 
33 

36 

34 

38 
26 

39   27 
20   18 

39 
26 

36   41 
24   19 

44   44   32   30 
20   24   16   17 

41.6 
23.5 

.'1SVILLE  MB  AP 

MAX 
MIN 

64 
28 

64 

26 

54 

24 

64 

31 

53   30 
29   25 

39   43 
23   25 

26 

18 

24 
12 

22   11 
2-3 

21 

-  3 

31 
15 

49 
17 

37 
22 

56   62 
21   26 

58 

40 

49 
33 

34 
32 

36 

28 

37   26 
18   16 

38 
25 

34   39 
19   16 

41   42   29   28 
17   23   17   16 

40.0 
20.6 

ELACEV1LLE 

MAX 
MIN 

72 
34 

68 
35 

66 
36 

62 

35 

57   36 
33   21 

43   45 
16   21 

40 

21 

34 

16 

32   10 
8-5 

28 

-10 

40 

7 

55 
18 

48 
23 

62   66 
23   27 

60 

44 

56 
44 

44 
33 

36 
29 

35   30 
30   21 

37 
25 

35   42 

23   18 

39   44   42   44 
18   36   19   20 

45.4 
23.2 

-ISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

69 
31 

67 

30 

58 
30 

65 

30 

58   32 

30   20 

43   46 
22   22 

41 

IS 

31 
14 

29    8 

8-5 

24 
-  2 

37 
14 

52 
16 

46 
27 

60   64 
23   30 

60 
42 

58 

44 

44 
33 

36 
29 

39   29 

22   19 

40 
24 

38   41 

24   16 

40   43   37   33 
17   36   16   17 

44.1 
22.5 

MOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

72 

33 

67 

30 

60 
34 

67 
37 

60   35 
35   20 

42   45 
IS   24 

42 

18 

28 
9 

28   11 
10-8 

16 

-11 

38 
14 

48 
20 

44 
33 

57   65 
22   32 

60 

47 

57 
40 

46 
35 

38 

30 

39   38 

32   15 

39 
24 

38   38 

27   19 

40   45   39   33 
16   35   15   15 

44.4 
23.2 

■CHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

72 
21 

71 

19 

63 
19 

70 
36 

56   33 
32   24 

41   40 
22   16 

39 
14 

26 
14 

24   13 

13-6 

20 

-15 

36 
19 

50 
6 

45 

36 

58   67 

20   23 

60 
30 

58 
45 

53 
39 

50 

34 

44   35 
31   18 

40 
26 

43   45 
30   32 

50   50   42   31 
25   36   19   13 

46.0 
22.4 

FIELD 

MAX 
MIN 

71 
35 

70 
35 

65 
37 

64 
37 

54   34 
33   21 

42   43 
22   32 

42 

21 

35 
16 

31    8 
8-2 

24 
-  5 

39 
9 

50 
22 

49 
29 

60   66 
25   33 

61 
49 

55 
42 

55 
32 

35 
29 

36   26 
26   21 

38 
24 

35   36 
24   20 

37   45   39   42 
20   35   19   20 

44.6 
24.6 

SVILLE  OAM  33 

MAX 
MIN 

65 
24 

67 
23 

64 
21 

59 

21 

67   42 
27   27 

30   38 
24   19 

39 
19 

26 

13 

21   16 
13-5 

14 

-  7 

20 
-  5 

32 
10 

49 
18 

36   55 
24   24 

61 
24 

63 
34 

40 

29 

34 
30 

38   39 
30   12 

26 

16 

40   35 
25   15 

37   42   41   28 
16   15   17   12 

40.8 
16.3 

EE 

MAX 
MIN 

65 
22 

68 
21 

68 
20 

64 

20 

62   40 
34   23 

27   39 

22   14 

40 
20 

20 

12 

20   17 
12  -12 

8 
-18 

21 
-15 

32 
5 

48 

17 

40   56 
22   24 

64 
25 

56 
35 

48 
34 

53 

32 

36   36 
32   14 

28 

16 

40   33 
27   26 

36   46   45   32 
18   18   14   11 

41.5 
17.6 

OlESBORO 

MAX 
MIN 

69 
22 

71 

20 

70 

20 

66 
19 

60   47 
38   24 

35   43 
21   21 

41 
18 

26 
17 

29   25 

14-4 

12 
-11 

24 
-11 

35 
9 

44 

13 

48   58 
23   22 

64 
22 

55 
32 

63 
43 

55 
38 

44   43 
35   19 

36 

18 

40   40 
32   35 

44   52   46   35 
27   27   20   20 

45.9 
20.7 

SURD 

MAX 
MIN 

70 
41 

69 
38 

69 
36 

69 
39 

63   44 
35   22 

36   44 
22   30 

45 
20 

33 

17 

36   14 
9-4 

8 
-  5 

28 

5 

40 
19 

53 

30 

48   62 
30   36 

65 

40 

61 
50 

56 

45 

53 

30 

39   35 
29   22 

34 
23 

39   33 
25   21 

43   41   45   39 
24   25   19   22 

45.7 
25.6 

T I  CELLO 

MAX 

MIN 

67 
24 

68 
24 

67 
24 

65 
35 

51   36 
36   22 

42   43 
22   21 

37 
15 

28 

7 

27   10 
9-5 

24 

-15 

36 
23 

49 
11 

47 
34 

59   67 
22   27 

59 
32 

56 

45 

55 
40 

52 

33 

40   32 
32   18 

40 
25 

35   36 
25   30 

47   51   36   33 
22   38   16   16 

45.2 
22.9 

NT  STERLING 

MAX 
MIN 

69 

33 

67 
30 

63 
31 

66 
35 

61   35 
32   23 

36   38 
21   20 

36 

18 

20 
10 

21   11 
9-6 

12 

-  7 

31 
11 

48 
13 

44 
32 

55   62 
26   32 

59 
39 

55 
34 

39 

31 

39 
29 

37   32 
31   14 

38 
22 

39   34 
26   22 

43   41   38   28 
19   36   16   11 

41.8 
22.4 

NT  VERNON 

MAX 
MIN 

72 
32 

70 

26 

65 
34 

65 

27 

62   35 
32   23 

39   49 
21   25 

38 
12 

38 
11 

24   18 
6-9 

18 
-12 

32 
18 

48 
11 

45 
16 

54   63 
23   29 

67 
36 

55 
37 

52 

35 

50 
31 

38   32 

31   15 

38 
23 

48   35 
28   28 

42   45   39   31 

17   36   17   13 

45.4 
21.7 

RAY 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 

34 

70 
34 

64 
35 

66   45 
36   21 

34   41 
23   27 

43 
21 

31 

18 

35   11 

9-3 

7 
-  5 

26 
6 

40 
11 

49 
28 

48   61 
27   29 

67 
40 

62 

42 

54 
36 

37 
30 

39   37 
31   23 

34 

23 

41   33 
33   21 

40   45   43   36 
20   22   19   19 

44.5 
24.0 

NSSORO  2  W 

MAX 
MIN 

70 
31 

68 
30 

58 
30 

65 
33 

57   37 
32   23 

41   43 
20   23 

38 
19 

28 
13 

27    9 

7-4 

21 

-  7 

36 
11 

51 
18 

43 
23 

60   65 
24   30 

60 
43 

55 

39 

40 
33 

34 
29 

38   27 
26   20 

36 
26 

36   41 
21   18 

42   43   34   32 
20   32   17   19 

43.1. 
22.5 

JCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
35 

65 
35 

63 
37 

61 
36 

44   36 
27   21 

42   43 

20   24 

32 

20 

32 
16 

25    9 

3-5 

26 
-  3 

38 
9 

52 
27 

46 
25 

60   65 
25   30 

59 

45 

50 
39 

39 
30 

39 

30 

39   26 
23   22 

39 
26 

32   42 

20   19 

39   44   37   41 

19   24   19   20 

43.2 
23.2 

UCAH 

MAX 
MIN 

68 
34 

68 
34 

63 
35 

62 

34 

56   35 
34   22 

42   45 
21   24 

43 
20 

34 
16 

33   15 
9-2 

27 
-  1 

38 
9 

52 
21 

48 
24 

63   68 
23   26 

62 

49 

57 
43 

44 
32 

38 

30 

39   28 
23   22 

40 
22 

38   43 
27   21 

39   46   38   40 
20   36   19   22 

45.5 

24.2 

AOISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
30 

68 
29 

67 

28 

67 
30 

67   45 
33   21 

34   43 
21   22 

47 
20 

26 

12 

31   12 
11-3 

13 
-  6  - 

25 

1 

39 
11 

53 
24 

45   62 
22   24 

67 
27 

62 
46 

50 
35 

37 
26 

39   39 

30   18 

32 

21 

39   35 
25   13 

41   43   42   36 
19   18   12   13 

44.4 
20.4 

EVILLE 

MAX 
MIN 

69 
24 

70 
23 

69 

23 

61 

38 

47   35 
32   26 

42   42 
25   16 

33 
20 

27 
14 

24   15 

10    1 

20 
-10 

32 

18 

50 
6 

47 
29 

49   55 
27   25 

54 
32 

50 
38 

50 
36 

51 
38 

44   37 
26   23 

40 
26 

36   46 
33   32 

47   51   33   30 
27   33   22   13 

43.8 
23.5 

NCETON 

MAX 
MIN 

70 
31 

68 

30 

61 
30 

68 
29 

57   35 
32   21 

44   46 
14   19 

40 
19 

33 
12 

31   15 
8  -10 

25 
-12 

40 
5 

53 
15 

45 
25 

62   67 
22   26 

62 

37 

55 
43 

45 
34 

36 
29 

39 

30   20 

39 

24 

39   42 
25   17 

38   44   40   39 
16   35   15   18 

45.9 
21.3 

■"WND 

MAX 
MIN 

66 
36 

66 
32 

67 

33 

62 
33 

66   38 
36   23 

27   38 
21   19 

40 
17 

25 

10 

22   15 
10  -12 

12 

-11  - 

20 
7 

31 

15 

48 
25 

35   56 
23   26 

63 
35 

61 
41 

44 

32 

44 
30 

35   37 
30   15 

26 
18 

39   34 
25   25 

35   46   43   30 
21   25   15   13 

41.0 

21.1 

SELLVILLE 

MAX 
MIN 

69 
32 

68 
29 

60 
28 

59 
30 

65   44 
34   22 

33   44 
20   21 

47 
20 

29 
13 

35   18 

10-4 

14 

-  7 

25 

0 

38 
13 

47 
16 

49   59 
23   29 

64 

31 

59 

49 

55 
38 

53 

31 

40   39 
33   20 

39 
23 

40   33 
27   20 

39   47   45   35 
19   20   17   17 

44.9 
21.7 

TTSVILLE 

MAX 
MIN 

66 

44 

65 

34 

63 

38 

64 
35 

50   46 
34   22 

40   43 
18   25 

38 
18 

29 
12 

28   15 

11-7 

21 
-  9 

35 
17 

42 
21 

44 
37 

57   63 
26   40 

57 
44 

57 
45 

53 

38 

36 
31 

38   32 
31   20 

39 

24 

38   35 
29   26 

42   48   40   39 
20   38   19   18 

44.0 
25.6 

L8YVILLE 

MAX 
MIN 

65 
35 

67 

33 

66 
33 

60 
36 

65   40 
37   24 

29   37 
19   21 

42 

18 

24 
9 

23   13 
7-6 

12 
-  6  - 

20 

4 

31 
15 

49 
25 

34   55 
24   25 

61 
34 

57 
39 

41 
25 

34 
27 

37   34 
27   14 

26 

11 

38   32 
24   12 

36   42   40   30 
16   21   15   14 

40.0 
20.2 

E«SET  1  N 

MAX 

MIN 

68 
23 

70 
24 

57 
24 

63 
33 

49   38 
36   23 

39   42 
23   18 

37 

17 

24 
11 

21   12 
8  -17 

21 
-14 

32 

14 

49 
9 

44 
30 

57   63 
16   21 

59 
32 

53 
41 

57 
34 

50 
32 

40   30 
29   17 

38 
28 

36   36 

30   28 

45   46   35   31 
18   35   16   16 

43.3 
21.2 

1RNS 

MAX 
MIN 

65 
35 

65 
30 

67 
30 

62 
30 

63   41 
37   20 

25   38 

13   15 

40 
18 

24 
9 

25   20 

10-8 

7 
-12  - 

21 
10 

32 

12 

52 
15 

54   56 
26   32 

62 

35 

54 
42 

58 

40 

54 
32 

38   40 
32   14 

31 
16 

39   34 
30   29 

38   50   49   31 
25   25   16   12 

43.1 
21.0 

»ER  SHADE 

MAX 
MIN 

69 

30 

70 

29 

62 

28 

67 
35 

54   32 
32   22 

43   45 
20   20 

39 
15 

29 

6 

27   10 
7  -12 

19 
-11 

36 

14 

45 
13 

45 
32 

58   65 
22   29 

57 
35 

56 

41 

52 

38 

39 
31 

39   30 

29   19 

40 
25 

38   35 
29   26 

42   49   37   34 
20   35   16   17 

44.0 
22.5 

CEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

65 
21 

61 
24 

60 

24 

65 
25 

48   34 
32   23 

36   38 
25   22 

35 
18 

21 
12 

21   12 
9-3 

13 
-  5 

30 
8 

46 
12 

42 
32 

53   56 
27   25 

61 
31 

54 
32 

35 

31 

35 
31 

38   27 
25   14 

39 
22 

40   35 

26   18 

41   42   36   25 
20   31   17    6 

40.1 
20.5 

SAK  MARYLAND  DAM 

MAX 

65 

64 

57 

66 

49   33 

41   41 

22 

23 

22   15 

19 

33 

49 

35 

55   63 

62 

43 

30 

35 

37   25 

37 

36   36 

35   40   29   26 

39.5 

MIN 

24 

24 

24 

28 

31   25 

24   22 

17 

12 

5-2 

-  9 

9 

15 

20 

21   27 

30 

30 

28 

28 

17   12! 

22 

19   11 

14   23   17   14 

18.8 

1ESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

68 

40 

70 

38 

68 
35 

63 
41 

64   36 
32   22 

38   38 
21   23 

37 
16 

22 
9 

21    9 
9  -10 

20 
-11 

31 
11 

47 

16 

45 
32 

55   61 
24   32 

58 
32 

54 
43 

44 
34 

42 
30 

39   31 
29   10 

35 

15 

30   42 
20   25 

35   44   40   29 
18   33   15   13 

42.5 
22.5 

'  LIBERTY 

MAX 
MIN 

64 
21 

55 
19 

63 
19 

60 
19 

55   44 
27   26 

28   34 
22       14 

37 
22 

24 
10 

21   18 
12  -11 

9 
-15  - 

19 
15 

28 

7 

48 
12 

38   52 

24   24 

58 
24 

58 
31 

45 

33 

41 
33 

38   40 
33   15 

26 
16 

41   35 
25   30 

37   41   42   30 
16   16   18   11 

40.3 
17.4 

-IAMSBURG  2 

MAX 

MINI 

75 
25 

74 
!4 

73 

"1 

69   68   45 
23   36   24 

32   46   45 
23   24   19 

29 
14 

32 
14  - 

23  1 
4 

4 
-10  - 

!5 

8 

39 
11  1 

50 
22 

48 
23 

64 
23 

68 
25 

58 
35 

63 

41 

55 
35 

41 
28 

45 
18 

34 
18 

43 
27 

39 
31 

47 
25 

56 

25 

61 

18 

38 
15 

48.0 
20.9 

See   reference   notes  following   Station   Index. 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

DECE.M6CH   1 

Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13       14       15      16       17       18 

H 

20 

2, 

22      23 

24 

25 

28 

27      2* 

28     w    n 

1 

WILLIAMSTO 
WOLF    CREEK 

IN    5    WSW 
DAM 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

66 
34 

66 
27 

66 

31 

66 
26 

68 
30 

65 
26 

60 
31 

64 
26 

64 
36 

65 
34 

40 
22 

43 
24 

28 
20 

31 
24 

36      38 

20  16 

43      45 

21  25 

25      20      12 
9        5-6 

27      29       20 
13       16-8 

12      18      32      48      33      55 
-7-4      14      24      22      26 

11       25       36      50      47       5e 
-8-5       13      15       21       23 

61 
31 

66 
24 

59 
35 

58 

34 

39 
28 

58 
41 

33  35 
26       26 

45      42 

34  34 

32      24 

11       13 

40      38 
19      20 

38 

21 

44 
32 

29      37 

13       17 

36      38 
32      23 

43       38      U      J 

17       14         9      1 

51      49      35     4 
28      20     171   1 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 

m.  p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S-2  * 

0    •    • 

a.  a  ■ 

Station 

a 
> 

•o  B  ? 

s  a  1 

B.3  0. 

o 

CP 

a 
> 
< 

5     • 

3. 1 

0 

o        B 

a     J 

_  a 
0 « 

S  £ 
13  ■ 

as 

< 

O  H 

O  CO 

•  •  w 

< 

O  CO 

.-  w 

a, 
o  H 

©   CO 

o  t- 

O  CO 

r- 

© 
o 

H 

CJI 

o 
3 

01 

■* 

1 
o 

Oi 
CD 
1 

o 
en 

o» 

1 

• 

0 

s 

9 

I 
> 
< 

COVINGTON    WB  AIRPORT 
LEXINGTON   WB  AIRPORT 
LOUISVILLE   WB  AIRPORT 

0  CITY  OFFICE   DATA 

wsw 

WSW 

wsw 

13 
14 
13 

7.7 
9.1 
7.9 

24++ 
23+  + 
28 

w 
w 

N 

6 
6 
5 

77 
82 

80 

83 
85 
82 

62 
69 
64 

68 
75 

67 

9 
8 
6 

9 

7 
9 

1 

2 

0 

1 
2 
2 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

20 
19 
18 

47  (J 

42 

6. 
6. 
6. 

■   following   Bti 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEMBER    1962 


Day  of  month 


BARDSTOWN    S    J   PREP    SCH 

BEAVER  DAH 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING   GREEN    FAA   AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON    WB   AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

DEWEY  DAK 

EDDYVILLE  LOCK  F 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAH  50 

GEST   LXI   3 

HAZARD   WATER   WORKS 

BEIDELBERG    LOCK    14 

HENDERSON  7   SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

LONDON   FAA    AIRPORT 

LOUISVILLE   WB  AIRPORT 

HAIQIOTH   CAVE   PARK 


MAYSVILLE  DAH  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 

MONTICSLLO 

HURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAB   FAA   AIRPORT 

PIKEVILLE 

RUSSELLVILLE 

SOHERSET   1    N 

SPHMER  SHADE 

WILLIAHSTOWN    5   WSW 


SNOWFALL 
SN    ON   GNTJ 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


1 

T 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

.1 
2 

2 

T 

1 

T 

5.0 
5 


.1 
4.5      T 


4.0 
3 


3 

3.0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
Otmrio   DATA 

Temperature 

Precipitation 

.    E 

o   \ 
<  % 

<  i 

< 

{] 
I* 

if 
it 

X 

S 

1 

.- 

2 

! 
t 

a 

No.  of  Days 

| 

ii 
if 

i 

i 
J 

t 
& 

Snow,  Sleet 

No  <A  &*>/> 

Station 

Max. 

Min. 

| 

fl 

1  s 

f 

! 

1 

| 

1 

i 

1  1 

1  , 

hi 

1 1 

i 

SEPTEMBER    1962 

INEZ 

MOUNT    VERNON 

RENFRO   VALLEY 

80.7 
M 
M 

52.6 

M 
M 

66.7 

M 
M 

96 

1A 

36 

21 

77 

5 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.8A 

.51 

14 

.Cr 
.0 
.0 

0 
0 
0 

« 

2 

0 

OCTOBER    1962 

LEBURN    1     E 

72.5 

A3. 7 

58.  1 

3D 

13 

14 

27 

234 

0 

0 

6 

a 

.82 

.35 

21 

T 

0 

4 

0 

0 

NOVEMBER    1962 

FALLS    OF    ROUGH 

50.1 

31.4 

A0.8 

kb 

30 

21 

23 

721 

0 

0 

18 

0 

1.A6 

.39 

ie 

.0 

0 

6 

0 

0 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

a 

< 

SEPTEMBER    1962 

INEZ 

MAX 
MIN 

90 

63 

88 
67 

88 
65 

89 
6A 

89 
64 

84 

49 

75 

48 

84 
50 

90 
58 

91 
56 

88 
56 

85 
51 

91 

52 

96 
52 

88 
62 

85 
62 

72 
61 

80 
47 

76 

42 

82 
46 

69 
36 

73 
37 

77 

49 

72 

44 

H 

56 

72 

54 

76 
55 

5e 

51 

59 

41 

73 
40 

80.7 
52.6 

MOUNT    VERNON 

MAX 
MIN 

82 
53 

86 
55 

85 
60 

82 
62 

77 
63 

85 
66 

84 
46 

71 
43 

70 
44 

62 
39 

71 

48 

78 

47 

75 

43 

6  7 
58 

70 
58 

64 
44 

6C 
44 

68 
38 

74 
39 

RENFRO   VALLEY 

MAX 

MIN 

90 
61 

89 
60 

90 
62 

68 
65 

86 
66 

78 
46 

OCTOBER    1962 

LEBURN      1    E 

MAX 
MIN 

82 
51 

86 

63 

79 
41 

8A 
54 

73 

59 

82 
48 

73 

58 

80 
40 

83 
53 

78 
43 

80 
49 

83 

42 

88 
48 

80 
50 

79 
53 

69 
47 

84 
59 

75 
43 

63 

45 

74 
32 

72 

43 

70 
46 

60 
43 

53 
23 

45 
25 

40 
20 

59 

14 

70 
24 

60 

48 

71 
46 

64 
34 

72.5 
43.7 

NOVEMBER    1962 

FALLS   OF    ROUGH 

MAX 

MIN 

50 
27 

SI 
28 

48 
33 

4B 
36 

A8 
33 

40 
26 

51 
27 

50 
41 

48 
42 

45 

41 

50 
26 

58 
27 

45 
33 

53 
22 

60 
28 

61 
37 

56 
50 

54 
36 

38 
31 

40 
31 

42 
32 

51 
32 

46 
21 

53 
28 

49 
33 

49 
29 

52 
22 

54 

24 

49 
35 

66 

31 

50.1 
31.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

o  o_5 

OCTOBER    1962 

DIX   DAM 

MAX 
DIN 

76 
55 

67 
59 

77 
63 

77 
59 

71 
56 

64 
57 

78 

59 

80 
66 

78 
57 

82 
58 

80 
59 

82 
60 

72 
67 

83 
62 

81 
65 

80 
62 

71 
55 

76 

47 

73 
48 

72 
53 

71 
58 

68 
45 

56 

46 

52 
35 

47 

41 

46 

32 

60 

34 

73 
46 

54 
54 

55 

52 

55 
39 

69. 
53. 

*   WATER    TEMPERATURES 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2e 

29 

30 

31 

OCTOBER    1962 
LEBURN    l    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 



T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SEPTEMBER    1962 

INEZ 

MOUNT    VERNON 

.25 

.40 

.38 

.51 
.12 

.85 

.10 

.22 

.04 

T 

.40 
.57 

T 

.50 

.18 

2.64 

RENFRO    VAILE v 

1.20 

.10 

OCTOeER    1962 

LEBURN    1    E 

NOVEMBER    1962 

.06 

.10 

.14 

.01 

.35 

.16 

T 

.82 

50U6H 

.16 

.12 

.11 

.36 

.23 

.39 

.03 

.06 

1.46 

□logical  Data 


tological  Data 


CORRECTED   DATA 
Fleraingsburg   2 


Blue    Gr 


Div 


Hay  1962 
Hay  1962 


Daily  Precipitatio 
Daily  Temperature 


Fleraingsburg  2 
Flemingsburg  2 


Correct  as  follows:  Average  maximum,  81.7;  average  minimum, 
56.7;  average  temperature,  69.2.  Total  precipitation  2.91; 
number  of  days  with  precipitation  .10  or  more  should  be  10. 

Dm  normal 


should  be  5.22;  depart 


the  31st  should  be  .14; 


al  should  be  2.91. 


Maximum  temperature  on  the  31st  should  be  80;  miuimu 
ture  on  the  31st  should  be  64;  average  maximum  81  7- 
miniraum  56.7. 


See  reference  note*  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ADDISON  DAM  i 
ALBANY  4  H 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BARBOuRvlLLE 

BARDSTOWN  S  . 


BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  -     • 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
8RENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 

8URDINE  2  NE 
6URKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAHPBELL5VILLE 

CANEYVILLE 


CLERMONT  1  : 

CLINTON 
COBB 

COLLEGE  HI  LI 
COVINGTON  Wl 
CUMBERLAND 

CUMBERLAND  I 
CYNTHIANA 
CYNTH1ANA  I 
DANVILLE 
DAVELLA 


DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 
DYER 

EDDYVILLE  LOCI 

EDMONTON 

ELlZAflETHTOWN 


FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEM1NGS8URG 
FLEM1NGSBURG  2 
FORO  LOCK  10 
FOROS  FERRT  DAM  50 
FOURMILE  KY  LIT  ]  L  PARK 


LOCK  . 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2    SW 
■FRENCHBuRG 
■GAMALIEL  1  S 

'GEORGETOWN  WATE 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 


GREENSBURG  1  S 

GREENVILLE  2    W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  S5W 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

H00GENV1LLE  NAT  PA 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

1RVINGT0N 


0031    BRECKINRIUGf 

NTOM 
0155    JEFFERSON 

)254|B0YD 

1381  KNOX 
1397  NELSON 


619  IMAOISON 
624  MAO  1  SON 
75?  LAWRENCE 


3295 

TRIGG 

335B 

3392 

CARTER 

3430 

GREEN 

3435 

GREEN 

3451 

MUHLENBERG 

!I539 

CHRISTIAN 

994 

CHRISTIAN 

09? 

LESLIE 

L34 

MARTIN 

165 

BRECK1NR1 

196 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

OLDHAM 

620 

GARRARD 

HARRISON 
2003  HARRISON 
2040  BOYLE 


RECKENRIDGE 


5 

36    25 

5      38   25 

4      37   54 

37    28 

2 

36   47 

4 

38    14 

3 

36   43 

1 

37    33 

5 

37    57 

3 

38    12 

86  34 
05  OB 
85  33 


82 

39 

B5 
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REFERENCE  NOTES 

\ddltional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI imatologist  at  P.O.Box  21167 
Standiford  Station,  Louisville  21,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

)elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

loathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
:hls  bulletin. 

Hvisions,  as  used  in   Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

nless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
lovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
'able.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
jf  observation. 

iormals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

'ater  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
Buses  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

intries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
mow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

>ata  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
iaes  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Jiow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
tations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

n  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
"Supplemental  Data"  Table. 


Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

♦  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

E   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

eneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
ATA-NATI0NAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

nformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
ashington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  local 
llmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

ubscrlption  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
ent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


July 


AiiX/UMt 


S*pta>mb*r 


I      1 


ADDISON  DAM  45 

ANCHOPAGE 

ASHLAND 

6ARB0URV1LLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 
BEAVER  DAM 
BENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 

FALLS  OF  ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FFRRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  A 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  6  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDFRSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 

HYDEN 
INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
LEBURN  1  E 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEV1LLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  A  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDOLESBORO 

MILBURN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE    STEAM    PLANT 

PIK.EVILLE 

PRINCETON 

RENFRO   VALLEY 

RICHMOND 
RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE    3    SSW 
SHELBYVILLE 
SOMERSET    1    N 

STEARNS 
SUMMER    SHADE 
VANCEBURG    0AM    32 
WARSAW   MARKLANO    DAM 
WAYNESBURG    7    NE 

WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 
WILLIAMSTOWN    5    WSW 
WOLF    CREEK    DAM 

DIVISIONAL    AVERAGES 


WF5TFPN 
CENTRAL 
BLUE    GRASS 
EASTERN 


30.5 

35.  4M; 
32.8 


34. 8M 
34. lM 


30.  1M 
32.0  I 
32.9  ! 


33.4 
33. 5M 
29.6 


33.3 
33.2 
31.8 


5.3 


37.3 
42.0 
42.4 

43.8   j 

39.2 
38.1 
42.4 
4.4J  34.9 
45.4 

36.1 
39.2 
39.8 


38.5 
41.4 
37.6 
39.6 

37.4 


33.0   I 
34. 6M 


31.8MI 

33.1 

30.9 


32.7  -    4.5 

32.1  -    4.5 

30.5  - 

33.3  - 


41.1 
44.9 
43.1 


40.2 

42. 1M 

.3    43.6 


43.7 
42.7 
41.5 
42.6 
41.2 

42. 3M 
38.7MI 
41.2 
40.4 
42.  OM 

41.7 
38.8 
42.6 
39.8 
39.1 

42.  5M 
43.1 
44.7 
45.0 


35.2 

45.9 

45.6 

40,7 

43.7   | 

42.1 

40.6 

43.6 
41.0 
46.1 
43.6 

43. 5M 

38.1 
3.3    43.1 

45.7 
5.9 


42.1 
44.1 
38.2 
37.9 


42.5    | 

42.0  3.3 

38.2  0.7 


1.7      -    2.0    52.7      -    1.9    70.1 


44.1 
39.0 
41.9 


49.0 
54. 1M 
54.4 


52. OH 
53.8   ' 


49. 3M 
49. 4M 
52.1 


54.4   '  -    3.0 


54.9 
54.0 
53.9 


55.3 
54.9 
55.4 


49.2 

49.3MI 

53.8 


72.9 
70.4 
73.7 
74.2 

73.0 

70.8 
71. OM 
73.2 


71.0 

70.5    • 
72. 7M 
69.8 
69.9 
70.2 

70.0 


69.8 
71.4 
71. 6M 
71.9 


70.2 
72. 5M: 
74.0 
72.6 
73.0 

72.1 


71.6    I  -    0.8 


73.6    I  -    1.7 


72.9      -   0.7 

70.5 

76.3 

73.4  0.0 

74.8      -    1.2 

73.4 

71. 8M 

71.8 

74.8 

71.2      -    1.1 


74.6      -   0.6 


1.5 

1.4 
-    1.6 


73.9 
72.2 
75. 2M 
75.7 


7*. 

6 

75 

AM 

7* 

1 

74 

1 

73 

6 

77. OM 
73.0 
75. 4M 

77. 4M 
74.5 
76.8   ,  ' 
79.1 

"T 

75. OM 


74.3 
78.4 
74.7 


77.9 
77.6 
77.9 

78.7 
77. 4M 
75.8 

76.9 


74.1 
76.8 
76.8 


75.6 
73.2 
74.7 


75.2 

7|  78.0 

75.0 

76.3 

74.4   I 
3]   74. 5M 
75.0 
75.1 
73.9 


64.8 
0.91  62.9 

64.8 
O.Ol  63.5 


63.8 
65.1 
65.5 
66.6 


76.8 
74.5 
76.8 


76.5 
75.8 
76.0 


76.7 
76.0 
74.3 
74.2 


65.114  -    3.0 


56.6 
56.8 
56. 9M 


57.  JM 
59. 3M 

60.8 


60.3 
6.4    57.8 
59.8 
56.2 


5«.2 
56.7 
58.7 


40.  9 
43.  'y 
42.7 
45. OM 
45.8 

43.7 


66.7      -   4.0 

68.4 

67.7      -    3.5 


59.6 

57. 9M 
60.9 


67.7   I  -    2.5 


67.5    I  -    3.5 


67.9 
64.4 
66.0 

64.9 
67.1 
64.8 
64.8 
66.1 


44.6 
43.1 

44.5 


43.9      -    1.9 


44.6 
45. 9M 
45.8 
45.5 

44.6 
43.6 
45.6 
42.9 


45.1 
46.8 
44.2 

47.1 
46.5 
47.1 
45.4 
46.9 

42.6    '  ' 

42.6 

44.5Mi 

46.8 

46.2 


45.6 
45.6 
46.6 
45.8 

47.7 
44.6 
46.3 
46.6 


46.2 
45.2 
43.7 


-  0.9 

-  1 

-  2 


31.6      -    6.4 


33.2      -    5.5 


32.9    !  -    5.9 


32.  i      -    5.2 


33.6 
34.2 
34.8 


34.3 

-    6.8 

32.8 

-   4.7 

33.2 

34.9 

32.4 

33.7 

33.  6M 

-    5.2 

31.1 

33.3 

-    5.0 

34.9 

30.1 

-    6.3 

32.5 

28.9 
34.5 
29.1 
33.3 


»..   r.f.r.oc.  i 


nly   In   the  August 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ADOISON    DA"    45  // 

ALBANY    4    N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

8AR0OURVILLE 

BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

BAXTER 

BEAVER   OAM 

BENMAM 

BENTON    2 

3EREA   COLLEGE 
9EREA  MATER   WORKS 
SLAINE    1    W 

rCVNIEVILLE 
RULING    GREEN 

3CMLING   GREEN    5UBSTA 
FOWLING  GREEN    FAA    AP 
URAOFORDSVILLE 
JRENT    DAM    36 
JSOWNSVRLE 

JUCKHORN 
3URDINE    2   NE 
^RKESVILLE 
1AD1Z    LOCK    E 
lALHOUN    LOCK    2 

1ampbellsville 

.anevville 

iarrolltok  lock  j 

:ecilia 

:lay  city  i  wnw 

:lermont  i  sse 

:ooe 

allege  hill  lock  11 

:0vington  wb  airport 

:um6erlj>no 

iumberland  falls  st  pk 
:ynthiana 

rYNTHIANA   2 
IANVILLE 
JELPHIA    1    E 

>EWEY   OAM 

>IX    OAM 

>UNOEE  *    ESE 

MMR 

iOOYVILLE   LOCK    F 

:dmonton 
xizabethtown 
:lkhorn  city 
:lkton  2  s 

ALLS  OF    ROUGH 

ALMOUTH 
ARMERS 
LEHINGSBURG 
LEMINGSBURG   2 
ORD   LOCK    10 

OROS  FERRY    DAM    50 
OURMILE    KY    UTIL    PARK 
RANKFORT    LOCK    4 
RANKLIN    1    E 
REEBURN    2    SW 

RENCHBURG 

AMALIEL    1    S 

EORGETOWN   WATER   WORKS 

pEST   LOCK    3 

LA560W 

LASGOW  WKAY 
LENOALE    1    E 
OLOEN   POND    8   N 
RANT   DAM   36 
RAYSON    1    SE 

HEENSBURG 
REENS8URG    1    S 
REENVILLE    2    W 
aRTFORO    6   NW 
A2ARD   WATER    WORKS 

EIOELBERG    LOCK    14  f 

ENDERSON   7    SSW 

ICKMAN    1    E 

ICKSVILLE 

1GH   BRIDGE    LOCK   7 

I NOMAN 

OPKINSVILLE 

YOEN 

NEZ 

RVINGTON 

ACKSON 
EREMIAH 
EENE  1  SSW 
ENTUCKY  DAM 
A  GRANGE  2  NNW 

ANCASTER 

EBURN  1  E 

EITCHFIELD 

EXINGTON  WB  AIRPORT   P 

I8ERTY 

ITTLE   HICKMAN    LOCK    8 
LOYO  GREENUP    OAM 
OCKPORT    LOCK    2 
ONOON   FAA    AIRPORT 
OUISA   2 

OUISVILLE 

OUISVILLE    WB    AP  P 

OUISVILLE   UPPER    GAGE 

OVELACEVILLE 

ADISONVILLE    1    SE 


3.62-    1.04    E6.52!      2.B4 


4*40[  • 
2.70-  1. 
E7.01 


E2.03- 
4.45 

E4.02 
4.88 


February 


3.7t! 
6.46J 


4.58 

3.90 

4*94 

5.07J 
3.68k 
E4.99r 


E4.20J-      .23 


E3.96 
4.02- 
5.61 


3.56- 

4.00f- 
4.47- 
4.12 
4.30- 

3.38-    1.09 


3.26 

5.28- 

6.76 

3.65- 

4.57 

4.98 

4.41- 


4.21-    1.14 


5.15 

4.96 
3.62 
3.78 
4.33 
3.37 

E4.26J 


6.50      1.58 


6.94|      3.76 


8.47 
9.64 
E7.42 


6.26       3.35 


5.73      2.72 
7.02       3.16 


7.31 
7.76! 
6.  31' 
8.15 


3.69 
3.  85 


3.06 
2.93 
2.72 


5.68 
10.92 
6.26 


10.52 
9.60 
6.60 


9.26 
7.72 
8.24 


8.01 
6.58 
5.67 
8.32 


1.53 
2.46 


6.55 
2.89 


3.29 
2.86 


3.4l(-    1.39 
6.731 
3.91f- 
3.88h 
E4.83| 

4.701 


5.05       1.04 


April 


3.24 

6.0' 

4.76 

4.32 

4.88 

4.44 

I-      .53 

3.6: 

5.74 

•  96 

5.75 

4.35 

4.74 

4.8C 

.39 

4.25 

.46 

4.02 

5.45 

5.6] 

1.06 

E5.42 

5.35 

.39 

3.07 

3.51 

5.14 

3.89 

3.7' 

4.60 

5.14 

3.65 

5.51 

4.28 

-   .25 

5.45 

.82 

5.16 

.32 

4.19 

5.47 

1.21 

3.13 

-  1.67 

4.83 

4.54 

.06 

5.90 

3.32 

5. SI 

6.31 

4.82 

3.69 

-   .72 

5.60 

6.12 

3.77 

3.42 

3.97 

.15 

3.80 

5.11 

-   .13 

6.83 

4.78 

-   .22 

2.96 

3.72 

4.09 

-   .62 

4.15 

-   .98 

5.65 

5.83 

5.40 

.85 

4.45 

-   .63 

3.57 

4.15 

3.50 

-  1.12 

3.96 

El. 82 

5.75 

4.59 

4.27 

6.02 

.81 

E2.66 

3.76 

•  1.31 

5.16 

.41 

5.45 

5.29 

.55 

3.66 

-   .46 

3.86 

-   .81 

4. 99 

3.87 

3.39 

3.58 

-  1.01 

3.47 

6.74 

1.60 

4.13 

2.42 
3.23 


1.80 

-  2.42 

3.96 

- 

4.11 

4.85 

2.83 

4.57, 

2.72 

3.35 

4.0" 

.46 

E7.01 

1.26 

-  1.96 

3.64 

4.35 

4.78 

5.65 

3.93 

2.01 

-  1.72 

5.1] 

2.14 

4.65 

3.7S 

-   .20 

4.89 

4.45 

4.42 

4.04 

3.81 

3.6! 

6.8! 

1.85 

4.29 

2.14 

2.66 

2.85 

4.37 

4.31 

2.86 

3.36 

4.57 

2.31 

3.16 

2.66 

4.60 

1.10 

-  2.84 

5.43 

3.91 

.04 

3.81 

2.64 

■  1.29 

3.82 

1.95 

2.91 

3.90 

.24 

6.42 

1.91 

■  2.17 

4.61 

5.24 

3.07 

1.52 

■  2.50 

5.48 

3.13 

6.28 

3.73 

4.70 

4.28 

6.71 

6.78 

3.13 

1.35 

6.81 

1.12 

-  2.75 

6.16 

3.47 

4.78 

3.72 

4.45 

2.12 

3.89 

2.64 

2.20 

.70 

-  2.68 

4.52 

3.62 

3.92 

3.61 

-   .26 

3.68 

5.71 

1.90 

3.91 

-   .31 

3.82 

2.41 

4.09 

4.35 

5.54 

4.58 

.91 

5.31 

1.58 

-  2.91 

5.37 

3.52 

3.33 

3.41 

-   .44 

7.03 

3.52 

-   .56 

2.81 

4.33 

4.71 

4.43 

4.52 

1.31 

-  2.60 

4.49 

4.33 

3.68 

2.46 

2.55 

2.85 

5.37 

1.02 

4.57 

4.05 

.25 

4.69 

3.87 

- 

2.22 

■  1.96 

3.39 

2.61 

-  1.43 

5.68 

4.13 

4.44 

3.49 

-   .23 

6.35 

3.25 

-   .48 

2.84 

1.03 

•  3.27 

3.84 

4.93 

E3.98 

3.58 

2.51 

.96 

■  2.81 

2.78 

1.01 

3.33 

.80 

4.34 

2.40 

-  1.96 

5.75 

2.55 

4.85 

7.03      3.41 


5.52:     2.02 


5.38,     1.61 


3.17-    1.67 


2.98f    1.16 
6.56,     2.20 


3.01*    1.21 


July 


3.98 
4.23 
4.22 
9.50 


3.78 

6.55 
4.94 
6.53 
3.65 
10.86 


3.75 
2.53 
7.43 

3.98 

5.63 


4.39 
3.66 
3.51 
5.46 
3.63 

3.02 


1.72 
2.35 


3.44 
6.51 
3.68 


3.27 
1.75 
7.09 
2.63 


6.61 

6.68 
3.21 
8.49 
8.36 
7.77 


August 


5 

66 

5 

15 

9 

33 

3 

29 

4 

51 

3 

52 

2 

57 

4 

43 

6 

90 

El 

44 

2.91 
3.07 
6.05 
9.17 
6.35 

4.98 
E4.92 
3.61 
2.44 
3.91 

8.67 
3.64 
4.37 


3.46 

4.90 
5.94 
4.59 
6.26 
6.04 

3.27 


1.35 

1.99 

E3.00 


September 


3.69 
2.39 

3.63 


1.09       5.83 


1.79-    1.22 

2.78 

2.03 

1.74 

2.01 


2.20-    1.64 


1.37 
2.69 
•65b    1.62 


-      .77 

2.20 


4.18 
3.64 
3.65 


5.86 
8.72 
3.51 


4.97!  2.00 
2.66-  .14 
3.57 


1.03 
2.22 


4.97 
3.82 
2.48 


2.17 
3.20 

1.41 

.75 

5.47 

3.56 

3.95 


2.61 

E3.53 

1.27 

2.44 


2.60 

E2.38 

2.87 

1.92 

.85 

1.28 

1.21 

E3.28 

2.98 

2.10 

1.99 

.80 

3.03 

.64 

1.36 

1.73 
1.42 


E3.05 
2.97 
2.94 


2.01 

1.35 

3.47 

2.75 

6.27 

2.35 

1.46 

3.43 

.00 

4.59 

1.38 

4.58 

1.18 

4.49 

4.15 

1.01 

1.09 

-  2.41 

4.98 

3.05 

-   .33 

3.04 

6.40 

6.14 

3.60 

3.84 

2.35 

-   .83 

3.01 

3.49 

2.46 

1.85 

E2.15 

-   .77 

4.85 

3.50 

-   .06 

4.38 

2.10 

-  1.66 

2.01 

5.11 

4.79 

1.48 

1.86 

-  1.63 

2.06 

3.59 

.27 

2.17 

-  1.73 

4.75 

5.30 

1.66 

•1.76 

4.68 

2.76 

3.04 

2.49 

3.49 

.11 

2.07 

1.65 

■  2.24 

3.92 

.63 

3.55 

3.45 

.24 

4.17 

1.51 

2.42 

1.05 

4.39 

4.72 

1.85 

1.59 

1.61 

1.95 

1.29 

2.71 

2.10 

3.83 
2.34 
1.51 
3.94 


1.01 
.77 


1.25 
1.91 


3.63 
1.76 
1.83 
2.361-    1.09 


E42.32 
62.01 
43.63 
47.65 

E58.98 

50. 


E48.69 

E47.78 
55.37 

E50.88 
46.84 
53.98 


E46.94 
57.28 
52.37 

E39.84 

55.11 

50.65 

3B.29 

E52.21 

49.07 

54.55 
51.15 
E53.97 


E57.56 
51.83 

E51.61 
51.70 


44.07 
56.88 
42.07 
46.26 
E49 

49.46 


10.57 
4.41 


10.73 

-    4.72 

2.10 


E50. 

46. 

40. 
E50. 


43 

66 

50 

55 

E49 

32 

45 

65 

48 

06 

t32 

14 

54 

29 

7.22 

2.04 


47.17]- 
50.01 
E53.39 

53.76 
43.55 
39.33 
E57.02 
43.16 

E38.91 
39.91-    1. 
39.93 
55.99      8.65 
46.40 


3*.    rel.r.K*    i 
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T«bl«  2-ConUnu»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


1M2 


February 


s 


April 


May 


July 


August 


MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MARTIN 
MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAM  33 

MOCEE 

MIDDLESBORO 

MIDWAY 

MILBURN 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE 
MURRAY 

OLNEY 
ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  OAM  46 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVILLE 
PARADISE  STEAM  PLANT 
PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RENFRO  VALLEY 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLV1LLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  OAM 
WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
BLUE  GRASS 
EASTERN 


E4.33]- 
4.01|- 

6.111 
5.261 
4.291 
4.21| 
4.*1| 

5.921 

4.051- 
4.03- 

5.15 


5.93 
E5.27 

6.32 

4.31 
4.  88 
4.13- 
4.14 

4.01- 

3.72- 

4.06 

5.38 


10.33! 
8.61 
7.24| 

E8.76) 


9.46 
6.81| 
6.381 


9.3U  5.22 

8.35; 
7.37 

5.34]  2.51 

E6.92|  3.54 

6.81  3.40 


■22 


5.59 

3.26 


1.55    E6.34       2.80 


10.02 
E7.22I 
8.941 

10.34 


5,66 
4.91 
4.23 
5.45 


4.75 
5.84 
5.55 


5.29 

4.65 

4.21- 

4.24- 

5.23 


.23 

2.33]       5.33 

4.28- 

4.37r 

5.61 


61       8.70]      4.77      4.19^       .69      2.50^    1.56 


36       7.48      3.61      4.75 
26       8.38      4.54      4.75 


.  1  r, 

•77k    1.37 


1.30-  2.30 
1.7ik  2.27 
1.77h    2.27 


2.90h    1.18 
5.05!      1.27 


2.20       1.131-    3.06 


E3.22 
6.62 
4.51 


3.61 

3.01 
.92 

4.35 

3.95 


5.07]      1.10      5.20 


3.34; 
5.22 


5.311      1.63 


5.77 
4.14 
3.1l! 


5.92!      2.25 


5.17      1.21 
6.08      2.23 


3.76r 
3.761- 
5.22. 
4.27 


3.69 
5.32 
3.45 
3.69 


3.78 

1.74 

2.71 
3.29k      .87 


3.98 
3.551 
3.38 

5      3.06-    1.38 

3.29 
3.86 
4.36 
7.53 
3.61 


3.0*1- 

7.50 

2.80r- 

2.83- 


5.20       1.34 


2.54 
4.92 
6.62 
2.97 
4.27' 

6.41 

6.44 
4.70 


20]      1.53-    2.51 

3.21 
1.351 

2.10] 
2.46, 
1.64 


2.21 


3.201-      .73      2.62 


6.041      2.24 


1.34-    1.92      2.82 


2.43-    1.05 


3.64^    1.55       1.01 


8.17 
8.93 
3.45 

E7.61 
3.28 
6.02 

8.16 
4.71 


2.52 
1.58)-  2.66 
1.35 


83       1.87-    2.21 


5-    1.12      3.66 


1.25 
1.29-    1.65 
3.00- 


1.86      2.66 


3.16       1.44-   2.76 


63      9.88      6.79 


.50    11.16       8.04 


2.94      2.70r       .34      2.11 


1.56-    2.06 


1.34-    2.04 


El. 25 
2.99- 

24-    1.99 


1.83-  1.03 
6.00  2.95 
6.02:      3.11 


3.87 

5.22 

6.01       2.60 


1.57 
1.1 


4.44      2.10 


.09] 

.86^ 


6.15 
4.12 
2.31 

4.45 

4.031 
3.10 
7.171 
3.02: 
4.91 


4.06 
4.23 
3.25 
1.62-    2.38 


1.76      3.24 

20      1.82-    1.69 


3.31: 

1.90- 
E2.75 


3.31 
3.63 


1.75-    1.71 


1.76*    1.94 
4.32       1.06 


3.261 
2.91 
2.23] 


5.32 

3.00 
4.05 


1.92-    1.11 


5.38;     1.95 


1.711-  2.08 
2.75f- 

3.43]  .16 

4.54  1.33 


3.63 
2.68] 
1.84-    2.26 


2.69-       .47 


3.5, 

1.81 
2.21)-    1.9* 

2.50|- 
3.83 

2.21 
2.68 
2.7*| 


4-    1.8- 


2.3*r    1.06 


2.84- 


3.74 
3.5* 

1.971-    1.0* 


2.16J-    1 
2.62-    1.23 
2.41- 
3.191- 


61.02 
53.30 
E46.37 


6.17 


46.52 
53.98 

42.12  3.51 
£41.65-  2.42 
42.*1-    1.11 

50.21 
ESI. 52 

£53.17 
49. *3 

46.48 


9.36 
7.27 


52.00 
46.35 
45.80 

£40.70-  9. 

E45.05 
55.88 

E55.47 
57.61 

E51.77 


52.991     7.11 


40.61-  2.71 


49.37  2.99 

50.10  3.19 

46.98:  1.80 

52.25  6.53 


*««    r.f.r.nr.    I 


> 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1962 


I  SON   DAM   4  5 

<ORAGE 

.AND 

IOURV1LLE 

(STOWN    S   J   PREP   SCH 

;ER 

rER   CAM 
MM 
ON    2 

:a  college 

he  l  w 

HEVILLE 

ING   GREEN    FAA    AP 
iFORDSVILLE 
'BELLSVILLE 

iOLLTON    LOCK    1 
LIA 

MONT    1    SSE 
NGTON   «B   AIRPORT 
lERLAND 

MIANA    2 

ILLE 

Y    CAN 

0AM 

ABETHTOWN 

S  OF   ROUGH 

KRJTH 

IERS 

INGS8URG   2 
S   FERRY    DAM    50 


iKFORT    LOCK 
GOW    HKAY 
EN    POND    8    I 
SON    1    SE 
NSBURG 


NVILLE    2    W 
ELBERG   LOCK    14 
ERSON    7   SSW 
MAN   1    E 

INSVILLE 


NGTON 
SON 
RN    1    E 

CHFIELD 

NGTON   WB   AIRPORT 

ON   FAA    AIRPORT 

SVILLE 

SVILLE   MB   AP 

LACEVILLE 

SON  V  ILLE    1    SE 
OTH  CAVE    PARK 
HESTER   4   SE 
I  ELD 

v ILLE    DAM   33 

E 

LES80R0 

URN 

I  CELLO 

I   STERLING 

T    VERNON 
AY 

SBORO    2    W 

zah  faa  airport 

:ah 

5ise  steam  plant 

'ILLE 
CETON 
'0    VALLEY 

«MD 

iLLVILLE 
TSVILLE    3    SSW 
STVILLE 
ISET   1   N 

!NS 

:R   SHADE 

:8URG   DAM   32 

Ml    MARKLAND    DAM 

:SBURG   7   NE 

LIBERTY 
IAMSBURG   2 
IAMSTOWN    5    WSW 

CREEK   DAM 


100 

100 


98 

100 


102 
103 


100 
100 
102 


103 

101 


100 
100 
100 

100 
102 


101 
102 
100 


8-21 
8-20 
8-21 
8-20 
8-20 

8-21 

8-20  + 

8-23 

8-20 

8-20 

8-20 
8-19 
8-22  + 
8-20 

8-20 
8-22 
8-20 
8-20 
8-20 

8-21 
8-21 
8-21 
8-20 


8-21 
8-21 
8-20 
6-20 
8-19 

8-21 
8-19 
8-21  + 
6-21 
8-21  + 

8-20+ 
8-21  + 
8-20 
B-21 
8-21 

8-21 
8-20 
8-20 
8-21 


8-21  + 

8-20 

8-20 

8-20 

8-20 

6-20 
8-20 
8-20 
8-20 
8-20 

8-21 
8-21 
8-20  + 
6-21 
8-20 

8-20 

8-21  + 
8-23+ 
8-20 

8-20  + 
8-21 
8-20 
8-20 


8-21 
8-21 
8-19 
8-21 
8-20 


6-20 
8-20 
8-20 
8-21  + 


6-21 
8-21 
8-21 


1-11  + 

1-11  + 

12-12 

12-13+ 

1-11  + 

12-14+ 
12-13 


12-14+ 

12-13 

12-13 

12-13 

1-11 
1-11  + 
1-11 
1-11  + 


1-11  + 
12-14+ 
12-14+ 

1-10 


12-14 
12-13 

1-10 
1-10 

1-12+ 
12-13 
12-13 
12-13 
12-13 

12-13 

12-13 

12-13+ 

12-13 

12-13 

12-14+ 

12-13 

1-11 

1-12+ 

12-13+ 

12-13+ 
1-11 

12-13 
1-10 

1-10 

12-13 

12-12+ 

1-11 
12-13 
12-13 

12-13+ 


12-13 
12-13 
12-12 

1-10 
12-13 
12-13 
12-13 


12-12 
12-13 
12-13 
1-11 
12-12 

12-13 

12-12 

1-11 

12-13 


12-14+ 

12-13 

1-11 

12-13+ 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


2-  7 
2-11 
2-  7 
2-U 


3-  2 
3-  2 
3-    1 


3-  2 
2-11 
2-11 
2-11 


3-    1 

3-  1 
2-  7 
2-   7 

2-11 


2-11 
2-11 

2-  7 

3-  2 


3-    1 
2-    6 


3-    3 
2-    8 


20°  or 
below 


3-16 
3-  2 


3-   2 

3-18 


24°  or 
below 


4-21 
4-16 
3-    2 


3-19 
3-18 
3-17 


3-17 
4-21 


3-17 
4-16 


20 

4-16 

20 

3-16 

8 

3-18 

15 

3-   6 

2  0 

4-16 

17 

3-17 

20 

4-16 

4-20 
3-18 
4-20 


4-21 
4-16 
4-21 


4-22 
4-20 
4-21 
4-17 
3-18 


3-18 
4-    3 


4-16 
4-16 
4-17 
3-16 
3-18 

4-16 


4-16    28 

4-17  28 
4-21  24 
4-21  27 
3-17  23 
4-20    28 


32°  or 
below 


4-16 


4-16 
4-16 
4-19 

4-16 
4-16 


4-16 

4-17 
4-21 
4-20 
4-20 


4-17 
4-20 


4-21 
4-20 


■21 

4-20    32 

32 

16 


4-20 


4-21 
4-16 


4-21 
4-21 
4-20 


4-20 
4-2  5 
4-20 


4-22 
4-22 
4-24 
4-21 
4-16 

4-21 
4-17 
4-16 
4-24 
4-21 


4-25 
4-16 


4-24 
4-20 
4-21 


4-16 
4-20 
4-24 


4-16 
4-20 


4-22 
4-25 


4-20 
4-16 


-18    32 
-20 


4-20 
4-2  0 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10-24 
10-24 
9-21 
10-24 
10-24    27 


10-24 
10-24 

10-24 
10-24 

10-16 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-23 
10-19 

9-21 

10-24 
10-24 
10-24 
10-23 

10-24 
10-24 
9-21 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
9-22 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-18 
10-24 
10-24 
10-20 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 


10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 


below 


10-19  32 
10-24  27 
10-24  27 
10-24    25 


10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 


10-24 
10-24 
10-25 
10-24 
10-24 

10-26 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-26 
10-24 
10-26 
10-23 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-26 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
11-  6 
10-24 


10-24    26 
10-22 


24°  or 
below 


10-24 
10-24 
10-24 

10-26 
10-24 
10-24 
10-26 
10-26 

10-24 
10-26 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 

10-24 

10-24 

XI- 

10-24 


10-24 
11-    6 


10-26 
10-24 
10-24 


10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-26 
10-26 
10-24 


11-23 
10-26 
10-26 
10-26 
10-26 

10-26 
11-23 

11-  5 

10-27 

10-24 

10-26 

11 

10-26 

10-26 

10-26 
10-26 
10-24 
10-24 
10-24 

10-26 
11-23 
10-24 
10-26 
10-25 

11-14 
10-26 
10-24 
10-26 

12-  6 

10-26 
10-26 
11-  6 
10-26 
10-26 

11-  6 
10-24 
10-26 

12-  7 
11-   6 

10-26 
10-23 
10-26 
10-26 
10-24 


28  12-  6  19 
28  10-26  23 
10-24  24 


10-24  22 
10-24 
10-24 
10-24 


20°  or 
below 


11-23 
12-  8 
10-27 
10-26 
12-   9 

10-2  7 
12-   7 


10-24 
11-23 


12- 


12-  9 
12-  7 
10-26 
10-26 
24    10-27 


11- 
11-23 

10-24 


10-26 
10-24 
10-26 


10-26 
10-26 
12- 


11-  6 
10-27 
11-    6 


10-24 
11-  6 
10-26 
10-26 
10-26 

10-26 
10-26 
10-27 
10-26 
10-26 

10-24 
10-26 
10-26 
10-26 


10-26 


10-27 
12-10 


12-  7 
10-27 
12-   8 

12-  7 
10-26 


12-   7 

10-27 
10-25 
12-  9 
10-27 
10-26 

12-  6 
12-  9 
10-26 
12-  9 
12-  9 


21  12- 

24  12- 
12- 
10-26 
12-10 


16°  or 
below 


12-  7 
12-  9 
12-  8 
12-10 
12-10 

12-  7 
12-10 

12-  7 
12-10 

10-27 
12-10 
12-  9 
12-10 
12-10 


12-10 
10-27 
10-27 

10-27 
12-10 
10-27 
12-10 
12-10 

12-10 
12-10 
10-27 
12-  6 
12-10 

12-10 
12-10 
12-10 
10-27 
12-10 

12-10 
10-27 
12-10 
12-11 
12-10 

12-10 
10-25 
12-10 


12-10 
12-10 


12-10 
12-10 


Number  of  days 
between  dates 


10-27 
10-26 
10-26 
12-  9 
10-26 

10-27 
10-27 
12-10 
12-  7 
12-    7 

12-  9 
12-  9 
10-27 


10-26 
12-  7 
12-  7 
12-   7 

10-27 

10-26 
12-  7 
10-27 
11-23 
12-   9 

10-26 
10-26 
10-26 
10-26 


16  12-  7 
12-10 
12-10 
10-27 
12-10 


12-10 
10-27 
12-11 
12-11 
12-    9 

12-10 
12-  9 
12-11 
12-10 
12-10 

12-10 
12-10 
12-  6 
12-   7 


12-10 
12-10 
12-10 
12-10 
12-10 

12-  7 
12-  9 
12-10 
12-10 
12-  9 


16  281 
14  306 
306 
16  258 
16   - 


19  10-27 

20  12-10 
20  12-  9 
19  12-10 


279  275 
282  234 
222  220 
282  280  222 
262  250  222 


190 
187 
150 
186 
187 

186 
187 

191 

187 

176 
186 
191 
186 

167 

166 
186 
187 
190 
177 

150 
187 
182 
187 


185  185 
187  185 

186  150 
190  186 
220  191 


186 
190 
191 
151 
186 

191 
182 
191 
191 
191 

186 
177 
187 
166 
164 

191 

167 
183 
191 
190 

191 
191 
167 
183 
191 


185 
182 


190 
186 
186 
233  191 
187  186 


187 

191 
191 
191 

191 
191 
186 

191 


187 
191 
191 
187 
187 

189 
187 
186 
187 
187 

178 
185 
186 
183 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ana 

1M 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

Juo* 

July 

Aug. 

S*pt 

Oat 

Mo*. 

Dm. 

a™, 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

B  4.96 

B  6.23 

715 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 

B  3.73 
B   589 

B  5.29 
252 

4.57 
123 

B  5.12 
191 

B  5.57 
232 

2.73 
295 

2.72 
374 

EIIX  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B  5.16 
B  1847 

B  7.02 
867 

B  5.93 
579 

7.38 
691 

B  6.90 

451 

90.5 

67.1 

B  4.15 

B  1399 

78.2 

58.9 

B  3.56 
MM 

69.6 
53.2 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B  5.48 
2054 

7.86 

1547 

B  6.01 
1070 

8.81 
1052 

B  8.06 

881 

92.4 

69.0 

4.06 

838 

80.4 

62.6 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

B  4.25 
605 

6.89 
299 

5.57 
273 

6.62 
303 

6.76 
324 

3.91 
372 

B  3.05 
844 

1009 

No  record  Is  Indicated  by  no 

entry. 

Max  and  min  i 

n  Table 

4  refer 

to  mean 

maximum 

and  mini 

mum  temperatures 

of  water  in  pan 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist ,  c/o  Agronomy  Department, 
Agricultural  Experiment  Station,  Lexington.  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record. 

+  Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  the  following  measurement . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B   Adjusted  to  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  daily  record. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961   annual  issue  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 
TOMPKINSVILLE 


DA V ELLA 
FLEMINGSBURG  2 
GLASGOW 

GOLDEN  POND  8  N 
GREENSBURG  1  S 

HYDEN 
INEZ 
MC  KEE 

MIDDLESBORO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

PAINTSVILLE 
BCOTTSVILLE  3  SSW 
TOMPKINSVILLE 
VANBUREN 
WAYNESBURG  7  NE 


FORMER  NAME 

TOMPKINSVILLE  WATER  WORKS 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Recording  rain  gage  moved  0.6  mile  N 
Equipment  moved  100  feet  SSE 
Standard  rain  gage  moved  75  feet  NW 
Equipment  moved  0.6  mile  SW 
Equipment  moved  300  feet  N 

Equipment  moved  300  feet  SSE 
Equipment  moved  800  feet  N 
Temperature  equipment  installed 
Equipment  moved  0.4  mile  N 
Recording  rain  gage  moved  500  feet  E 

Equipment  moved  1.6  miles  SW 
Equipment  moved  3  miles  SSW 
Equipment  moved  0.4  mile  WNW 
Equipment  moved  300  feet  SSE 
Temperature  equipment  installed 


DATE  -  1962 
April  2 


December  14 
May  30 
November 
April  5 
July  16 

February  7 
January  10 
March  15 
October  22 
April  5 

October  1 
November 
April  2 
January  23 
March  14 


See  reference  notes  following  Station  Index 
i-  166  - 


STATION  INDEX 


Years  of 
record 


Station 


County 


•DDISO*   OAM   *5 
iLSANY   4   N 
.VMORAGE 
■SUM 
.AR80URVILLE 
14RDSTOWN   S   J   PREP   SCH 
lAXTCR 
tEAVER   OAM 
ENTON 
■ENTON   2 

£0EA   COLLEGE 
rEREA   MATER    WORKS 
>LA1N£   1    - 
OWNIEVJLLE   4   N 
OWLlNG   GREEN 
3WLING   GREEN   FAA   AP 
<UOFOR0SviLLE 
RfHT   DAM    36 
ROWNSVILLE 
JCKMORN 

URP1NE   2    NE 
UftKESVILLE 
ADIZ   LOCK   E 
ALHOUN    LOCK    2 
AMP6CLLSVILLE 
AKEYVILLE 
AfROLLTON    LOCK    1 
El  I  L 


1   CITY    I    WNW 
-ERMOKT    J    SSE 


I0EL8ERG   LOCK    I* 

NDERSON   7   SSW 

»NOON 

CKNAN   1    E 

GM   BRIDGE   LOCK    7 

DGENVILLE    NAT   PARK 

PKIN5VILLE 


CKSON 
REM I AH 
ENE   1    SSW 

GRANGE    2    NNW 
HCA5TER 
3URN   1    E 
ITCMFIELD 

KINGTON    WB    AIRPORT 
3ERTY 
TTLE   HICKMAN   LOCK    8 

jfO   GREENUP   DAM 

:kport  lock  2 

3LIOC    1    S 

1DON 

UOOH    FAA    AP 

JISA    2 

J1SVILLE 

USVILLE    BOWMAN   FLO 
ilSVILLE   W6   AP 
JISVILLE    UPPER   GAGE 
/ELACEVILLE 


JISONVILLE    1    SE 
«OTH   CAVE   PARK 
(CHESTER   a   SE 
(TIM 
'MELO 

SVILLE   OAM   33 

KEE 

KINNEYSBURG 


BURN 

LERSBURG 

1ERSTOWN 

T I CELLO 

EHEAO   STATE   COLLEGE 

NT  STERLING 


0031 
0063 
0199 
0254 
0381 
0397 
0*90 
0490 
0611 
0615 

0619 
0624 
0752 
085*. 
0904 
0909 
0940 
0978 
1047 
1080 

1120 
1137 
1206 
1227 
1256 
1294 
1345 
1406 
1576 
1611 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

JEFFERSON 

90Y0 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

MARSHALL 

MARSHALL 

MAO  I  SON 
MAO  I  SON 
LAWRENCE 
HART 


CAMPBELL 
EDMONSON 
PERRY 


CUMBERLAND 


CARROLL 

HARDIN 
POWELL 

BULLITT 


OLLEGC  HILL  LOCK  11 

OVIHGTON  WB  AIRPORT 

JM0ERLAND 

UM8ERLAND  FALLS  ST  PK 

v>(TM|ANA 

YNTMIANA  2 

ANVILLE 

4VELLA 


l>0YVILLE  LOCK  F 
XONTON 

.!ZaB£ThTOWN 

.KMORN  CITY 

.KTON  2  S 

ALLS  OF  ROUGH 

1LHOUTM 

IRMERS 

.EMINGS8URG 

.EMINGSBURG  2 

)RD  LOCK  10 

)O0S  FERRY  OAM  50 

JURMILE  KY  UTIL  PARK 

;*NKFORT  LOCK  * 

UNKLIN  1  E 

iEEBURN  2  5W 

'ENCH8URG 

'"ALIEL  1  S 

:0RG£TOWN  WATER  WORKS 

:ST  LOCK  3 

ASGOW 

ASGOW  WKAY 

ENOALE  1  E 

1DEN  POND  8  N 
ANT  OAM  38 
AYSON  1  SE 
EENSBURG 
EENS8URG  1  S 
EEMVILLE  2  W 


1964 
1969 
199B 


CALDWELL 

ESTILL 

BOONE 


2180 
2214 
2358 
2366 
2391 
2449 
2469 
2510 


PERRY 

KNOTT 

FLOYO 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 

LYON 

METCALFE 

HARDIN 


2528 
2548 
2770 
2775 
2791 
2903 
2908 
2953 


IKE 


TODD 
GRAYSON 
PENDLETON 
ROWAN 
FLEMING 
FLEMING 
DISON 

2961  CRITTENDEN 

3006  BELL 


3028 
3036 
3046 

3052 


3194 
3203 
3241 
3246 
3252 

3295 
3398 
3392 
3430 
3435 
3491 
3939 
3652 
3709 


4196 
4255 
4369 
4595 
4620 
4672 


4951 
4954 
4955 
4967 

5002 
5067 
5097 
5111 
5171 
5230 
52*3 
5291 
5301 


5389 
539* 
9407 
9*19 
5*30 
5*38 
552* 
5555 
5640 


PIKE 
MENIFEE 

MONROE 
SCOTT 
HENRY 
BARREN 
BARREN 
HARDIN 

TRIGG 

BOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

JES5AMINE 

ARUE 
CHRISTIAN 
LESLIE 
MARTIN 
BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

OLDHAM 

GARRARD 

KNOTT 

GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

GREENUP 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

FLOYO 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

PIKE 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

CARLISLE 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 


36  51 

37  25 
36  51 
36  5: 


86  34 
85  08 
85  33 


85  28 
83  20 

86  52 
98  20 


1070 
1010 
690 


36  i 
59 

37  47 
39  0* 
36  56 

36  50 

38  23 
38  23 

39 

37  *8 

37  02 
37  25 
37  *5 


37  18 
36 

37  36 

38  40 
38  09 
38  25 

36  25 

37  5* 

37  28 
36  47 

38  1* 


8*  2  5 
86  16 
83  23 


82 

85  22 
87  58 
87  16 

85  21 

86  30 
85  11 
85  57 

83  56 
85  *0 

89  00 

87  *7 

84  06 
B*  *0 
82  59 
8*  19 
84  18 
84  17 
8*  *6 
82  32 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Si 


62  21 

B7  10 
86  33 


36  25 

37  00 
37  00 
37  36 


19 

37  15 

37  15 

37  12 

37  03 

37  32 

37  15 

37  15 

37  33 
37 

36  ■ 

36  3* 

37  *9 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 
37  53 

37  33 
37  10 

37  57 

38  26 
37  37 
37  20 

37  29 

38  02 
37  21 

37  45 

36  39 

38  26 

37  51 
37  08 

37  05 
I  07 

38  14 
38  13 
38  11 
3B  17 
36  58 


84  52 

86  34 

82  10 

83  39 

85  48 

84  33 
8*  S3 

85  55 
85  55 
85  54 

BB  00 

84  50 

82  56 

85  30 

85  30 
67  12 

87  20 

86  54 
63  12 
63  11 

83  46 

87  38 
87  3* 


83  23 
82  56 

84  38 

85  23 
8*  35 
82  57 

86  18 
84  36 
84  55 
84  35 

82  52 
8*  58 
84  02 


*29 

669 
8B0 


I  36  53 

I  37  19 

I  37  11 

■  37  06 

37  3* 
<  36  44 

38  38 

37  26 

38  36 

37  34 

36  37 
36  38 

38  09 

36  4B 
3B  18 

37  27 
36  50 

38  11 
38  04 


86  02 

87  29 
86  05 
83  43 

82  45 

88  39 

83  42 
8*  00 
8*  16 

82  27 

83  *3 
83 

6*  41 
88  5* 

84  09 
86  03 
84  50 
63  26 
83  56 


Refer 

to 
tables 


1    2   3  c 
1    2    3 

c 

1    2    3 


12  3 
1  2  3 
1    2    3   C 


1    2  3 

2         C 

1    2  3   C 

C 

1    2  3    C 

2 

1    2  3 


Station 


MOUNT  VERNON 

MUNFORDV1LLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  2  WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVJLLE 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

SADIEVILLE 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 

SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHELBYVILLE 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  OAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  OAM  32 
WARSAW  MARKLAND  OAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 


STATIONS  CLOSED  1962 


RENFRO  VALLEY 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 


County 


ROCKCASTLE 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CLAY 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 

MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 

JOHNSON 

MUHLENBURG 

PIKE 

CALDWELL 

ESTILL 

MAD  I  SON 

OHIO 

LOGAN 

SCOTT 

MARION 
WOODFORD 


ALLEN 

EBSTER 
SHELBY 
BULLITT 

SHELBY 

PULASKI 

PULASKI 

WASHINGTON 

MC  CREARY 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 

LEWIS 

GALLATIN 

LINCOLN 

MORGAN 

WHITLEY 

GRANT 

LEE 


WARREN 
GRAVES 
NOTT 

IVINGSTON 


ROCK  CASTLE 


37  21 

37  16 
36  36 


37  06 
37  48 
37  16 


3B  20 
37  06 
37  07 
37  41 
36  *3 

36  53 

37  52 

38  02 
36  *2 
38  02 


84  20 

85  53 

88  20 
63  12 
87  *7 

83  39 

84  18 


86  59 

82  31 

87  53 

83  57 


63  05 

83  03 

86  13 

86  13 


85  16 

84  37 

84  37 

65  1* 


8*  51 

87  57 

84  26 

85  10 

83  21 

84  58 
84  36 

83  15 

84  09 

8*  : 

83  50 


88  30 
82  59 
88  16 


Years  ol 
record 


Opened 
or  closed 

during  yi 


2& 


Refer 

to 
tables 


1    2  3 

2       > 

1    2  3 

1    2  3 

2 

12  3 


*   1-BIG  SANDY,   2-CUMBERLAND,   3-GREEN, 


-KENTUCKY,   S-LICKING,   6-MISS IS5 IPPI ;   7-OHIO, 
SEE  REFERENCE  NOTES  ON  PAGE  166 
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ASHEVILLE:  1963 


THE  U0?ARY  OF  Tfit 

APR  P     1 


KENTUCKY  -  JANUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       70°  on  the  12th  at  Dewey  Dam 

Lowest  Temperature:       -34>  on  the  24th  at  Bonnieville  4  N,  and  on  the  28th  at 
Cynthiana  2 

Greatest  Total  Precipitation:         5.  81  inches  at  Princeton 

Least  Total  Precipitation:        0.  26  inch  at  Hartford  6  NW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.  00  inches  on  the  23d  at  Princeton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      11.  8  inches  at  Carrollton  Lock  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       9  inches  on  the  28+  at  Cynthiana  2 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


January  1963  enters  the  record  books  as  one  of  the  cold- 
est months  in  Weather  Bureau  records  in  Kentucky,   as 
well  as  one  of  the  driest  Januarys  on  record.     Average 
monthly  temperatures  ranged  from   9°  to  slightly  more 
than  10°  below  normal  January  values  in  all  sections  of 
the  State,   with  total  monthly  precipitation  from  2  1/2  to 
4  inches  below  normal  January  totals.     The  first  half  of 
the  month  produced  only  minor  deviations  from  normal 
temperature  levels  with  frequent,   mostly  light,   rain  and 
snow.     Local  blizzard  conditions  on  the  23d  produced  an 
average  of  4  to  6  inches  of  snow  cover,  with  considerable 
blowing  and  drifting  of  the  new  snow.     Record  cold  follow- 
ed the  snow,  with  Louisville  and  Lexington  setting  new 
all-time  record  minimum  readings  on  January  24th.     (Both 
stations  have  complete  temperature  records  back  through 
1873. )    State  minimums  of  -34°  at  Bonnieville  4  N  on  the 
24th  and  at  Cynthiana  2  on  the  28th  were  new  record  low 
readings  for  any  month.      The  previous  record  low  mini- 


mum in  Kentucky  records  was  -33°  at  Sandyhook  on  F< 
ruary  11,  1899.  Several  weather-connected  deaths  w 
caused  by  overexertion  during  snow  removal,  with  at 
least  three  deaths  caused  by  exposure  during  the  coldi 
weather.  The  snow  cover  during  the  extreme  cold  wa 
helpful  to  fall-sown  grains.  Stock  feeding  was  unusua 
heavy  with  livestock  care  the  major  activity  during  thi 
final  week  of  the  month.  Feed  supplies  were  becomin 
locally  short  by  the  month's  end. 


O.   K.   Anderson 
Weather  Bureau  State  Climatol 
Weather  Bureau  Airport  Statior 
Louisville,   Kentucky 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year 
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T             .22 

T 

ISA  2 

2.71 

.45 

.60       .83 

.16 

.09 

.25 

.20 

.13 

ISVILLE 

0    1.22 

.10 

T 

T             T 

T             .28       T 

T 

T             .34 

0    .50 

T 

ISVILLE   WB  AP                  R 

1.18 

.13 

T 

.02      T 

.04       .40       .04 

T 

T 

.05 

.01 

.04       .34 

.09 

T 

T             .02 

T 

ISVILLE  UPPER   GAGE 

.78 

.15 

T 

.43       T 

T 

T             .03 

.14 

T 

.03 

T 

T 

ELACEVILLE 

.78 

.31 

.07 

.05 

.35 

IS0HV1LLE    1    SE 

.64 

.10 

•  05 

.10 

.25 

.03 

.11 

MOTH   CAVE    PARK 

.91 

T 

T 

.04 

•  02 

T             .04      T 

T 

.01 

.06 

.50 

.03 

•  14 

.07 

CHESTER  4    SE 

1.77 

.14 

.36      .21 

.20 

.30 

.20 

.20 

.16 

T 

TIM 

1.64 

.13 

T 

.17       .16 

.25 

T             .26 

T             T 

.30 

.05 

.32 

FIELD 

.91 

.16 

.75 

SVILLE  DAM  33 

1.68 

T 

T 

.84       .22 

.02 

.05       .02 

.15 

.17 

.21 

T                        T 

EE 

1.91 

.16 

T             .06 

.18       .55 

.22 

T 

.09       T 

.16 

.20 

.19 

.08 

T 

OLESBORO 

3.22 

.05 

T            T 

.98       .28 

•  17 

.03 

.26 

T 

.87 

.27 

.24 

.07 

WAY 

1.52 

•  11 

T             .03       T 

.68 

.05 

.05 

.19 

.25 

.13 

T 

.03 

BURN 

.99 

T 

.14 

.07 

T 

.04       T 

.03 

.26 

.30 

.03 

.10 

LERSTOWN 

1.86 

1.15 

.02 

.09 

.02 

.02 

.49 

.07 

TI CELLO 

1.95 

.05 

•02       .01 

.12       .68 

.03 

.06 

.34 

•  19 

.28 

.11 

.06 

NT   STERLING 

1.14 

T 

T 

T             T 

.18       .18       .13 

T 

.11 

T 

.44 

T 

.10 

T 

NT   VERNON 

2.07 

.10 

.11 

.05 

.06       .34       .65 

T 

T 

.10 

.40 

.10 

.06 

'FOROVILLE 

•  65 

.10 

T            T 

T 

T 

T 

T 

.45 

.10 

T 

T 

RAY 

•  88 

T 

T 

.10 

T             T 

T             .03 

.07 

.17 

.21 

.11 

.02 

.04 

.12 

.01 

EY 

1.10 

.06 

.15 

.04       .04 

T 

.13 

.15 

.30 

.10 

.06 

.07 

IDA 

1.53 

.08 

.05       T            T 

.25       ,37 

.05 

notes  following  Station 
-    5    - 

' 

.45 

.15 

■  OS 

.05 

DAILY  PRECIPITATION 


*3 

Day  of  Monlh 

Station 

g 

1    |    2    |    3 

4    [    5    [ 

1. 

7    | 

8    |    9 

»  |  u  | 

12 

13        M 

16  j   17  [  18 

IS     20 

21 

22  |  23   j 

24 

25      26      27 

■A       2 

ONEONTA    DAM    33 

.60 

T 

T 

7 

.32 

7 

.06 

.02 

T 

7           .03 

.05 

.04                   .16 

.01 

0WENSB0R0    2    W 

D    1.43 

,01 

.78 

•  04 

■ 

.32 

g  .os 

OWENSBORO    DAM    *6 

1.22 

.14 

7 

1 

.74 

7 

T 

.09 

I 

.14 

T 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

■  60 

.05 

.28 

.01 

7 

7            T 

7 

7 

7           7 

.11       .06 

7            7             T 

PADUCAH 

)      .67 

.26 

T 

0 

.10 

7      0    .03 

.26 

T             T 

• 

PAINTSVILLE 

1.14 

.02 

T 

7 

.39 

.13 

.01 

7 

.:; 

.12 

'              T 

PARAOISE    STEAM    PLANT 

1.11 

.01 

.06 

.16 

.04 

.15 

.32 

■  • 

.07 

.55- 

PIKEVILLB 

2.00 

.10 

.1  7 

.02 

.10 

.06      .38 

,04 

.19 

.07       .04 

T 

.46 

r          .26 

.09 

PRINCETON 

9.61 

.03      .18 

.01 

.03 

.07      .01 

.10 

7 

.15    1.05 

4.00 

7            .05 

RAVENNA    LOCK    12 

>    1.13 

.08 

.03 

.10 

.45 

7 

.10 

.22 

■■■' 

0    .05 

T 

RICHMOND 

1.S1 

.10 

.03 

T 

.56 

.17 

.03      7 

.20 

I 

.12 

.35 

.15 

'                       .06 

ROCHESTER    LOCK    3 

1.29 

.07 

7 

T 

.46 

7 

.04 

.10 

.23 

.    1 

.11 

.06 

RU5SELLVILLE 

1.09 

.02 

.11 

7 

.06 

.31 

.-■i 

.01                     .07 

SALVISA    LOCK    6 

1.23 

.OH 

.02 

.01       T 

.39 

7 

.06 

i 

7 

T 

.16 

,36 

.17 

'                       .01 

SALYERSVRLE    2    SE 

1.67 

.14 

.01 

.29 

.49 

.04 

.07 

.'. 

.23 

SCOTTSVILLE 

1.25 

.06 

.08 

.04 

.05 

.12      .08 

.67 

T 

.15 

SCOTTSVILLE    2    SW 

1.67 

.02 

.06 

7 

.02 

.10 

.12 

7 

.15 

7 

.30 

.23 

SEBREE 

.71 

•11       .10 

.06 

7 

7 

.20 

.14 

SHEL6YVILLE 

.73 

.07 

7 

7 

.19 

7 

.01       7 

.03 

.24 

.','. 

.13 

1 

SOMERSET    1    N 

1.26 

.06 

.05 

.02 

.02 

.03      .36 

.03 

.03      .01 

.29 

.07      .21 

•'-• 

SPRINGFIELD 

.54 

.10 

7 

7 

.12 

.20 

.12 

STEARNS 

2.16 

•09 

7 

7 

.56 

.39 

.07 

7           .15 

.12 

./0 

.25 

.16 

SUMMER    SHADE 

0    1.41 

.03 

.02 

T 

.37      .08 

.06 

7 

7 

.60 

D    .06      .10 

.10 

TAYLOfiSVILLE 

•  95 

.11 

.01 

T 

.27 

.05 

t 

I 

.25 

.12 

.14 

1 

TYRONE    LOCK    5 

1.36 

.12 

7 

.01       7 

.56 

.03      7 

.02 

.25 

,2j 

.10 

.02 

UNIONTOWN    DAM    *9 

•  49 

T 

.09 

7 

7 

.30 

7 

7 

.07 

.01 

.02 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

.81 

.04 

.01 

7 

.06 

.09 

.01 

.10 

.15 

..4 

7            .15 

.02 

VANBUREN 

1.06 

.19 

7 

.53 

7 

.21 

,13 

.04 

VANCEBURG    DAM    32 

1.34 

7 

7 

7 

.44 

.24 

.03      • 

.06 

.20 

..0 

.23 

7 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

1.00 

7 

7 

•  04      7 

•  44 

.03 

.03      T            T 

7 

.05 

7             .10 

.06 

.25 

7 

WAYNESBURG    7    NE 

1.90 

T 

.11 

.05 

.04 

.41 

•  42 

.24 

.26 

.16 

7            .14 

7 

WEST    LIBERTY 

1.54 

7 

T 

.41 

.30 

•  05 

.13 

.09 

.33 

.17 

fl 

WILLIAMSBURG    2 

2.59 

.07 

.02 

.05 

.73 

.<.s 

•  19 

.07 

,«2 

.05 

.17 

.44 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

•  86 

7 

7 

7 

•  41 

7 

.09 

.04 

7 

.07 

■  '■' 

.19 

7 

WILLOW    LOCK    13 

2.69 

.05 

.02 

.01 

.71 

.93 

•  03 

.07 

.16 

.52 

.16 

.04 

WOLF    CREEK    DAM 

1.35 

.02 

.02 

7 

.03 

.53 

7 

.07 

.12 

,21 

.21 

.11 

WOODBURY    LOCK    4 

•  62 

•  09 

T 

7 

.04 

7 

7           7 

.06 

.14 

.11 

.15 

.03 

REFERENCE   NOTES 


lag 


Figures  id 
Delayed  da 


s  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  directs 

orrectlons  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

al  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June 


be  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst  at  P.O.Box  21167, 
w  the  post  office. 


Till 


tologlcal  Dat 


Table  and 


'  maps ,  became  ef f 


I  lv 


th  da 


Am 


Evaporation  1; 
Table.  Max  a 
of  observatio 


Samples  for  obta 


nthly  degree  day  to 


ns  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  i 
s  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grou: 
illty  In  the  snowpack  result  In  apparent  incoi 


Table  a: 


1931-1960. 


seasonal  snowfall  table 


Data  in  the  'Extremes  Table';  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Tempen 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hour: 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  ti 


e"  Table;  and  Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
ding  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observatio 
3   on  daylight  saving  time. 


C,  G,  H,  and  J  in 


for  all  except 
heading  "Obse 


Bureau  and  FAA  : 


For  those 


i  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 
pecial  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 


G   "Soil  Temperature"  Table. 

S   "Snowfall  and  Snow 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table 
Interpolated  values  for  monthly  precipitatio 


.  any  month  indl 


nowfall  and/or  i 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  ent 
tals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publlca 


Table 


"Evapo: 


tlon  and  Wind"  Table 


"Snowfall  and  Sno' 


t  equipped  with  aut> 


equipped  with  ; 


AR 


t  I*..' 


B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  . 

H   One  or  more  days  of  record  missing; 


t ly  estimated, 


lied  i 


1  ly 


to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
ing.   See  "Dai 


ry  slightly  from  the 


be  published  la 


V   Includes 
X   Observati 


EST  of  the  folio 


General  weather  condition*  in  the  0.  S.  for  each  I 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  whi. 
D.  C. 


Information  co 

ncernlng 

he  h 

"3ubatatlon    HI 

story"    fo 

*   thi 

Washington    25, 

D.    C.     fo 

30 

CllaatoloRlcel 

Data    for 

the 

bscrlptlon  Price:  20  cents  per  copy 
ney  order*  should  bo  made  payable  to 
nt  to  the  Superintendent  of  Document 


i,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publl< 
y   be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 

Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961   annual  Issues  of  Local 

one,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

hly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  lncludos  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
uporlntendent  of  Documentn.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
ornmont  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY 
JANUARY  1963 

Station 

Day  Of  Month 

■ 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

ADOISON  dam  45 

MA) 
Ml* 

28 

18 

27 

18 

35 

2C 

46 
26 

48 
28 

38 
36 

36 
30 

35 

30 

4C 
33 

62 
35 

56 
46 

46 
32 

36 

6 

15  3; 

6   1( 

31   35   48 
10   14   21 

50 
30 

46   22 
15    2 

22   46   31 
2   12  -13 

10   26   24 
-13-1    6 

10   22   36   36 
-  5  -  5    4   10 

34.7 
14.9 

ANCHORAGE 

MAX 
Ml* 

28 

15 

37 

15 

42 

27 

52 

21 

40 
30 

40 

34 

36 
28 

36 

30 

62 

31 

58 
42 

55 

43 

45 
25 

25 

7 

32   3( 
8   i; 

45   50   51 
9   17   27 

44 
23 

43   18 
15  -  1 

45   45   11 
13  -10  -21 

24   26   22 
-  9   16-4 

17   35   35   30 
-  9  -  2   25    5 

37.4 
15.0 

ASHLAND 

MAX 
Ml* 

2* 

8 

28 

a 

33 

10 

36 
16 

46 
19 

44 
34 

42 
IB 

40 
26 

59 
28 

61 
27 

62 
32 

68 
44 

51 
23 

24  3; 

10    5 

38   44   52 
12   11   14 

54 
23 

49   42 
23    5 

22   50   40 
3   17  -15 

12   25   31 
-15   11   18 

18   20   39   35 
-14  -15  -  7   22 

39.4 
13.1 

5ARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

37 
10 

45 
11 

48 
15 

49 

15 

45 
27 

45 
35 

46 
35 

48 
37 

62 

23 

61 

33 

67 
42 

60 
45 

46 

15 

31   38 

o   ; 

47   51   49 
9   13   26 

50 
37 

50   30 
30    6 

49   45   14 
11   14  -16 

33   36   32 
-  8   23   14 

33   44   41   39 
-11    1   32   26 

44.2 
17.9 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

31 
16 

39 
16 

46 
23 

53 
22 

51 
22 

41 
35 

42 
32 

37 
31 

64 
31 

62 

46 

58 
49 

51 

32 

32 

8 

33   37 
9   13 

46   51   55 
13   19   33 

53 
25 

44   23 
18  -  1 

48   46    9 
15  -  1  -19 

25   26   24 
-  9   19    5 

15   40   37   32 
-20  -  5   31   13 

40.4 
16.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

33 

15 

40 
13 

47 
14 

47 

17 

49 
17 

40 
29 

41 
35 

41 
33 

37 
24 

57 
24 

55 
45 

64 
4S 

56 
23 

26   34 
6    i 

37   45   52 
9   11   15 

42 
28 

57   52 
37   12 

23   47   41 
12   13  -13 

12   33   35 
-13  -  2   15 

19   30   44   34 
-  4  -  4    7   29 

41.0 
16.0 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

35 
25 

38 
20 

51 
28 

50 
26 

43 
36 

41 
34 

35 
30 

44 
32 

67 
31 

62 

49 

60 
44 

45 
23 

25 
6 

33   35 
6   14 

47   51   53 
12   19   35 

50 
28 

48   21 
13    2 

52   47   14 
16-6  -25 

25   26   25 

-10   21    2 

23   36   37   32 
-IB    3   26   10 

40.4 
17.2 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

48 
IB 

45 
24 

57 
20 

54 
24 

43 
32 

44 

38 

40 
33 

50 
26 

66 
21 

65 
33 

61 
40 

52 
22 

22 

4 

35   40 
6    9 

48   50   54 
12   15   31 

50 
23 

26   29 

12    3 

49   49   16 
12  -  1  -21 

27   25   24 
-  7   21    2 

23   40   37   33 
-12    3   28   12 

42.0 
15.6 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

33 
11 

39 
13 

46 
18 

50 
25 

47 
33 

43 
35 

40 
32 

36 

29 

62 
32 

62 

49 

68 

51 

57 
35 

40 
11 

33   37 
9   16 

44   51   53 
21   26   30 

48 
28 

50   23 
22    1 

50   47    8 
13-1  -18 

26   30   28 
-  4   18    1 

17   45   41   32 
-15  -  1   30   IB 

41.5 
18.3 

BLAINE  1  » 

MAX 
MIN 

26 

4 

31 

4 

35 

5 

43 
13 

45 
13 

40 

23 

41 
33 

39 
29 

36 

19 

62 

24 

58 

20 

68 
39 

45 
16 

26   31 
2    3 

37   44   52 
12    9 

53 
22 

52   40 
22    3 

20   50   40 
2    2  -18 

8   29   32 
-19  -19   13 

14   23   45   37 
-24  -24  -14   23 

38.8 
7.4 

80NNIEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
31 

63 
27 

61 
49 

60 
50 

51 
26 

27 

7 

32   37 
6    8 

45   49   54 
10   13   29 

45 

24 

45   22 
12    0 

51   47   11 
12-7  -34 

25   29   24 
-18   20    4 

19   38   37   34 
-26  -  4   30   16 

39.4 
11.9 

BOHLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
23 

40 

20 

52 

27 

58 
25 

48 
35 

42 
36 

36 
33 

45 
31 

66 
31 

61 
49 

61 
42 

42 
16 

18 
9 

34   39 
8   12 

45   48   56 
14   15   29 

44 

27 

28   25 

15    5 

51   45    9 
21  -21  -21 

24   29   20 
-14   19-9 

16   38   35   32 
-18    1   23   18 

39.4 
16.2 

PRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

32 
14 

39 

14 

44 
15 

47 
20 

54 
23 

44 
33 

40 
32 

37 
29 

30 
29 

64 
38 

60 
50 

66 

35 

40 
11 

20   34 

8    8 

38   37   51 
9   11   15 

54 
25 

48   25 
22    1 

24   52   19 
2   19  -30 

9   29   31 
-29  -15    6 

14   22   42   37 
-22  -23  -  4   18 

38.5 
11.7 

CAMP6ELLSV1LLE 

MAX 
MIN 

41 
16 

42 

18 

46 
26 

54 

24 

48 
36 

43 

38 

39 
33 

37 
32 

62 
32 

60 
49 

64 
53 

55 
34 

38 
11 

32   37 
9   14 

45   50   53 
18   20   32 

50 
30 

48   22 
20    2 

51   48    7 
16-2  -21 

27   31   29 
-  9   21    5 

24   40   39   31 
-15    4   31   16 

41.7 
19.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

30 
12 

35 
12 

41 
24 

49 
19 

48 
30 

42 
34 

37 
28 

38 

30 

59 
32 

59 
45 

57 
40 

45 
32 

34 
9 

32   32 
10   12 

44   48   51 
8   15   30 

50 
22 

40   22 
18-2 

43   43    9 
12-2  -15 

23   26   23 
-  5   18    4 

14   34   35   31 
-19  -10   29    5 

37.9 
15.4 

CECILIA 

MAX 
MIN 

30 
15 

30 
18 

38 
20 

46 
23 

51 
25 

42 
35 

40 
30 

34 

31 

39 
30 

62 

36 

62 
47 

55 

31 

38 
5 

18   32 

8   10 

42   43   48 
12   12   22 

51 
25 

45   26 

15    0 

23   48   18 
0   16  -24 

13   22   2* 
-24   10    3 

18   16   38   34 
-24  -24  -  3   15 

36.3 
12.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

30 
16 

38 
12 

47 
22 

54 
20 

54 
27 

42 
35 

37 
29 

38 

30 

65 
29 

64 

48 

59 
48 

50 

28 

40 
6 

33   35 

5   12 

46   50   54 
8   13   28 

52 
22 

43   22 
18    2 

4B   47    9 
12    2  -24 

28   25   26 
-12   17    3 

21   36   37   32 
-21  -  7   29   12 

40.7 
15.1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
6 

36 

11 

41 

20 

44 
20 

39 
28 

35 
30 

33 

28 

38 
27 

56 
30 

55 
43 

48 
34 

37 

17 

19 

7 

26   25 

7    B 

36   44   49 
6   20   25 

40 
24 

35   13 

4-3 

38   33    4 
12  -16  -19 

18   25   19 
-10   14  -11 

13   35   29   22 
-18    0   17    0 

32. B 
11.6 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

35 
6 

45 
10 

41 
15 

39 
19 

41 
21 

41 
33 

40 
34 

38 
31 

55 

28 

61 
38 

57 
48 

60 
44 

45 
23 

35   40 

2    6 

45   52   43 
8   12   14 

54 
30 

50   33 
12   10 

43   41   19 
8   12  -17 

34   34   35 
-9    9    9 

34   45   45   40 
-7    2   29   27 

42.6 
16.4 

CTNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

26 

10 

33 
10 

39 
12 

45 
16 

49 
24 

44 
30 

37 
32 

32 
29 

36 
30 

55 
35 

60 
36 

61 

36 

37 
11 

20   34 
9    8 

34   44   51 
8   11   12 

53 

21 

45   25 
24-1 

24   30   47 
0   20  -24 

4   23   28 
-18  -12    6 

9   15   36   33 
-34  -30  -15   14 

35.8 
10.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

29 
11 

35 
11 

40 

14 

42 
23 

52 

30 

45 
36 

40 
32 

35 

30 

37 
30 

61 

35 

58 

44 

65 
36 

38 

9 

18   33 
8    8 

37   44   50 
15   20   24 

54 
30 

48   25 
22    2 

23   50   20 
1   19  -19 

10   27   30 
-19  -  4    5 

12   21   40   35 
-12  -12    6   20 

37.2 
14.7 

DEWEY  dam 

MAX 
MIN 

26 

7 

31 
8 

39 
8 

40 
12 

46 
12 

39 
20 

41 
35 

42 
32 

45 
30 

60 
25 

60 
31 

70 

45 

56 
20 

25   30 
1    3 

38   38   54 
5    8   10 

52 
25 

56   48 
24    6 

22   50   40 
6   10  -12 

11   26   35 
-12  -10   17 

19   20   45   37 
-15  -15-5    8 

40.0 
10.9 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

34 
12 

39 
15 

41 
24 

53 
24 

51 
34 

44 
36 

39 
32 

36 

30 

62 
30 

62 

44 

64 
50 

57 

16 
9 

32   37 
10   16 

45   51   55 
17   20   31 

53 
28 

46   24 

20    1 

49   48   13 
14    4  -18 

24   28   28 
-  2   22    8 

28   39   39   33 
-9    1   33   17 

41.0 
18.4 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

29 

13 

29 
20 

30 
17 

41 
22 

J7 
17 

40 

30 

38 
30 

34 
30 

42 
32 

65 

41 

62 
38 

52 
33 

34 
1 

18   35 
1   10 

36   46   50 
10   10   15 

53 

32 

48   33 
15   10 

50   32    8 
11  -25  -25 

2   28   30 
-20  -18    4 

28   18   24   36 

8    3    4   12 

35.7 
12.3 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

2B 
10 

33 
10 

49 
12 

41 
17 

45 
25 

42 
29 

36 
28 

33 
29 

38 
29 

60 
31 

58 

37 

56 
38 

39 
13 

24   32 
10   10 

30   44   51 
10   10   13 

53 
22 

45   25 
23    0 

25   40   20 
0   14  -18 

10   24   22 
-18  -11    8 

15   18   40   33 
-25  -24  -13    6 

35.8 
10.5 

FARMERS 

MAX 
MIN 

32 

7 

37 
8 

45 
12 

48 
15 

47 
22 

43 
34 

40 
33 

35 
29 

63 
28 

62 

32 

66 
40 

60 
35 

40 
14 

34   37 
11    8 

45   53   55 
7   11   21 

55 
22 

49   28 
25    2 

50   50   27 
8   11-18 

28   29   28 

-19   18    7 

21   45   41   37 
-28  -14   31   19 

42.9 
13.9 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

29 

19 

35 
12 

42 
IB 

43 
23 

42 
28 

40 
32 

35 
29 

35 
28 

58 
27 

58 
42 

63 
45 

45 

34 

35 
11 

29   32 

9   16 

42   49   51 
13   21   30 

46 
27 

45   21 

19    0 

45   45    2 
10  -  1  -19 

20   27   25 
-  6   16    4 

15   37   34   30 
-15  -  1   29   13 

37.3 
16.5 

rORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

41 
23 

35 
29 

50 
25 

39 

30 

36 
34 

36 
31 

36 
29 

45 
29 

66 
3 

63 
42 

50 
34 

41 
9 

17 
2 

34   32 
3    9 

46   49   48 
16   16   19 

36 
14 

30   27 

8    0 

50   27   15 
8-8-11 

28   25   11 
1   11  -11 

21   36   33   32 
-5-4   10   10 

36.6 
13.1 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

27 
13 

32 
13 

39 
13 

41 
19 

49 
25 

42 

31 

36 

31 

32 

30 

39 
31 

63 
39 

57 
45 

60 
37 

38 
12 

20   32 
10   10 

35   44   50 
11   12   15 

53 

24 

44   24 
22    0 

24   47   16 
0   15-18 

7   24   27 
-18  -  8    7 

13   38   33 
-20  -20  -  8   15 

36.2 
12.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

32 
22 

38 
20 

49 
22 

59 
24 

45 
33 

41 
39 

39 

33 

39 

31 

63 
30 

59 
51 

64 
51 

51 
29 

29 

9 

34   38 

9   12 

46   49   54 
16   20   30 

48 
28 

48   21 

19    3 

51   44   12 
17-8  -25 

23   30   27 
-10   20    3 

16   43   38   33 
-13    3       17 

40.7 
17.8 

GOLOEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

46 

19 

46 

27 

40 
24 

56 
22 

45 
27 

42 
24 

38 
31 

36 
29 

51 

29 

67 
40 

65 
45 

49 
33 

35 

4 

20   35 

6    6 

40   46   51 
10   12   17 

54 
31 

42   26 
12    2 

30   50    6 
2    4  -20 

11   26   26 
-18    0    3 

20   23   39   30 
-12-8    6   12 

38.4 
13.5 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

23 

7 

27 

7 

33 

9 

38 
14 

45 
16 

40 
24 

42 
34 

41 
30 

39 
30 

60 
35 

62 

34 

68 
47 

47 
17 

24   30 
7   10 

36   43   51 
10    9   13 

53 
23 

50   39 
23    3 

25   47   37 
3   24  -15 

8   25   28 
-16  -11   14 

17   17   39   36 
-21  -21  -11   22 

37.7 
11.9 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

35 
18 

36 
17 

44 
17 

50 
21 

55 
29 

46 
35 

40 
35 

37 
33 

38 
28 

64 
34 

60 
49 

65 
37 

40 
13 

20   35 
6    6 

40   47   52 
10   12   15 

55 
27 

38   24 
20    5 

24   51   20 
5   20  -25 

10   25   31 
-25  -15    9 

15   24   41   37 
-20  -20  -  5   20 

38.7 
13.3 

GREENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

38 
23 

3B 
21 

53 
27 

49 
26 

42 
35 

41 
34 

37 
31 

45 
30 

65 
34 

62 

50 

60 
44 

44 
23 

33 

4 

35   381 
8   12 

46   50   5  5 
17   19   19 

50 
30 

45   25 
12    1 

50   46   15 

17-5  -19 

24   25   22 
-  8   21    3 

23   36   35   30 
-16    3   26   11 

40.5 
17.2 

HEI0EL8ERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

32 

7 

39 

7 

45 

13 

46 
14 

47 
24 

41 
33 

41 
34 

40 
30 

63 

22 

63 
26 

68 

40 

66 

39 

43 
15 

31   39 
4    6 

45   52   53 
9   10   22 

53 
26 

42   30 
28    3 

51   49    9 
10    9  -22 

25   31   30 
-15   16   10 

19   43   42   37 
-20  -  9   30   23 

42.4 
14.3 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

38 
27 

35 
27 

52 
29 

42 
29 

39 

33 

38 
32 

34 
29 

45 
31 

66 
32 

60 
44 

57 
37 

37 

17 

24 
3 

35   30 

10   11 

45   49   52 
14   20   36 

39 
26 

26   22 

8    0 

47   43   12 
16-6  -15 

24   25   21 
-  2   20    0 

19   34   34   26 

-12    3   20    6 

37.1 
16.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

50 
30 

45 
22 

46 

24 

50 
28 

48 
35 

41 

32 

38 
31 

39 
23 

50 

29 

62 

38 

63 
40 

43 

28 

30 
2 

28   38 

6   12 

40   43   49 
11   18   28 

56 
32 

37   27 
11    6 

34   25    B 
8-1-8 

18   27   27 
-4    8    4 

17   30   35   32 
-6    4   20   19 

37.9 
17.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

38 
19 

41 
23 

40 
24 

54 
25 

51 

30 

46 
35 

38 
30 

35 
29 

48 
29 

66 
36 

62 

44 

50 
30 

39 

4 

20   35 
3    6 

38   48   49 
15   16   24 

57 
30 

47   25 
13    3 

23   51    8 
3    5  -20 

16   24   28 
-19-5    1 

15   19   39   34 

-11-8    8   11 

38.2 
14.0 

HYDEN 

MAX 

MIN 

33 
11 

38 
11 

36 
13 

48 
17 

49 
17 

43 
28 

42 
36 

41 
33 

37 

26 

62 
26 

60 
42 

63 

42 

51 
22 

24   33 

4    4 

39   38   51 

8   10   14 

49 
30 

56   43 
34   10 

24   49   40 
8   15  -12 

15   32   37 
-12  -  3   16  - 

21   34   46   40 
■7-7   3  28 

41.1 
15.1 

See 

refers 

following  St 
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Continued 


IRVINGTON 


JACKSON 


LEBURN  1  E 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  OAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 


MONT  I  CELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBOPO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAPAOISF  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

PUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMEP  SHADE 

MNCEeURG  OAM  32 

WAK'.AW  MAPKLANO  OAM 

*f  t;<   SBURG  7  NE 

iprPTY 
VILIIANMUM  / 


Day  Of  Month 


38   49 
19   30 


10  10  10 

37  38  40 

IS  8  11 

30  37  49 

22  20  27 

33  37  42 
12  14  24 

34  42  47 
12  16  19 

29  37  48 

19  22  32 

27  35  44 

19  19  25 


45   39 
34   34 


15   15   28 


44   42   41 


36   40   64 
29   31   32 


41  40  37 

36  32  25 

40  39  56 

31  30  24 


56   44   40  I  35   41   64 


IS 


40   37 
23   24 


30   21 

53 
25 


39   51 


23   28   23 


24   32   37 


42   49   51 


24  25  2< 

37  43  41 

13  14  II 

32  37  46 

9  14  21 

36  41  47 

11  12  24 

41  49  44 

21  27  24 

35  36  50 

26  23  31 


22   29   23 


24   31   22 


36   38   39 
19   20   21 


35   43   46 
10   10   16 


36   35 

42   37 


29   35   34 


24  31  35 

51  43  42 

28  35  34 

42  41  41 

27  34  34 

57  51  43 

26  34  37 

50  45  42 

15  25  37 


47   44 
27   35 


15   18   26 
46   48   40 


51   44   43 


56   40   45 
29   30   33 


53   48   43 
19   32   38 


47   43   40 
24   30   34 


3*  34  59 

30  30  31 

39  34  62 

33  31  29 

35  40  64 

31  29  32 

35  38  63 
30  29  28 

36  52  67 
30  24  34 

36  46  65 

30  30  33 

39  41  65 

32  32  32 

42  45  63 

27  32  25 

35  50  65 

33  28  39 

38  35  37 


46   38   34 


36 


31   28 


59   57   68 
28   33   50 


58   66   55 
24   42   25 


60   57   45 


54  60  45 

45  45  22 

56  66  52 

43  50  31 

60  57  42 

51  42  17 

59  56  42 

50  40  18 


50   38   20 


60   43 
42   22 


26   33   33 


52   24   26 


34   29 
22   33 


29   34 

9   15 


31   29   37 


18   33   32 


16   33   31 
10   10   14 


20   34   37 


23   35   37 


u 


45  49  51 
13  23  34 

35  42  50 

6  11  14 

32  40  49 

4  7  10 

46  49  5  3 
18  25  34 


44 

19 

59 
2* 

55 

20 

26 
11 

31 
14 

37 
15 

37 
21 

38 

21 

42 
22 

34 
23 

41 
22 

4P 

27 

27   31   37 


50   43 
19   30 

55   46 


40   36 
33   33 


13 

15 

16 

92 

13 

42 
16 

45 
18 

31 
10 

35 

10 

42 
15 

35 
20 

42 
19 

51 
20 

9 

36 
12 

40 

15 

'.1 
12 

36 
12 

42 

27 

34 
11 

41 
16 

42 

23 

25 

7 

30 

7 

37 

g 

12 

41 
12 

»9 
13 

39   41 
29   35 


29   35   33 


54   52   42 

26   27   35 


52   37   41 
17   21   33 


42   46 
32   33 


49   45 
29   35 


50   55 
26   30 


55   48   45 
35   41   40 


42  52  40 

25  30  34 

52  44  42 

18  32  36 


46   50 
20   25 


58   47   43 
24   34   39 


42   39   36 
20   24   32 


47   42 
17   30 


44   31 
27   34 


42   43 
15   13 


52   55 

17   17 


42  39  58 

38  31  34 

36  36  52 

30  30  28 

42  37  63 

35  32  31 

39  35  61 
30  29  30 

42  37  62 

35  30  31 

37  36  51 
32  26  33 

34  43  64 
30  32  33 

35  51  66 

30  30  40 

36  51  67 

31  28  37 

38  35  41 
31  31  30 

42  39  65 

37  32  26 


39   35   38 
32   29   28 


60  60  52 

50  51  30 

60  66  57 

33  43  40 

64  62  41 

49  39  19 

62  61  63 

34  41  41 

62  50  60 

32  42  45 

55  66  59 

43  45  40 

66  65  65 

38  40  30 

56  68  54 
48  54  38 

58  65  53 

44  49  34 

56  66  62 

47  51  36 


60  55  44 

45  40  22 

63  46  36 

46  36  11 

64  62  42 
51  39  21 

66  63  55 

40  48  30 

58  66  60 

29  41  46 

64  60  42 

45  41  23 

61  57  66 
37  47  36 


31   29   31 


37   60 
29   30 


40   36   58 
34   30   30 


40   38   35 
35   30   25 


45   42 

37   32   30 


40 

39 

46 

60 

61 

58 

33 

33 

13 

39 

50 

41 

43 

42 

67 

60 

63 

63 

34 

32 

33 

42 

50 

52 

36 

32 

36 

60 

57 

'•6 

30 

28 

31 

35 

45 

34 

41 

38 

63 

57 

67 

54 

30 

32 

31 

42 

50 

36 

41 

38 

14 

59 

55 

63 

35 

30 

25 

31 

47 

42 

69 

63 

58 

64 

53 

34 

31 

29 

46 

50 

32 

10 

38 

36 

60 

63 

64 

48 

10 

14 

33 

39 

5 

10 

34 

40 

1 

5 

32 

37 

8 

15 

20 

32 

9 

9 

23 

32 

5 

5 

30 

40 

6 

7 

18 

34 

6 

11 

33 

39 

7 

11 

31 

36 

9 

16 

32 

36 

7 

13 

16 

34 

6 

9 

3* 

33 

11 

13 

33 

37 

10 

15 

48  52 

25  34 

50  47 
16  27 

51  52 
19  32 

46  50  51 
12   16  27 

47  50  53 


46   49   53 
14   16   33 


20 


2. 


48   46 
27   13 


20 

0 

53  42 
32    7 

54  32 


27   2*   29   30   31 


48   47   10 
15-8  -16 


25   25   29   16   36   36 
-  3   1»    3-1*    2   26 


25   30 
46   43 


45   45 
31   13 


53   49 
11   29 


50   55 
20   35 


34  45  27 

66  54  53 

45  38  21 

61  66  66 

46  51  34 

59  57  66 

25  26  39 


30 
5 

17 

2 

22  35  38 

3  10  15 

47  16  36 

8  7  12 

46  33  42 

20  9  12 

24  33  38 

2  4  12 

42  19  32 
12  8  7 

56  40  33 

9  10  11 

52  30  36 

9  8  16 

37  17  30 

8  8  9 

40  31  49 

14  8  8 

43  19  29 

14  2  4 

32  39  47 

7  11  16 

37  31  32 

15  10  12 

22  32  29 

11  10  15 

39  28  35 

10  7  11 

49  21  30 

19  5  5 

30  24  35 


43   50   52 
13   16   30 


39   47 
13   19 


49   53 
22   35 


18  17  31 

46  50  53 

16  17  30 

37  47  50 

13  14  17 


51  51  20 

35  18  5 

44  32  20 

28  8  0 

44  32  19 

27  8  0 

49  27  28 

23  9  4 

44  35  22 

30  12  2 

51  44  22 

30  16-2 

46  54  31 

31  30  6 

43  29  23 

29  10  5 

51  45  34 


36 
6 

45 

10 

48 
10 

54 
26 

52 

32 

34 
4 

45 
9 

52 
11 

45 

26 

50 
39 

54 

33 

35 

9 

39 
16 

47 
23 

50 

29 

54 
30 

36 

9 

25 

4 

44 
13 

52 
18 

50 
29 

51 
38 

52 
24 

24 
5 

44 
15 

52 
23 

54 
31 

49 
29 

47 
23 

24 
1 

20   48   40 
5   13 


46   42   12 


50   46   10 
15-6  -19 


16  -20  -21 


28   35   18   21   44   39 
9   16   14   14   16   25 


28   31   32 
-10    4   10 

24 


37   43   34   32 
-12    0   24   22 


25   21   16   36   35   30 
20    1  -12    3   28   12 


27   19  |  13   35   34   28 
-13    5   24   15 


39.2 

17.3 


36.5 
18.2 


41.5 
15.0 


38.6 

17.6 


49   46 
14  -12 


25 

-10 


32   28 
25-9 


22   40   37   35 
-18  -  3   32   24 


48   47   11 


47   42   10 
15  -13  -20 


24   27   19 


36   36   30 
5   23   10 


51   45   18 


24   19   14   36   36   29 
19-2  -15  -  1   24    9 

24   22   25   36 


34.5 
16.7 


40.3 
16.3 


37.7 
17.5 


36.5 
15.6 


48   14 
-  5  -16 


-  4 
25 


25   23 
21    3 


36   37   30 
4   26   12 


24   29   26 

-10   20    4 

31 


35   34 
21   12 


50   50   25 


55   44 
31    8 


44   32   21 


35   25   26 


51   51 
16   25 


49   51   55 
12   15   26 


37   44   5  0 
15   19   27 


3  8   46 
12   16 


43   47   52 
22   28   35 


31   44   48 
14   14   24 


45   48 
16   23 


50   55   49 
20   26   26 


50   50 
18   26 


43   49   52 


40   49   53 
17   21   34 


36   42   50 


43   50   54 


45   25 
24   17 


54   50   25 


52   57   36 
30   36   13 


48   36   24 


30   10 
54   48 


58   44 
26   18 


45   44   12 
20-3  -12 


24   47   19 
1   19  -18 


22   50   30 


46   46 

13    9  -13 


53   46 

12    0  -21 


47   47 
0  -18 


24   21 
21    3 


24   26 
-12  -13 


26   33 
-12   11 


23   40   40   34 
-14    5   31   13 


46   41   39 
-14  -  2   31   26 


20   35   33   30 

11   25   14 


16   39   33 
-17  -19  -  9   18 


39.6 

18.0 


41.S 

16.4 


43.9 

16.6 


39.2 
19.2 


36.1 

10.9 


12   22   42   36 

-18  -18  -  6 


33   35 

20   10 


26   24 
-8-3 


14   28   36   31 

-2    1   26   15 


30   33   31 


29   29 
19 


23   32   30 


23   44   40   35 
-17  -  2  -33  -20 


16   40   39   32 
-12    1   31   20 


38.0 
12.0 


43.7 
18.9 


38.5 

16.6 


42.8 
15.3 


40.3 
18.1 


23   42   42   38 
-17    2   32   19 


6  -12 
42   13 


15 
-  5 


14   24   40   32 
-  5  -  3   15   14 


25   22 
22    3 


45   22 
19    5 


50   45   25 


45   27 
27    4 


43   49   36 
36   35 


48   15 
15  -10 


49   47   16 


52 

6  -17 


51   40   19 
16   13  -11 


44   19 
5  -24 


24   49   16 
1   16  -21 


27   22   20 
4  -21  -  9 


50   48   12 
17    0  -20 


43 
9  -21 


51   43    7 
12    2  -28 


46   32 
21  -19 


26   25   14 


26   25 
22    4 


34   32   29 
7   24    6 


22   35   32   30 


27   27 
-  5    3 


39   35 
20   12 


23   26   23 


22   36   36   29 
-2   14   26   12 


14   24   37   33 
-15  -14    4 


26   50   36   37 

-2    5   33   30 


22   35   35   32 
9    1   26   11 


25 
-  3 


25  28 

0  6 

29  17 

-4  8 

31  31 

21  5 

22  25 

-5  4 

31  31 
21  8 

32  31 


12   17   38   35 

■11-4    7   20 


14   20   39   35 
•16  -  7   10   14 


20   40   40   32 
-5    9   32   16 


<      15   35   31 
-16  -15    7    7 


23   40   38 
-20  -  5   31   21 


23   25   41   40 
-10  -10   10   19 


45   23   51 


3  13 

48  22 

22  2 

24  15 


-  6  -28 

46   47 


43   43 
11-13 


51   44   24 


51   49   40 
24   28 


47   46   43 


29   25 
5  -14 


28   26 
19 


27   20 
17-1 

31   30 


19   49 
5   12 


-2  2 
36 


25   32 
-13   15 


48   42 
23  -13 


19 

-13 


19   38   36   36 


18   37   32   28 


IB   40   39   33 
-11    5   33   IT 


17   22   41   37 
-20  -20  -  9 


22   32   43   43 
-6-6    7 


43.1 
18.1 


38.7 
16.8 


36.1 
16.6 


36.8 
17.0 


40.5 
19.6 


36.1 
14.0 


44.0 
19.6 


41.1 
16.4 


36.5 
15.3 


39.2 
16.2 


42.4 
21.9 


34.0 
13.1 


41.5 
17.1 


38.4 
15.2 


42.7 
17.3 


38.7 
16.4 


36.5 
13.5 


40.6 
19.3 


37.7 
10.8 


42.8 
16.* 


ootot   following   Station    lodoi. 
-    8    - 


Continued 

D 

AI 

LY 

TEMPERS 

MURES 

Day  Of  Month 

KENTUCKY 
JANUARY    1963 

Station 

R, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

111 

MILLIAMSTOWN    5    WSW 
KOLF    CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

27      32 

e     10 

34      38 

15       15 

37 
12 

45 
15 

41 
20 

49 
19 

42 
26 

53 
26 

49 
26 

48 
34 

35 
27 

44 
38 

32 

25 

40 
34 

39 

30 

40 
23 

58 
32 

65 
27 

56      54 
40      32 

61       67 
54       43 

35       20      21 
6         6         9 

44       21       35 
16          7          9 

28       42      48 
7       11       26 

39      47      51 
9       13       14 

50 
24 

51 
29 

44      22 

17-4 

52      46 

33         7 

25 

-    3 

25 
3 

43 

10 

53 
15 

11 
-21 

29 
-22 

6 
-20 

8 
-22 

21 

-  4 

33 

-  5 

25 
2 

34 

14 

10 
-12 

15 
-12 

15 
-12 

25 

-12 

37 
-   2 

45 

2 

30 
6 

39 
23 

33.5 

10.8 

41.2 

15.0 

S»e    rofereoce    i 


i  following  Station   Indoz. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KBrruccr 

JAM  WHY    JS.63 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

VA 

25 

A 

27 

| 

28 

29 

W 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

. 

T 

7.0 

i 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

2 

1 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

5.0 
2 

5 

T 
5 

2. 'j 
5 

T 
5 

5 

5 

2 

1 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

6.5 
6 

'. 

5 

.5 

5 

.8 
5 

5 

4 

2    1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

T 

.8 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 
T 

T 

T 

5.5 
4 
.3 

6 

'. 

2.2 

4 
.4 

.5 

6 

.6 

8 
.6 

T 
5 
.5 

.2 
4 

,! 

T 
4 
i 

CYNTHIAHA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.S  7.1 

i      a 

6 

5 

1  .4 
6 

5 

5 

■ 

2 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 
T 

T 

T 

.7 

1 

5.3 
6 

5 

T 
5 

2.0 
6 

T 
6 

5 

3 

2 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

3 

3 

1 

2.0 
3 

T 
3 

3 

1 

T 
T 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

5.0 

6 

6 

4 

2.0 
6 

T 
6 

6 

4 

3 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

.5 
3 

2 

2 

I 

2 

2 

1 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

2 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

HEIDELBURG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.2 
5 

4 

3 

1.0 
4 

4 

4 

T 

3 

T 
2 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

T 
2 

1 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

1.5 

5.2 
5 

5 

T 
4 

.8 
4 

4 

3 

2 

1 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

4.3 
4 

4 

3 

4.0 
4 

.3 
4 

3 

2 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

.5 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

4.4 

T 

4 
.4 

4 
.4 

1.8 
3 
.4 

.1 
5 
.5 

5 
.5 

T 

5 
.5 

T 
4 

.5 

3 
.4 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

2.0 

2 

2 

2.0 
2 

.1 
4 

4 

T 
4 

2 

2 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.2 

.1 

T 

T 

.2 
T 

4.6 
3 
.2 

5 
.3 

4 
.3 

.9 

3 

.2 

T 
3 
.3 

3 

.3 

T 
2 

.2 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 

7 

7 

5 

T 
4 

1.5 
6 

5 

4 

2 

2 

MAYSVILLE  DAU  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

5 

5 

4 

7 

7 

6 

5 

3 

MIDDLES BORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

.3 

T 

6.0 
6 

6 

5 

1.0 
5 

4 

4 

3 

2 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

4.0 
4 

4 

3 

1.0 

4 

3 

2 

1 

HURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1.2 

1 

2.4 
2 

2 

.4 
2 

.5 
2 

2 

1 

T 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

2.5 
3 

1.0 
4 

4 

3 

.3 

3 

3 

3 

3 

2 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

T 
1 

1.5 
2 

2 

1 

T 

RDSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

5.0 

.1 

.5 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

SUMMER  SHADE 

. SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

5 

5 

.5 
5 

5 

5 

5 

3 

2 

1 

WILLI AMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.8 
1 

.8 
2 

2 

2 

1.9 

4 

4 

3 

T 
3 

3 

See  reference  notes  following  Station  Inde 


STATION  INDEX 


STATION 


AJKNORAGE 

ASHLAND 

8AR80URV1LLE 

OAROSTOWN   S    J    PREP 

■UTCN 

BEAVER   Pan 

BENTON 
«NTON    2 

3E»E*    COLLEGE 
8E»EA    WATER    WORKS 

flLAl-lE      1      - 

BONNIEVtLLE 
BOWLING   G"EEN 


BOWLING  GREEN 
BRAOFQRDSV 
BRENT    CAM 
BMMlSt  ILL 
BuCKHORh 


LE 


9URC1NE   2  ME 
BBMESV1LLE 

MO  1 1    LOCK    E 
CALHOUN    LOCK    2 
CAM»BELLSvILLF. 

CAJIEYV1LLE 
CARROLLTON    LOCK    1 
CECIL I A 

.-*•    CIT*    1    WNW 
OOtMONT    1    SSE 

CLINTON 

0068 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 
>    COVINGTON    we    AIRPORT 
CUMBERLAND 

CUMBERLAND    FALLS    5T    PI 

CTNlHlANA 

CTHTHlANA    2 

■ 
DA  VEIL  A 

KLP«    A     1     E 

DOW 

OEWEY   OAM 

Oil    DAM 

DUNDEE   *   ESE 


EDDT.iLLE    LOCK    F 
BMDNTON 

ElIZABEThTOWN 

ElKhORN    CITY 
ELKTON    2    S 

FALLS    OF    ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

FtENlNGSBURG 

FlE-IngsBuRG    2 
FOBO    LOCK    10 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FOURKlLE    KT    UTIL    PA 

FRANKFORT    LOCK    * 
FRANKLIN    1    E 
FREE9URN    2    SW 
FRENCHB'JRG 
GAMALIEL    1    S 

GEORGETOWN    WATER    WO. 
GEST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW    WKAT 

GLENDALE    1    E 

GOLDEN    POND    6    N 
GRANT    DAM   38 
GRAYSON    1    SE 

GREENSBuRG 
GREENSBURG    1    5 

GREENVILLE    2    W 

NALEYS    MILL 

HARTFORD    6    Nw 

HAZARD 

HA2ARD    WATER    WORKS 


HEIDELBERG  LOCK 
HENDERSON  T  SSW 
HERNOON 


HOOGENViLL 
HOPKINSVIL 
MYDEN 


JEREMIAH 
KEENE    1    SSW 
LA   GRANGE    2    i 


0031 
0063 

0155 


BRECKINRID< 

INTON 
JEFFERSON 
60VD 


0*90  I 
0611  I 
0615    I 


'0978 I  CAMPBELL 
10*7  EDMONSON 
1080    PERRY 


1256 


TAYLOR 


129ft  'GRAYSON 
13*5  iCARROLL 
1406  HARDIN 
1576  POWELL 
1611    BULLITT 


CALDWEL 
ESTILL 
BOONE 


1969   WHITLEY 

1998  : harrison 
2003  ;harrison 

120*0  |BOYLE 
2053    MARTIN 


213 


3046  'PIKE 
|3052  IMENIFEE 
|  3112  [mONROE 

|319*  SCOTT 
3203  HENRY 
32*1  BARREN 
'3246  I  BARREN 
;3252  ,HAROIN 

3295  TRIGG 
,3358  'BOONE 
,3392  CARTER 


3*51  MUHLENBERG 
.3539  !  CHRISTIAN 
3652  OHIO 


'  JESSAMINE 

l!  LARUE 

.  CHRISTIAN 

I  LESLIE 

I  I  MART  IN 

i  BRECKINRIDGE 


PERRT 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
2356  OHIO 

2366  MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 
2**5  LYON 

MMETCALFE 
2510  HARDIN 

2528JPIKE 
25*8lTODD 
2770  GRAYSON 
2775  ;PENDLETON 
2791  'ROWAN 

2903 (FLEMING 

2908  ^FLEMING 
2953  MADISON 
12961  CRITTENOEN 


37 

12 

37 

21 

37 

13 

36 

36 

*A 

31 

3? 

37 

20 

37 

25 

36 

41 

40 

52 

55 

36 

41 

37 

47 

04 

36 

•>a 

36 

50 

3a 

23 

38 

73 

37 

39 

J7 

48 

37 

07 

37 

25 

37 

*5 

37 

37 

33 

37 

01 

37 

41 

37 

03 

37 

00 

37 

41 

37 

Ifl 

36 

37 

36 

38 

40 

3B 

09 

30 

2  5 

38 

?5 

37 

54 

37 

?6 

36 

*7 

36 

14 

36 

43 

37 

33 

57 

36 

38 

38 
3B 

13 
25 

37  12 

37  03 

37  32 

37  15 


86  3* 
85  08 
85  33 
82  36 


85  28 
83  20 

86  52 
88  20 


85  57 
83  56 

85  *0 


8*  06 

8*  40 
82  59 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


83    45 

1005 

84    52 

504 

86    3* 

690 

82    10 

730 

63    39 

86* 

85    46 

759 

8*    33 

888 

8*    53 

490 

85    55 
85    55 

780 

12 

519 

87 

70 

740 

54 

429 

83 

12 

669 

83 

11 

880 

83 

46 

663 

6/ 

18 

382 

87 

34 

512 

P9 

10 

362 

84 

43 

544 

85 

44 

788 

87 

30 

540 

63 

23 

62 

638 

86 

a' 

650 

B3 

23 

795 

82 

56 

1150 

84 

38 

85 

23 

880 

a* 

35 

1032 

OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 

BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 

SHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W.  PATTON 


T.  JOSE 
.  HOMER 
.  G.  YOUNG 
AMES  M.  Mil 


PREP.  SCHOOL 


WCBL 


A.  GROSSMAN 
LAURA  B.  GABBARD 
LEE  BURTON 
AM  L.  FERAISS 

R.  EDWARDS 

AVIATION  AGENCY 
T.  MULL1NS 
OF  ENGINEERS 

TEMPIE  LOU  SMITH 
Of  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 

IAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  M0UNT2 
BERNHE1M  FOUNDATION 


ather  bureau 


c.  i 


TEAKER 


DEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  C0LD1R0N 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 

TM0MA5  M.  GRAHAM 
HATT1E  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N.  D.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

EDMOND  O.  BENNETT 

1CHARD  ANDERSON 
E  C.  ESKRIOGE 
N  L.  SAMPSON 
C.  C.  STAMPER 

ALMYRTA  B.  HALL 
1AM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       74°  on  the  7th  at  Williamsburg  2 

Lowest  Temperature:       -13°  on  the  22d  at  Farmers 

Greatest  Total  Precipitation:  D  6.  23  inches  at  Mount  Vernon 

Least  Total  Precipitation:        D  0.  12  inch  at  Paducah 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  03  inches  on  the  12th  at  Mount  Vernon 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        22.  1  inches  at  Leburn  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     7  inches  on  the  23d  at  High  Bridge  Lock  7 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  third  straight  month  during  which  abnormal- 
ly cold  and  dry  weather  dominated  the  State  of  Kentucky. 
There  were  brief  periods  of  warm  weather  on  February  6 
and  20,   but  for  the  most  part  the  unusually  cold  weather 
of  January  continued  through  February  with  general  below 
zero  readings  over  most  of  the  State  on  the  22d  being  the 
coldest  for  the  month.     For  most  sections  of  the  State 
this  ended  the  coldest  winter  season  since  1936.     At  Louis- 
ville where  complete  temperature  and  precipitation  re- 
cords are  available  back  through  1873,   this  was  the  third 
coldest  and  second  driest  winter  on  record.     Only  1936 
and  1918  were  colder  at  Louisville  and  only  1901  showed 
less  precipitation  for  the  3-month  period,   December-Feb- 
ruary.    Despite  the  severity  of  the  winter,   livestock  were 


reported  to  be  in  generally  good  condition  at  the  end  of 
February.     The  greatest  agricultural  losses  were  sus- 
tained by  peach  growers  who  reported  almost  100  percent 
loss  of  the  1963  crop  and  considerable  damage  to  young 
trees. 


O.   K.   Anderson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Louisville,  Kentucky 
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DAILY  PRECIPITATION 
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HOPKINSVILLE 

1.15 

HYDEN 

2.95 

IRVINGTON 

.92 

JACKSON 

.86 

JEREMIAH 

2*67 

KEENE  1  SSW 

1.8] 

LA  GRANGE  2 

NNW 

.98 

LANCASTER 

2.4« 

LEBURN  1  E 

3.44 

LFITCHFIFLD 

LEX| NGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LLOYD  GPEENUP  DAM 

LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVJLLf 
MAOISONVILLE  1  SF 
mammoth  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MARTIN 

"AYFICLf) 

"I   rS VILLI  DAM  33 

MCKEf 

"lODLFseoeo 

MIDWAY 
MJL0UM 

-HI  r&'(TOWN 

-II.  r, 
"'j'JH'     '.ff »l  INC 

r  &HON 

mmr  MDVILU 

•^JO»A- 

outer 

i  - 

Hfl    DAM    K*. 
PAOU'AH    FAA    AIRPORT 


1.23 

1.03 
2.56 
1  .94 
1.21 
1.11 

.87 


Day  of  Month 


T  T 

T         T 


100    .103    .300    .10 


.02 
.16 
1.25 


13       14       15 


•  05 

T 

T 

T 

.04 

T 

•  03 

.02 

T 

.15 

T 

.04       T  T 

•02       .01 
•03      .03 


.01  T  T 

0  .05 

.02  T  T 

.10  .01 

.10  T  .09 


.02       T  T 

T  T  T 


T  T  .03 


16  |   17  |   18~[~19  |  20  | 


-  16  - 


3  .200  .100  .50 


.55   .3*0  .20 


22   23 


.50 

.10 

.42 

.13 

•  50 

.16 

.79   .07   .07 


.02 
.03 


.023  .05   T 


.46   .07   .07 


.77   .25   T 


25  I  26   27   28  I  28   30 


•  ii 

.07   .19 
.030  .20 


.07 
.12 
.06 


.26 
.13 

•  28 


.10 
.12 
.06 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

KEN 
FEBRUARY 

TUCKY 
1963 

Station 

re 

0 
E- 

Day  of  Month 

1      | 

2    | 

3 

4    |    5    |    6 

7 

8        9 

JLL 

11 

12 

13   |    14   |   15 

16   |    17   |    18 

19  1 

20 

21 

22  1  23      24 

25 

26       27 

28  1  29   1  30 

31 

PAINTSVILLE 

2.47 

.20 

.33 

T 

1   .  L_ 

L 

1 

PARADISE    STEAM    PLANT 

1.4] 

.04 

.1C 

.30 
.77 

.15 

MKEV1LLE 

3.02 

,22 

.50 

.03 

T 

•  01 

.11 

PRINCETON 

1.14 

.11 

.16 

RAVENNA    LOCK    12 

1.89 

T 

T 

•  28 

T 

.70 

•  10 

.10                     T 

.34 

.09 

.08 

.01 
.05 

•  05 

.50 
.10 

RICHMOND 

2.26 

.03 

.05 

•  24 

T            T 

T 

.40 

.10 

.20 

ROCHFSTER    LOCK    3 

1.24 

.10 

RUSSELLVILLE 

1.19 

.28 

.48 
.22 

.IB 

.14 

.07 

SALV1SA    LOCK    6 

1.86 

.13 

.01 

•  16 

T 

T            T            T 
.04 

.21 
.44 

.08 

.13 

SALYERSVILLE    2    SE 

2*21 

.18 

.25 

•  56 

.24 

.10 
.19 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE    2    SW 
SEBREE 

2.48 
2.88 
.87 

.02 

.05 
•  05 

.18 

.IS 

T 

.42 
.05 

.87 
1.40 

.12 
•  15 

.01 

.49 
.55 

.10 

.12 
.05 

.12 
•  05 
.05 

.12 

T                           .17 

.08 
.20 

.01 

SHELBYVILLE 
SMEPMERDSV1LLE 

.32 
1.24 

•  10 

•  06 

•  05 

T 

T 

.40 

.11 

T 
.01 

.01       T            T 
.01       .02 

T 
.20 

.01 

.08 
.35 

T 

T 
.05 

SOMERSET    2    NE 
SOMERSET    X    N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

2.31 

2.34 
1.75 
2.71 

T 
.02 

.03 

•  04 
.44 
T 

T 

.38 
•40 

•  01 

.03 
•  32 

T 
T 

.67 
■  63 

.82 
•  90 

.21 
.08 
.04 
•31 

.04 

.01       T 
T 

.54 
.60 
.50 

.90 

.80 

.13 

.09 
.08 

oil 

.07 

.13 

.16 

T 

.15 

-01 

.11 
.01 
.12 

SUMMER    SHADE 

2.53 

.01 

.25 

T 

.41 

.77 

T 

T 

.06 

T 

.08 

TAYLORSVILLE 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN    DAM    49 

1.26 
1.49 

.41 

.05 
.05 

.05 
T 

T 

•  11 

.05 

T 

T 
•  02 

T 
T 
.02 

.50 
.50 
.31 

.03 
.11 

.03       T             T 
T             T             T 

.01 
.16 

.30 
.23 

.OS 
.11 
.01 

.04 
.10 

.14 
.14 
.02 
.12 
T             .20 

.08 

.02 

T 

T 

.04 

.02 
.04 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 
VANBUREN 

1.75 
1.54 

.04 
T 

•  01 

•  15 

.14 
.05 

T 

•  02 

T 

•  73 
.68 

.06 
•  02 

T             T             T 
.01       T             .02 

.40 
.05 

.10 
.20 

.09 
.02 

VANCEBURG    DAM    32 

1.50 

T 

.01 

.16 

.01 

T 

.40 

.29 
.11 
.03 

.03 

.02 
.15 

.13 
T            .18 

.16 
.04 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

1.39 

.26 

•  25 

T 

T 

WAYNESBURG    7    NE 

2.37 

.02 

.04 

.38 

•  66 

.39 

WEST    LIBERTY 

1.93 

•  08 

T 

.17 

.47 

.13 

.11 

T 

.12 

.20 

WILLIAMSBURG    2 

3.00 

.03 

.02 

.46 

T 

T 

.98 

.42 

.06                     .02 

.66 

.11 

.04 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

.78 

T 

.12 

•  06 

T            T 

.03 

.37 

T 

T            T            T 

y 

T 

.05 
.27 

.06 
.07 

.04 

.02 

.06                     .04 

•  17 

.11 
.07 
.03 

WILLOW    LOCK    13 
WOLF    CREEK    DAM 
WOODBURY    LOCK    4 

2.16 
3.02 
1.44 

.07 

T 

.02 

.04 

.20 
.65 

.10 

.05 
.03 

.03 

•  62 
1.05 

•  53 

.12 
.16 

T 

.15 

.22 
.66 
.33 

•  28 
.08 
.10 

.09 
.18 
.07 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-sS 

.52 
S  S  S 

1 

Station 

> 

"Sag' 

o    ®    > 

sa  £ 

a,  .2  a 

9 

2 
> 
< 

s  . 

SI 

§     a 
fj  —  • 

.    o   . 

S     Jl 

_  a 
8 -a 

< 

O  (/> 

< 

o  tfi 
o  Id 

1^ 

a. 

O  (/> 

O  UJ 

a 

o  1/1 

ObJ 

s 
5 

« 

O 

q 

0> 

o 

0> 
O) 
1 

o 
to 

at 

o> 

T 

o 

q 

0 

£  o 
2.  ?  ~ 
2  8  J 

lit 

COVINGTON   WB   AIRPORT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

ssw 
s 

SSE 

12 
11 

10 

7.8 
9.5 
8.6 

27++ 
27++ 
31 

WSW 

w 

NW 

20 
20 
20 

77 
74 
70 

80 
78 
77 

62 
64 
53 

66 

69 
55 

10 
3 
8 

5 

6 
6 

4 

7 
4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

19 
16 
18 

43  a 

49 

7.5 
6.4 
6.5 

0  CITY   OFFICE    DATA 


•  MtH   Ml«i«i  ttalloa   1 
-    17    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

\ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

20 

2* 

30      31 

i 

< 

ADDISON  DAM  At 

MAX 

MIN 

34 
10 

50 
27 

52 
10 

32 
10 

46 

24 

56 
25 

62 
30 

42 
26 

32 
24 

44 
25 

42 
25 

30 

20 

32 
20 

38 
21 

30 

8 

20   40   52 
0   11   22 

56 

22 

54 
28 

38 

7 

14   20 
-  2  -  2 

4  6 
9 

38 
34 

30 

14 

rt 

9 

45 
9 

41.0 
16.9 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

39 
24 

a 

33 

34 
8 

47 
15 

56 
20 

63 

2  3 

49 
32 

34 
17 

40 
21 

40 
30 

40 
23 

16 

33 
21 

30 

17 

26 
5 

33   30   54 
7   17   20 

50 
32 

58 
25 

33 

-  1 

30   37 
-  7    2 

41 
29 

31 

22 

31 

5 

34 
9 

54 
24 

42.4 

17.5 

ASHLAND 

MAX 

MIN 

34 
21 

45 
29 

49 
15 

28 
14 

45 

16 

57 
21 

64 
21 

40 
16 

34 
15 

36 
23 

42 

31 

44 

22 

37 
13 

34 
14 

3  2 

4 

24      47 
1       IS 

53 

17 

38 
31 

5  4 

11 

20   18 
-  6  -  5 

43 
1 

39 
22 

51 

10 

7  5 
3 

36 

3 

39.6 
14.1 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

46 

32 

52 
42 

5  0 
21 

56 

14 

42 
22 

38 
23 

40 

23 

40 
28 

38 
26 

31 
22 

40 
13 

38 
18 

31 
5 

39   45   51 
1   11   17 

*9 
32 

55 
25 

5  6 
15 

28   45 
-  2    3 

45   60 
24   21 

57 

17 

3' 
2 

60 
35 

44.9 
18.0 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

39 

27 

5  5 
35 

36 
9 

50 
17 

61 
24 

6  4 
22 

63 
33 

34 
18 

44 
25 

44 
32 

41 
24 

31 

16 

36 
21 

36 
22 

28 
5 

37   51   55 
9   16   22 

52 
32 

57 
27 

55   22   43 
2-5    7 

42   53 
31   25 

41 

7 

36 

7 

54 

30 

45.0 
19.3 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

40 
25 

57 
31 

33 
8 

49 

15 

60 
24 

67 
22 

38 
34 

35 
26 

48 

25 

45 

33 

42 
23 

31 

16 

39 
20 

34 
23 

20 

8 

40   52   55 
9   18   20 

54 
32 

59 
25 

55   22   47 

4-7    6 

45  ,  51 
29   26 

35 

10 

40 

7 

36 

31 

45.6 

19.4 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

45 
29 

53 
29 

36 
6 

45 
13 

61 
20 

68 
21 

61 
19 

43 
31 

50 
19 

46 
34 

39 
22 

33 

9 

43 
13 

37 
21 

3  7 
10 

50   53 

14   18 

58 
33 

59 
20 

54 

14 

27   53 

13 

46 
30 

56 
29 

40 
12 

40 

0 

57 
33 

48.1 
19.0 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 
27 

53 
35 

37 
13 

50 
14 

58 
28 

65 
27 

58 
32 

35 

15 

39 
25 

41 
33 

42 
25 

27 

20 

34 
18 

32 
22 

24 
1 

34   47   52 
-  1   14   28 

48 
31 

54 
32 

50 

1 

19   43 

-  9    4 

42 
30 

51 
24 

45 
6 

33 

1 

SI 

32 

43.1 
18.9 

BLAINE  I  W 

MAX 
MIN 

37 
23 

42 
28 

51 
15 

30 
10 

50 
10 

62 

20 

67 
20 

40 
15 

25 

14 

38 
14 

42 
25 

35 

21 

30 
14 

29 
16 

31 
-  2 

28   32   42 
-5-5-4 

54 
16 

38 

32 

53 
9 

23   19 

-11  -11 

3  2 

-  7 

42 

10 

54 
11 

25 

-  2 

33 
-  2 

38.7 
9.8 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
28 

52 
33 

35 
11 

41 
14 

59 
21 

65 

21 

59 

34 

33 
22 

45 
23 

40 
33 

42 
24 

32 

18 

39 
21 

35 

18 

26 

7 

38   49   34 
6   15   16 

46 

32 

55 

24 

52 

5 

20   42 
-  9  -  1 

42   52 
30   22 

42 

9 

36 
3 

58 
34 

44.0 
18.4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
28 

5ft 

24 

31 
12 

49 
18 

62 
26 

65 
24 

46 
35 

37 
24 

50 
24 

44 
33 

33 
24 

32 
18 

42 

22 

36 
18 

78 

11 

38   51   53 

12   18   23 

48 
32 

59 
25 

25 
1 

26   46 

0    9 

40   55 
27   29 

29 

12 

42 

10 

60 
40 

44.2 
20.7 

BRADFOROSVILLE 

MAX 
MIN 

37 
19 

55 
33 

55 
12 

31 
15 

51 
19 

62 

22 

65 
22 

39 

19 

35 
19 

39 
28 

42 
26 

31 

19 

18 

31 
20 

32 
6 

26   38   50 
3    4   19 

60 
20 

45 
24 

55 

4 

19   21 

-10  -11 

44   39 
0    8 

53 

9 

23 

4 

44 

6 

41.6 
13.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

40 
29 

55 
37 

37 
11 

49 
12 

60 
26 

64 
25 

59 
34 

36 

19 

48 
23 

41 
34 

43 
24 

29 

17 

35 
20 

34 
23 

28 
6 

38   47   32 
8   18   24 

49 
32 

55 
28 

52 
4 

19   43 
-  6    4 

43  ,  53 
33   27 

42 

9 

30 

7 

54 
36 

44.4 
20.1 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

39 
25 

50 
36 

36 
10 

47 
14 

55 

23 

61 
22 

58 
33 

33 
16 

37 

19 

41 

35 

40 
25 

31 

17 

32 

20 

32 
23 

24 

5 

34   49   54 
4   19   22 

53 
31 

58 
29 

56 
3 

17   39 
-5    1 

42  !  47 
23   26 

33 
5 

30 
4 

54 
27 

42.2 

18.3 

CECILIA 

MAX 

MIN 

30 
14 

53 
30 

53 
10 

25 
12 

46 
20 

55 
22 

62 
24 

39 

17 

32 
23 

45 
25 

41 
24 

29 

17 

34 
18 

36 
20 

31 
6 

25   40   53 
7    9   20 

51 
20 

48 
28 

56 
-  4 

15   18 
-4-4 

51 
10 

46 
28 

51 

7 

ie 

8 

46 
8 

40.3 
14.8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

41 
24 

55 
34 

39 

8 

48 
12 

59 

21 

63 
20 

6  3- 
33 

36 

17 

45 
22 

43 
30 

42 
23 

38 
15 

38 
18 

35 
19 

30 
2 

38   49   54 
2   13   19 

S3 
30 

58 
24 

55 
3 

19   42 

-8    0 

42 
30 

52 
22 

45 

5 

30 
1 

55 

28 

43.3 

16.7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
21 

45 

IB 

22 

8 

43 

17 

52 
22 

57 
25 

40 
24 

25 
10 

32 

15 

36 
30 

32 
20 

26 

16 

28 
18 

23 

7 

19 

1 

30   45   50 
2   20   24 

49 
32 

53 
15 

16 
-  5 

12   38 
-10  -  1 

37 
18 

38 
10 

18 
3 

27 
0 

45 
27 

34.9 

13.8 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

45 
27 

56 
34 

40 
21 

52 
13 

62 
22 

67 
21 

61 
29 

37 
24 

43 

22 

49 
29 

50 

29 

35 
21 

30 

13 

42 

11 

38 
7 

34   39   52 
-3    6   13 

47 
26 

52 

30 

47 
15 

24   45 

-3    3 

39 
28 

57 
20 

50 

16 

38 
-  5 

45 

37 

45.6 
10.1 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

40 
10 

49 
35 

49 
14 

29 
13 

49 
20 

58 
19 

62 

22 

36 
15 

37 
15 

37 
32 

41 
26 

30 

20 

30 

16 

30 
16 

33 
4 

24   35   49 

2   12   17 

54 

19 

47 
28 

S3 

2 

16   18 

-9-7 

39 

17 

41 
23 

49 

7 

24 
3 

41 
10 

39.3 
14.3 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

34 
20 

50 
31 

53 
11 

30 
11 

51 
20 

61 
26 

66 
28 

38 

16 

35 
15 

38 

27 

40 
27 

30 
20' 

31 
18 

33 

20 

32 
5 

23   34   49 
5    5   26 

53 
25 

41 
31 

53 
4 

18   20 
-6-6 

42 
8 

36 
25 

51 

7 

23 

4 

44 
6 

39.6 

15.3 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

34 
26 

43 
32 

54 

20 

32 

14 

51 
14 

56 
20 

67 
24 

41 
21 

34 

19 

39 
25 

42 
33 

42 
25 

33 
17 

32 

14 

31 
9 

25   34   48 
-4-3   10 

55 
20 

40 
32 

55 
14 

23   22 

-3-3 

39 

0 

44 
22 

56 

17 

26 
1 

48 

2 

40.9 
14.9 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

38 
26 

54 
37 

38 
12 

51 
18 

58 
25 

64 
25 

64 

35 

35 

16 

34 
25 

40 
33 

38 

25 

30 
19 

32 

18 

31 
23 

28 
5 

32   47   52 
7   22   18 

51 
32 

54 
29 

5  4 

2 

17   40 
-5    6 

40 

30 

51 
25 

45 

7 

28 
6 

50 
28 

42.7 
19.6 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

34 

10 

48 
25 

43 
14 

29 

14 

47 
20 

58 
21 

62 
21 

37 
15 

29 
14 

36 

20 

40 

27 

31 

20 

30 
20 

33 
20 

30 
5 

25   34   50 
5    9   20 

55 
19 

SO 

27 

55 

3 

18   19 

-7-7 

40 
-  1 

36 
23 

46 
6 

27 

4 

32 

5 

38.4 
13.3 

FARMERS 

MAX 

MIN 

39 
27 

53 
35 

38 
12 

51 
11 

61 
21 

65 
18 

65 
15 

58 
14 

36 

18 

44 
25 

44 
27 

43 
21 

42 
15 

31 
19  - 

30 
•  3 

35   50   55 
-7    6   15 

54 
29 

55 
29 

54 

1 

30   42 
-13  -  6 

42 
32 

52 
23 

48 

7 

32 
1 

48 
27 

46.3 
15.0 

FLEMINGS8URG  2 

MAX 
MIN 

38 
25 

50 
35 

35 
13 

46 
16 

58 
29 

60 
25 

52 
31 

32 

11 

30 

16 

40 
29 

38 

25 

27 

20 

30 
15 

28 

21 

2 

30   44   50 

2   17   24 

44 
32 

50 

16 

48 
3 

13   37 

-9    2 

38 
27 

45 
23 

27 
5 

29 
0 

45 
28 

38.8 
17.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

53 
24 

56 
11 

26 

7 

48 
17 

57 
27 

65 
26 

45 
33 

36 

24 

48 
28 

40 
27 

38 

21 

29 
14 

38 
20 

30 
17 

28 
10 

40   50   56 
12   16   22 

58 

33 

59 

14 

27 

2 

23   50 
2    3 

38 
27 

47 
21 

23 

11 

47 

13 

50 
32 

43.0 
18.4 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

30 
13 

4<) 
30 

51 
11 

31 
11 

50 

17 

59 
22 

62 
22 

37 
18 

32 

18 

40 
22 

41 
28 

32 
20 

30 
19 

33 
21 

29 
5 

26   32   50 

5    7    9 

54 

20 

47 
28 

56 
3 

16   19 
-6-5 

41 

1 

37 
23 

51 
8 

25 

6 

42 

5 

39.4 
13.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

49 
30 

57 

33 

33 
12 

50 

19 

58 
24 

65 
24 

53 
34 

34 

28 

44 
24 

44 
32 

44 
24 

28 

20 

36 

17 

35 

23 

26 
9 

38   48   53 
12   18   22 

44 
32 

57 
25 

51 
6 

21   44 
-2    7 

42 
30 

56 
23 

40 
11 

39 
8 

55 
39 

44.4 
20.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

31 
16 

62 

30 

60 

9 

31 
11 

46 
20 

62 

22 

66 
23 

40 

32 

42 
21 

50 
30 

41 
24 

29 
14 

32 
14 

44 
16 

36 

10 

30   42   57 
10   18   20 

54 
21 

58 
25 

59 
6 

17   21 

2    1 

51 
12 

42 
30 

57 
12 

21 

4 

50 

8 

44.0 
16.5 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

30 
20 

47 

27 

50 
IS 

28 

12 

46 
14 

68 
22 

63 
21 

39 
15 

7  9 
15 

33 
23 

41 
32 

35 
21 

31 

18 

31 
18 

31 
4 

22   29   46 
-1-1   13 

53 
20 

38 
32 

51 
8 

19   18 

-5-3 

43 

2 

37 
23 

51 
8 

23 
1 

42 
2 

38.0 
13.4 

GREENSBUR6 

MAX 
MIN 

35 
17 

55 
32 

55 
13 

31 
13 

50 
15 

61 
22 

66 
22 

40 
26 

35 
22 

40 
28 

43 
28 

32 

21 

30 
19 

37 
20 

35 
8 

28   39   50 

8    9   20 

54 

20 

45 
24 

57 
9 

22   23 
-5-5 

47 
3 

40 
24 

54 

12 

25 
8 

45 
8 

41.9 

15.6 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

42 
26 

60 
32 

33 

e 

45 
15 

61 
25 

65 
23 

65 
35 

38 
28 

49 
22 

48 
34 

40 
23 

32 
17 

41 
19 

38 
25 

30 
9 

40   51   53 
10   19   21 

55 
32 

59 
26 

54 
3 

23   49 
-7    5 

47 
30 

55 
28 

41 
12 

43 

7 

57 
36 

46.9 
20.1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

37 
29 

52 

34 

42 
15 

53 
10 

59 

21 

65 
19 

65 
32 

38 
18 

41 

25 

41 
24 

42 
28 

31 

23 

33 

17 

32 

16 

32 
3 

33   46   52 
-4    6   15 

52 
29 

54 

24 

64 

0 

20   43 
-9-5 

43 
29 

55 
21 

54 
12 

33 
1 

51 
28 

44.0 
16.8 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

39 
21 

52 
?6 

28 
6 

46 
19 

60 
27 

63 

29 

52 
33 

33 
26 

44 

74 

40 
34 

35 
21 

32 
15 

38 
22 

34 
22 

27 
8 

38   50   54 
11   24   26 

57 
34 

60 

29 

30 

3 

21   47 
-  4   10 

43 

26 

47 
28 

28 

10 

43 
10 

50 
32 

42.7 
20.4 

HICKMAN  l  F 

MAX 
MIN 

35 

25 

5  1 
32 

43 

9 

33 

9 

48 
20 

63 
29 

68 

40 

41 
31 

40 
23 

48  ' 
29 

41 
24 

33 
15 

35 

17 

43 
21 

41 
12 

35   52   52 
17   19   28 

50 
27 

60 

27 

60 

7 

20   29 
3   10 

50 
24 

50 

28 

56 

14 

31 
14 

45 
19 

44.8 
20.5 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

31 
12 

J9 
29 

52 

7 

31 
8 

46 
22 

60 
26 

68 
26 

39 
30 

41 
23 

51 
25 

44 
23 

31 

15 

33 
15 

43 
18 

38 
9 

32   40   51 
10   13   22 

53 
23 

56 
28 

59 
5 

20   26 
0    1 

50 
16 

42 
28 

56 

12 

27 

10 

46 

14 

43.0 

16.8 

HYOFN 

MAX 
MIN 

41 
27 

53 

32 

55 
23 

36 

16 

58 
16 

64 

2) 

71 
22 

43 
26 

95 

24 

45 

30 

44 
28 

41 
24 

34 
17 

33 
10 

22   37   48 
2    2   13 

55 
17 

38 
29 

55 

17 

24   24 

-  1    0 

46 

4 

41 
24 

59 
22 

27 
4 

41 

4 

43.3 

16.9 

IRVINGIOM 

MAX 
MIN 

40 
23 

36 
31 

32 

9 

46 

17 

58 
27 

63 

7  5 

56 
33 

36 
22 

41 

19 

42 
34 

41 
23 

il 
18 

33 

19 

32 

22 

76 
5 

38   30   54 
9   21   23 

51 

33 

58 
31 

54 
3 

20   44 
-4    8 

41 
28 

50 
26 

35 
8 

37 
8 

55 

33 

43.7 
19.8 

Jirr-.OH 

MAX 
MIN 

37 
25 

5  7 
33 

33 

19 

31 
13 

51 
13 

6  0 

22 

64 
22 

40 
20 

34 

20 

38 
26 

42 
32 

3  6 

74 

32 

2Q 

34 
17 

31 
6 

24 
0 

33 
0 

46 

15 

52 

19 

38 
30 

62 
11 

22 

5 

20 

2 

43 
2 

40 
23 

54 
18 

27 
3 

42 

4 

40.4 
15.9 

«*•    ro>ro)t-*ncoi    not**    following    Station    Index. 
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KENTUCKY 
FEBRUARY  1963 

Station 

Day  OJ  Month 

1   * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

mm  1  e 

MAX 
MIN 

TCHFIELO 

MAX 
MIN 

41 
27 

IS 

30 

30 

9 

48 
19 

58 
29 

63 
31 

56 
34 

34 
24 

46 
24 

41 
35 

41 
23 

30 
17 

36 
21 

31 
22 

26 
7 

37 
10 

49   53 

21   28 

49 
32 

57 
29 

52 
3 

22 

-  4 

43   39 
9   30 

51 
26 

33 
9 

37 
9 

56 
34 

43.4 
21.0 

IN6T0N  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

*: 

27 

49 
24 

28 
12 

47 
19 

56 
32 

60 
30 

46 

30 

31 
15 

35 

23 

39 
35 

39 

23 

28 
19 

30 
IB 

27 
14 

23 

5 

31 
10 

46   51 
21   27 

42 
32 

52 
23 

23 

0 

15 

-  7 

37   35 
6   26 

48 
23 

23 
6 

35 

5 

49 
35 

38.1 
19.0 

DON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
32 

52 

32 

32 
IS 

53 

16 

61 
25 

66 
22 

44 
33 

34 
23 

43 

27 

43 
28 

42 
26 

27 
21 

32 
12 

31 
15 

21 
5 

35 
2 

44   51 
14   20 

39 
31 

54 
26 

37 
3 

21 
-  5 

43   41 
3   23 

55 
23 

29 
10 

37 
3 

52 
35 

41.6 
18.7 

ISVILLE 

MAX 
MIN 

42 
27 

55 

21 

2  8 
10 

48 
20 

58 
31 

64 
29 

49 
32 

33 
20 

43 
23 

42 
34 

34 

24 

34 

18 

35 
?2 

29 
16 

28 
8 

35 
12 

52   55 
24   25 

52 
30 

60 
25 

25 

5 

17 
-  2 

42   37 
8   29 

51 
18 

22 

7 

38 
10 

56 
37 

41.6 
20.1 

ISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 
26 

52 
21 

27 
10 

47 
17 

56 
24 

63 
23 

46 
33 

34 

20 

42 
23 

41 

33 

35 

25 

33 
18 

34 
22 

30 
16 

26 

8 

36 
11 

52   55 
19   22 

53 

34 

60 
23 

24 
3 

19 
-  2 

43   37 
5   26 

51 

19 

25 
8 

40 
9 

56 
34 

41.4 
18.9 

ELACEVILLE 

MAX 
MIN 

43 
27 

50 
30 

37 

9 

45 
16 

61 
22 

67 
23 

60 
38 

41 
30 

49 
23 

44 
33 

37 
22 

31 

13 

39 
13 

37 
24 

34 
11 

43 
14 

50   54 
18   19 

60 
32 

58 
22 

55 

5 

26 
-  5 

51   44 
14   30 

52 
32 

35 

13 

49 
12 

51 
34 

46.5 
20.5 

1S0NVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

42 
25 

58 
3  0 

32 

7 

45 
14 

60 
24 

65 
25 

58 
35 

39 
28 

49 

23 

46 
33 

40 
23 

30 
17 

39 
20 

37 
25 

27 

10 

39 
9 

52   53 
17   20 

56 
34 

58 
27 

54 
4 

21 
-  5 

48   46 
12   33 

50 
28 

33 

11 

44 
10 

54 
35 

45.5 
20.5 

10TH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

41 
29 

56 
34 

40 
9 

48 
15 

61 
25 

65 
25 

61 

34 

35 
24 

47 

23 

45 

35 

43 
24 

32 
18 

39 
19 

37 
22 

29 

4 

39 
5 

51   54 
17   24 

50 
32 

58 
32 

52 

4 

23 
-10 

45   43 
5   32 

56 
24 

43 

9 

39 
3 

58 
35 

46.1 

19.7 

CHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

42 

31 

53 
40 

41 

19 

51 
14 

68 
23 

64 

20 

61 
31 

37 
25 

45 

27 

44 
26 

41 
24 

31 
26 

37 
12 

35 

12 

30 
3 

37 
-  3 

46   54 
0   17 

48 
32 

55 

27 

51 
1* 

22 

-  3 

43   41 
2   32 

58 
21 

52 

18 

37 
3 

52 
31 

45.6 

18.7 

IEL0 

MAX 

MIN 

44 
28 

44 
28 

32 
9 

42 

7 

51 
24 

64 
24 

60 
36 

40 
30 

45 
23 

43 
35 

40 
22 

34 

14 

42 
17 

38 

21 

28 
10 

40 
15 

48   51 
19   22 

56 
32 

58 
28 

50 

6 

25 

3 

50   40 
18   30 

51 
32 

34 
15 

48 
14 

54 

41 

44.8 
21.5 

iVILLE  OAM  33 

MAX 

MIN 

31 
IB 

48 
28 

50 
14 

29 

13 

46 
14 

SB 

21 

63 
21 

37 
15 

29 
14 

35 
20 

41 
32 

34 
22 

30 
15 

34 
15 

29 

5 

23 

2 

31   48 
1   15 

55 
21 

47 
29 

5* 
8 

16 

-  8 

15   40 
-8-1 

36 
21 

46 

7 

21 

1 

33 
1 

37.8 
12.7 

■E 

MAX 
MIN 

38 
30 

46 

30 

51 
15 

32 

12 

52 
13 

6  3 
20 

66 
20 

40 
20 

34 

19 

40 
24 

40 
32 

32 
22 

28 
17 

30 
12  ■ 

32 
-  1 

22 

-  6 

36   42 
-  5   11 

48 
16 

37 
25 

54 
8 

14 
-12 

21   45 
-11  -  4 

53 
21 

54 
12 

22 
-  1 

43 
0 

39.6 
12.1 

X.ESB0RO 

MAX 
MIN 

40 
32 

48 
37 

41 
20 

54 

15 

63 
21 

68 
20 

54 
29 

37 
29 

43 
22 

42 
27 

43 
29 

32 

22 

39 
IS 

37 
16 

32 

9 

40 
3 

48   52 
10   14 

47 
31 

52 
28 

49 
14 

26 

-  4 

44   42 
3   28 

61 

21 

49 
19 

36 
3 

49 
27 

45.3 
19.3 

URN 

MAX 
MIN 

32 
15 

54 

32 

41 
9 

30 
12 

41 
27 

60 
29 

65 
32 

39 

31 

43 
25 

47 
28 

40 
22 

28 
13 

32 
15 

42 
22 

38 
11 

31 
12 

41   49 
18   29 

58 
34 

59 
32 

54 
6 

30 
3 

48   42 
20   25 

52 

33 

42 

14 

50 
14 

52 
42 

44.3 
21.6 

ICELLO 

MAX 

MIN 

46 
32 

55 
35 

37 
15 

52 
18 

60 
25 

66 
22 

56 
34 

38 
24 

44 
22 

41 
28 

43 
26 

28 
20 

37 

14 

35 
19 

28 
8 

38 
6 

48   52 
16   20 

43 
32 

56 
25 

51 
10 

23 
-  3 

48   44 
6   34 

58 
23 

47 
15 

44 

4 

53 
37 

45.4 
20.3 

T  STERLING 

MAX 
MIN 

38 
27 

52 

36 

36 
19 

51 

14 

59 
30 

64 
21 

60 
33 

33 
14 

32 
20 

40 
31 

40 
27 

30 
22 

32 

17 

31 
22 

23 

3 

31 
4 

46   52 
16   26 

SO 
31 

50 
30 

50 

3 

15 

-  7 

36   40 
4   32 

51 

25 

40 

6 

31 

2 

48 
29 

41.5 
19.2 

T  VERNON 

MAX 

MIN 

43 
29 

66 
35 

36 
13 

42 
17 

62 
28 

63 
24 

60 
22 

52 
20 

48 
21 

46 
32 

41 
25 

29 
20 

32 
18 

31 
23 

27 
5 

36 

-  2 

45   50 
14   21 

48 
32 

52 

30 

51 
6 

19 

-  7 

44   42 
-  2   31 

53 
23 

42 
9 

36 

1 

52 

34 

44.6 
18.6 

A.Y 

MAX 
MIN 

33 
16 

60 
31 

45 
9 

30 
10 

45 
24 

58 
25 

67 
29 

40 
32 

42 
22 

49 
29 

42 
24 

29 
16 

31 
16 

43 
21 

41 
12 

30 
13 

42   51 
19   23 

54 

25 

55 
30 

59 
6 

17 

2 

30   57 
6   29 

41 

31 

57 

14 

25 
13 

50 
17 

43.7 
19.4 

ISBORO  2  W 

MAX 
MIN 

41 
21 

50 
30 

38 
7 

44 

20 

60 
28 

62 
28 

53 
35 

37 
27 

44 
27 

46 
34 

37 
22 

30 
16 

36 
21 

32 
24 

29 
9 

40 
13 

51   52 
25   25 

55 
34 

58 

26 

38 
3 

20 

-  3 

45   43 
10   29 

47 
30 

30 
10 

39 
12 

51 
33 

43.1 
21.4 

CAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
27 

55 
18 

29 

9 

45' 
19 

62 
26 

64 
24 

40 
33 

39 
26 

47 
23 

40 
28 

28 
21 

29 
14 

41 
17 

35 
19 

29 
11 

41 
15 

49   53 
20   21 

58 

33 

58 
17 

17 
1 

25 
-  3 

49   40 
18   29 

48 

26 

26 
14 

48 
14 

50 
33 

42.9 
19.8 

CAH 

MAX 

MIN 

43 
25 

56 
29 

30 
8 

45 
12 

57 
23 

66 
24 

59 
36 

40 
31 

48 
25 

47 
35 

37 
22 

30 
15 

40 
17 

39 

28 

34 

11 

40 

15 

50   53 
19   21 

57 
35 

59 
25 

58 
5 

26 

0 

49   45 
17   29 

50 
32 

35 

14 

48 
14 

52 
40 

46.2 
21.7 

DISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

34 
12 

56 
31 

49 
8 

32 
9 

47 
21 

61 
21 

66 
23 

38 
28 

39 

20 

50 
28 

41 
24 

30 
15 

24 
16 

42 

21 

34 
9 

30 

8 

42   53 
11   17 

54 
20 

56 
26 

59 

4 

17 
-  4 

24   47 
0   14 

39 
25 

54 
12 

27 
8 

43 
13 

42.4 
15.7 

VILLE 

MAX 
MIN 

43 
32 

46 

39 

41 
20 

59 
16 

65 
26 

70 
24 

45 
31 

40 
24 

43 
25 

42 
29 

43 
30 

32 

26 

34 
22 

33 
20 

29 
12 

38 

3 

50   53 
12   23 

39 
33 

56 
30 

48 
17 

27 
2 

47   42 
6   28 

58 
26 

47 
21 

36 
6 

51 
27 

45.0 
21.8 

CETON 

MAX 
MIN 

40 
26 

56 
31 

32 

7 

45 

14 

60 
22 

68 
22 

57 
35 

43 

31 

51 
23 

42 
32 

39 
22 

27 
15 

43 
15 

38 
22 

36 
6 

43 
11 

49   54 
13   18 

59 

33 

60 
22 

52 
3 

30 
5 

53   45 
10   30 

54 
25 

37 
11 

47 
8 

57 
30 

47.0 
19.4 

MONO 

MAX 
MIN 

32 
20 

52 

32 

52 

13 

28 
15 

51 
19 

60 
26 

64 
27 

37 
15 

33 

15 

37 
27 

40 
27 

31 
20 

28 

16 

32 

17 

31 

2 

22 

3 

30   45 
9   26 

51 
28 

44 
29 

52 
3 

16 
-10  - 

16   40 
-  5   12 

35 
24 

52 
6 

20 

1 

42 

5 

38.4 
15.1 

FLLVILLE 

MAX 
MIN 

34 

14 

57 

29 

40 
12 

35 
18 

48 
24 

65 

25 

69 
29 

40 
28 

40 
22 

30 
30 

45 
25 

30 
16 

33 

16 

42 
23 

38 
10 

30 

11 

44   50 
13   22 

54 

25 

49 
28 

58 
6 

29 
0 

24   48 
4   19 

40 
22 

57 
13 

33 

9 

45 
17 

43.8 
18.2 

TSVILLE 

MAX 
MIN 

44 
30 

57 

38 

38 
12 

46 
19 

56 
32 

62 
33 

62 
34 

34 
26 

44 
24 

45 
25 

45 
24 

28 

16 

37 
18 

36 
26 

32 
10 

38 
12 

46   50 
23   31 

49 

31 

57 
31 

54 
7 

22 

-  2 

46   43 
12   34 

56 
28 

47 
11 

40 

6 

56 
39 

45.4 
22.6 

BWILLE 

MAX 
MIN 

30 

7 

50 
30 

50 

10 

27 

10 

45 
21 

56 

28 

60 

28 

36 

17 

30 
16 

40 
21 

40 
24 

31 

17 

31 
18 

32 
21 

28 
3 

25 
3 

33   48 
10   24 

52 
28 

46 
29 

55 
1 

15 
-  6  - 

16   40 
•  6    9 

36 
26 

48 
7 

24 
7 

43 
10 

38.1 
14.6 

»SET  1  N 

MAX 
MIN 

46 
30 

51 
35 

35 
13 

50 
17 

59 

24 

64 

22 

42 
34 

37 
20 

41 
24 

41 
24 

39 
29 

29 
17 

33 
19 

34 

12 

26 

1 

34 
6 

46   53 
11   22 

40 
30 

55 
21 

50 
5 

19 
-  6 

44   44 

2   32 

57 
20 

42 

11  - 

38 
■  1 

52 
35 

42.9 
18.2 

RNS 

MAX 
MIN 

43 
23 

52 
26 

43 
12 

33 
10 

51 
12 

60 
30 

66 
30 

41 
24 

37 
20 

42 
30 

42 
31 

32 

19 

20 
13 

35 
11 

31 

5 

23 
3 

41   42 
10   20 

51 
22 

36 
28 

53 

10 

13 
-  7  - 

13   47 
7    5 

36 
23 

51 
15 

28 
3 

43 

5 

39.5 
15.2 

ER  SHADE 

MAX 
MIN 

47 
31 

56 
36 

37 

12 

50 
16 

60 

25 

65 
25 

52 
34 

37 
25 

41 
22 

44 

32 

42 
24 

28 

18 

35 
11 

35 

21 

25 

9 

41 
11 

49   54 
19   23 

42 
32 

56 
25 

49 

8 

23 
-  5 

44   42 

6   28 

58 

23 

40 
11 

42 
5 

53 
35 

44.6 
20.1 

EBURG  OAM  32 

MAX 

MIN 

37 
26 

54 
29 

38 
19 

46 
14 

55 
24 

60 
22 

49 
23 

34 

14 

31 

14 

41 
15 

41 
28 

31 

21 

33 
16 

32 
20 

23 

4 

30 

3 

47   55 
14   22 

55 
32 

53 
32 

32 
6 

16 
-  6 

39   41 
1   13 

48 

24 

31 

7 

33 

4 

48 
26 

40.5 
16.7 

»W  MARYLAND  OAM 

MAX 

MIN 

40 
23 

50 

24 

28 
10 

48 
14 

52 
22 

61 

21 

42 
31 

32 
15 

35 

19 

39 
32 

35 
22 

31 

18 

32 
20 

28 
12 

24 
4 

36 
2 

50   55 
18   19 

52 
29 

56 
21 

21 
1 

17 
-  7  - 

42   42 
2   22 

44 

17 

22 
6 

31 

1 

52 
28 

39.2 
15.8 

:SBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

40 
26 

51 
35 

49 

8 

48 

18 

52 
30 

52 
31 

60 
31 

33 
16 

38 

25 

40 
32 

40 
25 

28 
18 

32 

16 

30 
22 

24 
4 

31 

7 

45   50 
20   24 

43 
32 

53 
28 

50 
3 

12 
-10 

41   40 
4   32 

52 
25 

44 
8 

36 
1 

51 
32 

42.0 
19.5 

LIBERTY 

MAX 
MIN 

36 
24 

51 

31 

54 
17 

31 
12 

52 
12 

59 
20 

63 
20 

48 
18 

32 

18 

38 
24 

42 
30 

35 
24 

29 
12 

32 
18  - 

29 
1 

21 
-  5  - 

33   45 
5    9 

53 
15 

38 
27 

53 
8 

17 
-10  - 

19   43 

11-5 

38 
22 

51 

14 

27 

1 

44 
1 

39.8 
12.1 

IAMS8URG  2 

MAX 

MIN 

39 
24 

50 

32 

55 

19 

39 
16 

55 

24 

56 
23 

74 
23 

43 
28 

44 
23 

45 
26 

45 
33 

35 

22 

32 

17 

41 
19 

37 
6 

30 

4 

43   51 
4   14 

52 
20 

40 

59 

16 

24 
-  2  - 

28   45 

1    7 

42 
21 

63 

20 

28 

2 

44 
2 

44.6 
16.4 

IAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

30 
6 

49 
27 

48 
7 

28 

7 

»8 
19 

57 
29 

62 
30 

35 
11 

26 

11 

37 
18 

39 
22 

27 
11 

29 

10 

31 
19 

25 

0 

22 

2 

33   49 
5   21 

53 
27 

48 
26  - 

54 

1 

11 
-  9  - 

16   39 
7    7 

34 

24 

38 
3 

20 
6 

41 
9 

36.8 
12.1 

CREEK  OAM 

MAX 
MIN 

36 
20 

56 
33 

57 
16 

33 
14 

50 
15 

5R 
21 

66 

21 

44 

28 

38 
21 

43 
26 

k5 
32 

37   29 
22   21 

38 
19 

36 

7 

27 

7 

38   49 
8   16 

52 
17 

44 
26 

57 
14 

19 
-  2  - 

24   48 
2    5 

38 
22 

58 

19 

23 

1 

48 
1 

42.5 
16.0 

I    notes    follotnac   Station    ladex. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

a 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2% 

>/) 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

.5 

T 

T 

- 

1.0 

- 

.5 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

) 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.7 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

3.0 
T 

2.0 

1 

1 

T 

T 

.5 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.7 

5 

.6 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.3 

T 

.5 

T 

.  1 

T 

.3 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

1.4 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1.0 

1 

.9 
1 

T 

T 
T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
T 

1.0 

2.   | 

2 

T 

.1 

T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

2 

2.0 
3 

.2 

2 

T 
1 

T 
1 

2.5 
3 

.2 
1 

3.0 
3 

2 

1 

1.0 
1 

1 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

T 
2 

1.0 

3 

2 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
1 

3.0 
3 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 
T 

T 

EDDYVILLE  LOCK  F 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
3 

T 

T 

4.5 
4 

4 

T 

T 
T 

3.0 

3 

3 

3 

T 
T 

-  6 

T 

T 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

T 
1 

T 
T 

.8 
1 

.5 
1 

T 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

2 

T 

1 

T 

1 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T. 

T 
T 

2.0 
2 

1.4 
3 

T 
2 

T 
1 

1 

T 

1.8 
2 

T 

4.0 
4 

2 

2 

.7 
1 

T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.2 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

.4 

T 

1.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

3 
.4 

T 
T 

T 

.1 

T 

1.7 
1 

.  1 

2 

.1 

.6 

T 

T 

T 

T 

2.2 

T 

.7 

1.0 
2 

1 

T 
1 

.2 

T 

1.1 
T 

T 

T 
T 

T 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 
T 

T 

2.0 

2.0 
2 

T 
3 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

4.5 
3 

T 
2 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

.5 
1 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

T 

.  1 
T 

.8 

1 

.  1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.4 

.2 

1 

1 

1 

.4 

.4 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 

T 

1.5 

1 

1 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

4 

T 

T 

T 

T 

- 

2 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

1.5 
2 

.3 

T 

T 

.2 

T 

MONTI  CELLO 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

.5 

2.5 

3 

2.5 
3 

1.5 

3 

.8 

1.5 
1 

MURRAY 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 
T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

.5 

T 

T 

PIKEVILLE 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

.3 

4.0 
4 

T 
2 

.6 
3 

T 
2 

5.0 
1 

.8 

1 

T 

T 

1.0 
1 

RUSSELLVILLE 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

4 

_ 

1 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

1 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

2.0 

T 

1.5 
1 

1 

1.0 

1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

1 

1 

T 

1.  1 
1 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


STATION 


5  TOWN   S   J    PREP    5CH 


IHG  GREEN    Fi 
NBKVILLE 

iSVlLLE 


<t   2«( 

SVILLf. 

LOCK    E 
Mt  LOCK    2 
iEILSVIlLE 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

JEFFERSON 

BOYD 

KNOX 

NELSON 
RLAN 
OHIO 

SMALL 
MARSHALL 

I  SON 


52    LAWRENCE 


0976  ,CANP8ELL 
10*7  EDMONSON 
1060  |  PERRY 

1120|'P1KE 
1137 [CUMBERLAND 
120ft  |  TRIGG 
1227  (MC    LEAN 


llBPORT 


Sf    "li 

*LANO 

RlAND   FALLS    ST    PK 
I  ABM 
IAAA    2 


|16ft3'CALDWEL 
170*  ESTILL 
1855 | BOONE 


i2139[KNOTT 
2180  FLOYD 
221*  IMERCER 


2366    MUHLENBERG 
12391    BRECKENRIDGE 
2**5    LYON 
2*69    METCALFE 


36  51 

37  25 

36  51 

3ft  51 


3T  *0 
37  52 
37    55 


86    52 

88    20 
88    20 


8*  15 
82  52 
85    5* 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


sa 

?1 

38 

?3 

37 

39 

37 

48 

37 

07 

37 

25 

86 

26 

09 

8* 

25 

86 

16 

83 

23 

bb 

22 

87 

16 

85 

21 

86 

30 

85 

11 

B5 

57 

56 

85 

40 

B9 

00 

B7 

a* 

06 

a* 

82 

59 

8* 

19 

84 

17 

82 

32 

B3 

07 

6? 

n? 

43 

66 

43 

B7 

00 

86 

11 

Bl 

05 

85 

37 

85 

" 

5      38    09         83    33 


<GSBL>RG 
■HBURG   ; 

.OCK    10 

FERRY    Oam    50 


2903 

FLEMING 

5 

38 

75 

83    43 

2906 

FLEMING 

3B 

75  ! 

83    45 

2953 

MAD  I  SON 

37 

2961 

CRITTENDEN 

3006 

BELL 

2 

36 

83    45 

470      7A  i    7A 


920      6P  I    6P 


32*1  BARREN 
32*6  BARREN 
3252    HARDIN 

3295  TRIGG 
3358  60ONE 
3392  CARTER 
3*30  GREEN 
3*35    GREEN 


82    56         900 


MS] 


MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
OHIO 


MATED    WORKS 
BERG  LOCK    14 


3762    HENDERSl 
3798    CHRIST], 
;3816    FULTON 
.3837    JESSAM1I 

3929    LARUE 


37    32 

86 

54 

37    15 

Bl 

17 

37    15 

83 

11 

37    33 

83 

tfi 

37    45 

«7 

18 

36   44 

87 

34 

36    34 

89 

10 

37   49 

a* 

43 

663      5P      6A 


362       7A  I    7A  ! 


83  23  795 ,    7A . 
82    56]  1150  ! 

84  38  941  , 

85  23  |  860 
84    35  I  1032 


CORPS   OF    ENGINEERS 
MR S.BARBARA    M.    COOL 
CHARLES    G.    BARRET 
ASMLANO    WATER    PLANT 
FEL10N   W.    PATTON 

JOSEPH    PREP.    SCW 

HOMER    NOLAN 

G.    YOUNG 
JAMES    H.    MILLER 
RADIO    STATION    WCBL 

JAMES    A.    GROSSMAN 


AVIATION    AGENCT 
JAMES     T.    MULL1NS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
MRS.    TEMPIE    LOU    SMITl 
CORPS   OF    ENGINEERS 

EDWIN    E.    JOHNSON 
MARVIN    H.    LEE 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


S   OF    ENGINEERS 
1AM    S.    VERTREES 
.  W.  mount; 
BERNHE1M    FOUNDATION 


BENN1E    B.    WHITE 
CORPS   OF    ENGINEERS 
S.    WEATHER    BUREAU 
C.    WH1TEAKER 

.    DEPT.    OF    CONS. 
MARSHALL    HILL 
KY.    CARDINAL    DAIRY 
P.    COLO I RON 

5.    EVA    M.    DAVIS 

THOMAS    M.    GRAHAM 
IE     6.     BARNEY 
CORPS   OF    ENGINEERS 
1LLIP    0.    THACKER 
JESSE    L.    HUFF 

.    G1VENS 
LENA   BLAIR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN   E.    MORAN 

0   STATION    wIEL 

EOMOND    0.    BENNETT 

1CHARD   ANDERSON 

ARLIE  C.  ESKRIOGE 
U.  SAMPSON 
C.    C.    STAMPER 

ALMYRTA    B.     HALL 
1AH   H.    FISCHER 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
KENTUCKY    UTILITIES 

CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS    KATIE    D.    NEAL 
MRS    ALTA   S.    GOOSL1N 
HISS    ESTHER    WILSON 
E.    GUY    DECKARO 

WILLIAM    F.    BRAMBLETT 


i  corps  of  engineers 
albert  g.  swanagan 
howard  pickett 
charles  e.  pen1ck 

c.  r.  lovell 
cleatus  e.  br1nkley 
david  k.  carson 
m.  a.  bailey 
;lee  j.  hogston 


NATIONAL    PARK    SERVICE 
NEWELL    F.    SMITH 
MRS.    JEAN    B.    ELAM 
EDO    PACK 
FLOYD   G.    ROBBINS 

JAMES   O.    MALONEY 
HOBART     ISON 

hugh  w.  buff in 

!.    VARABLE 
KENTUCKY    UTILITIES    CO. 


STATION 


LEBURN    1    E 
LEITCMFIELO 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
.IBERTY 
1TTLE    HICKMAN    LOCK    6 

LLOYD    GREENUP    DAM 
LOCKPORT    LOCK    7 
LOGLICK    1    S 
LONDON 
LONDON    FAA    AP 

LOUISA    7 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 
LOUISVILLE    WB    AP 
LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

LOVELACEV1LLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER    4    SE 

TIN 


MC    KINNEYSBURG 
MET  A 

IIDDLESBORO 

IIDDLESBORO    SEWAGE    PL 
IOWAY 

ILBURN 

1LLERSBURG 

ULLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOREHEAD    STATE    COLLEGE 


MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLIVE    HILL    7    WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA    DAM    35 
OWENS80RO    7    W 
OWENSBORO    DAM    *6 
PADUCAH    FAA    AIRPORT 
PADUCAH 

PAOUCAH    SEWAGE     PLANT 


PARADISE    STE 

P1KEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA    LOCK 
RENFRO    VALLE 
RICHMOND 
ROCHESTER    LO' 
RUSSELLVILLE 

SADIEVILLE 


'.AL 


RSVILLE 


SCOTTSVILLE    3    S 
SCOTTSVILLE    7    S 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 


COUNTY 


KNOTT 

GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

GREENUP 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
EFFERSON 
EF PERSON 
JEFFERSON 


CLAY 

FLOYO 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

IKE 


CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 


6033  CAMPBELL 


VANBUREN 

VANCEBURG    DAM    32 
WARSAW    MARKLAND    OAM 

WAYNES8URG    7    NE 
(EST    LIBERTY 
(ILLIAMSBURG    2 
IILLIAMSTOWN    5    WSW 
(ILLOW    LOCK    13 


NEW   STATIONS 
MOUNT    VERNON 


117    MC    CRACKEN 
136    JOHNSON 
155  JMUHLENBURG 
353    PIKE 

16575    CALDWELL 

I 
6679    ESTILL 

.6746    ROCK    CASTLE 
6805    MADISON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  8tate  Cllmatoloslst  at  P  0  Box  21l« 
Standiford  Station,  Louisville  21,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '       «"•/ 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  inane 
this  bulletin.  ' 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  'f,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  7. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Win 
Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  andln?  «t  ♦7- 
of  observation.  ~«j.m*s  Bl  "■' 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 


ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table-  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  thoa* 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.  '       «■"""« 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ' 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground- 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"   ?or  Seta?l^dSnivf,^0Jd  a^ssine;it   average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

DATA-NiTlo^A^irm.RV11^  XiSen^.S*  J?*  ?ach™ontn  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 

DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 


publicat 


.oneTor'ders'   s^ou!a    bfm.dfLv.h!00?5' '  ^°n=hly   *"?   T"al:    $2-5°   Pei"   year"       (Yearly   subscription    includes    the   Annual    Summary.)      Checks   and 
sent    to   the   Superintend?   „?   n~  °        r    SuPerlnte°°<«t   of   Documents.      Remittance   and   correspondence   regarding   subscriptions    should   be 

sent    to   the   Superintendent    of    Documents,    Government   Printing  Office,    Washington   25,    D.    C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        89°  on  the  31st  at  Leburn  1  E 

Lowest  Temperature:         17°  on  the  4+  at  Blaine  1  W 

Greatest  Total  Precipitation:       12.  39  inches  at  Jeremiah 

Least  Total  Precipitation:         4.  38  inches  at  Blaine  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:  7.  28  inches  on  the  12th  at  Jeremiah 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      2.  5  inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         1    inch  on  the  21st  at  Lloyd  Greenup  Dam 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


March  1963  brought  a  marked  reversal  in  Kentucky  weat- 
her.    The  month  was  unusually  warm  and  wet  after  3  pre- 
vious months  of  abnormally  cold,   dry  weather.     Average 
monthly  temperatures  in  the  western  half  of  the  State 
were  over  5°  above  normal  values,  with  the  eastern  half 
of  Kentucky  receiving  temperatures  from   3°  to  4°  above 
normal  March  expectancy.    Precipitation  ranged  from 
slightly  more  than  2  inches  above  normal  in  the  west  to 
almost  4  inches  above  normal  in  eastern  areas.     Several 
of  the  frequent  periods  of  precipitation  produced  excess- 
ive falls  in  short  periods  of  time  with  resultant  serious 
flash  flooding  in  mountainous  areas  in  eastern  Kentucky. 
The  several  periods  of  heavy  rainfall  were  sufficient  to 
produce  enough  runoff  to  cause  major  flooding  in  all 
streams  in  Kentucky  by  March  10  with  overflow  continu- 
ing through  the  balance  of  the  month  along  major  streams 
in  central  and  western  Kentucky.     The  most  serious  flood- 
ing was  in  Cumberland  River  tributaries  in  southeastern 


Kentucky,   Big  Sandy  headwaters  in  eastern  Kentucky, 
and  headwater  areas  of  the  Kentucky  River  in  the  same 
area.     Total  damage  to  urban  and  rural  property  in  Ken 
tucky  caused  by  the  March  flooding  was  in  excess  of 
$45,  000,  000  with  seven  deaths  as  a  result  of  floods.  Du 
ation  of  flooding  was  record  to  near- record  at  most  loc; 
tions  along  the  Ohio  River  in  Kentucky.     Wet  soils  and 
flooding  of  lowlands  prevented  any  general  farm  activit; 
other  than  stock  care  until  near  the  close  of  the  month 
when  limited  activity  was  possible  in  better  drained  loc; 
tions. 


O.   K.   Anderson 

Weather  Bureau  State  Climatologis 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Louisville,   Kentucky 
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51  51  44 

37  33  20 

50  48  64 

42  29  28 

34  26  23 


50 
32 

40 
27 

46 
22 

48 
37 

47 
28 

66 
19 

45 
33 

41 
26 

61 
26 

36 
27 

54 
22 

70 
31 

51 
31 

44 
28 

48 
23 

49  52  69 

35  30  27 

60  50  63 

33  24  29 

47  47  46 

37  29  20 

55  49  52 

42  31  24 

50  53  70 
33  26  29 


51 
35 

51 

30 

65 
20 

39 

31 

50 
25 

69 

32 

57 
30 

50 
27 

56 

31 

61 
33 

38 
28 

54 
29 

51 
35 

54 
34 

46 
22 

72   68   49  |  54   63   61 
48   47   35  '  30   28   40 


71   68   65 
51   54   32 


73  68  62 
36   53  31 

74  65  50 

48   40  35 

74  69   49   53   59 

38   37  34   29   27   2 


62   59 
43   30 


51   50 
29   30 


58   59 
25   35 


49   53 
29   30 


50   58 
30   32 


28   25   31 


66 
29 

69 

46 

62 

33 

67 
36 

70 
50 

62 

31 

50 
40 

60 
40 

41 
28 

70 
30 

66 
50 

60 
33 

64 
26 

68 
47 

55 
25 

67  73  66 

30  49  32 

67  71  74 

21  2  8  40 

70  69  62 

43  54  32 

19  19  32 


66   63 
46   31 


62   56 
48   24 


71   56   49 
52   35   33 


64   66   61 
23   34   33 


75   68   48 
44   48   34 


72   75   63 
40   54   33 


63   70   62 
24   32   34 


55   48   34 


72   71   68 


75   57 
50   32 


75   63 
53   33 


68   72   64 
26   32   36 


54   58 
29   36 


61   55 
37   35 


60   62 
36   46 


59   58 
33   33 


56   66 
29   41 


60   69 
22   43 


55   56 
36   36 


50   60 
25   32 


58   64 
33   44 


56   58 
34   40 


51   50 
34   36 


53   55 
33   39 


45   52 
33   33 


55   53 
30   36 


74  55  44 

44  36  32 

62  49  53 

45  35  26 


51   54   59 
23   24   38 


*8  61   79 
28  40   48 


19   20   21 


76  I  75 
51  I  55 


55   56   55 


66   74   73 
41   59   33 


57   56   75 


44   46   30  i  31   46   30 


74 

50  !  45 


47   38   25 


70   66   57 
54   34   2  5 


70   72   50 
31   35   19 


67   52   55 
52   36   26 


74  i  68 

54  I  43 


59  !  74   67   46 
40  I  53   39   26 


72  |  70 
56  I  55 


70   68 
50   49 


56   73 
40   52 


74  59  56 

53  35  22 

58  42  47 

37  29  25 

74  54  61 

46  42  26 


57  !  73 
37  I  50 


67 
47 

74 
56 

71 
48 

74 
55 

68 
44 

73 
56 

50 
23 

69 

28 

65 

40 

75 
57 

66 

49 

75 
50 

60 
28 

68 
49 

69 
45 

74 
57 

55 
34 

71 
53 

55 
28 

68 
46 

66 
34 

72 
56 

58 

37 

65 
39 

66   65   74 
30   36   37 


30   44   40 


58   72 
37   52 


41   50   57 
29   28   29 


51   58   60 
31   28   26 


46   53   53 
30   30   37 


43   51   57 
30   30   29 


27  28  27 

55  63  54 

31  29  39 

48  56  67 

32  28  34 

50  56  65 

31  29  31 


57   64 
33   32 


25   30   32 


45   53   54 
35   35   33 


56   55   70 


51   51   69 
34   34   49 


52   70   76 
29   42   41 


52   55   57 


57   61   74 
33   42   55 


61   60   68 
31   34   43 


59   55   56 
33   34   34 


55   59   59 

33   37   41 


57   58   68 
30   32   44 


53   69   74 
30   39   48 


56   60   71 
30   35   40 


49   60   64 


28   32   32   37 


49 

27 

57 
27 

66 

46 

46 

22 

60 
23 

68 
42 

52 

29 

63 
42 

74 
56 

52   37   23 


74   65   49 
5  3   34   2  3 


71   66   55 
45   34   21 


64  49  53 

48  31  24 

63  44  57 

40  35  31 

72  62  50 

42  36  26 

69  54  59 

54  35  28 

76  62  46 

50  38  25 

69  69  50 

46  34  23 


75   70   41 
54   39   25 


73   72   56 
39   38   23 


68   47   56 


39   39   28 


77   66   46 
50   38   28 


64   75   46 
38   38   28 


35   36   34 


61   72 
43   44 


70   59 
51   34 


75   66 
58   39 


62   74 
38   41 


48   76   50 
38   43   36 


78   64   46 
43   39   38 


54   75   45 
41   42   31 


75 
46 

72 
40 

50 
29 

80 
47 

75 
40 

50 
33 

67 
36 

71 
35 

50 
31 

80 
47 

69 
42 

51 
32 

79 
52 

70 
39 

54 
32 

75 

47 

72 
40 

46 
30 

55 

41 

75 

41 

47 
30 

78 
45 

66 
42 

46 

32 

76 
46 

54 
41 

45 
30 

65 

35 

79 
42 

51 
33 

76 
46 

71 
41 

48 
32 

76   68   44 
44   39   32 


52   78   50 
32   41   30 


78   74   50 
45   39   32 


74   42 
42   33 


74   68   46 
47   40   28 


69   79   44 
40   40   32 


54   76   48 
35   41   32 


58   78   47 
43   44   34 


26   39   32 


75   68 
40   25 


76   70   48 


55   75 
41   42 


79   71 

47   41 


78   57 
48   41 


68   69 
42   41 


22   23   24   25   26   27   28 


68   75 
30   39 


56   75 
21   30 


56   70   77 
40   32   44 


76   63   68 

47   40   36 


70   76   80 
50   40   44 


59   70  !  77 
43   34   47 


68   60   72 


66   73 
22   31 


67   74 
28   37 


49   67 
23   26 


65   72 
27   41 


64   72 
26   36 


66   75 
22   40 


61   71 
30   41 


65   64 
20   28 


49   65 
19   28 


64   72 
40   29 


66   70 
45   40 


23   24   31 


38   48   55 
25   23   26 


46   64   77 
27   19   26 


43   60   71 
25   23   38 


52   68   73 
28   34   53 


39   50   64 
24   24   24 


51   68   72 
24   27   44 


49   56   71 
28   29   34 


36   44   61 
29   21   21 


43   51   67 
24   24   25 


45   68   75 


48   65   75 
30   19   27 


29   32   45 


50   57   69 
32   30   29 


49   55   70 
27   29   34 


40   51   67 
30   22   24 


67   57 
51   34 


59   66 
42   3  5 


71   52 
51   34 


57   70 
42   31 


68   60 
38   40 


70   58 
52   35 


76   65 
45   43 


32   48   32 


71 
51 

58 
33 

67 
46 

78 
48 

57 
40 

65 

30 

55 

41 

70 

40 

66 

52 

57 
36 

58 

46 

70 
34 

53   43   34 


76 

76 

62 

31 

55 

39 

73 

66 

56 

34 

52 

35 

68 

60 

71 

52 

44 

34 

75 

71 

72 

37 

44 

38 

65 

57 

70 

54 

43 

38 

75 

68 

60 

38 

42 

32 

81   74 
46   51 


78   82 
37   39 


74   78 
35   38 


63   80 
52   63 


83   84 
49   63 


81   79 
51   63 


81   84 
48   56 


77   82 
40   42 


76   80   80   83 
45   45   59   55 


79   78 
43   55 


76   66   56 


75   67 
42   43 


79   80 
45   49 


81   78 
44   57 


78   65 
49   54 


79   84 
32   40 


75   80 
37   48 


79   84 
34   35 


78   78 
46   58 


32   35   35   45 


78 
38 

80 
41 

66 

50 

58 
34 

.5 

.3 

82 
35 

81 
44 

71 
50 

65 
35 

.1 
.3 

78 
46 

69 

53 

69 
49 

59 
35 

.6 
.9 

82 
60 

72 

54 

82 
53 

62 
39 

4 
.6 

75 
39 

79 
39 

67 
52 

58 
33 

9 
9 

81 
49 

82 
59 

84 
49 

64 

40 

9 
5 

82 
50 

84 
63 

85 
58 

65 
38 

8 
0 

77 
38 

82 
40 

78 
53 

6  0 
34 

1 

2 

79 
40 

82 

40 

83 
51 

63 

35 

1 
B 

82 
59 

81 
62 

85 
53 

66 
41 

1 

1 

82 
34 

84 
39 

85 
54 

67 
35 

1 
4 

82 

56 

74 
59 

75 
55 

62 

40 

8 
4 

80 
51 

84 
58 

88 
57 

66 
37 

a 
3 

82 
53 

83 
56 

85 
57 

64. 
38. 

1 
3 

78 
35 

82 
35 

85 
42 

63. 

33. 

5 

2 

62.5 
39.1 


59.9 

34.0 


66.1 
40.1 


59.6 
34.0 


65.8 
40.2 


67.7 
38.5 


65.3 
4X.7 


63.5 
39.5 


63.1 
35.8 


65.3 
41.3 


65.6 

37.0 


54.3 
35.3 


64.0 
34.6 


60.1 
35.1 


61.2 
37.1 


64.5 
40.3 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

4MCM  .;>.. 

Station 

Day  Of  Month 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

- 

27 

28 

» 

H 

-.: 

< 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

50 
34 

48 
27 

67 

20 

67 
60 

67 

47 

48 

31 

50 
33 

58 
31 

54 

42 

54 
33 

62 
38 

73 
93 

69 

47 

47 
35 

55 
29 

65 
43 

70 
57 

64 
32 

78 
46 

68 

40 

31 

50 
23 

67 
27 

74 

'.6 

70 
65 

57 

44 

M 

36 

78 

46 

HI 
55 

/6 
68 

■  : 
64 

63.5 

45.3 

JACKSON 

MAX 
MIN 

51 

31 

52 

32 

43 
22 

64 
28 

72 
29 

66 
36 

45 

31 

51 
31 

50 
30 

62 
33 

58 

34 

59 

37 

62 
41 

74 
41 

43 
24 

55 
25 

67 
40 

78 

37 

61 
39 

74 
43 

47 
32 

40 
30 

47 
21 

64 
29 

76 
38 

75 
41 

6  5 

43 

70 

39 

78 

36 

80 

4', 

6'. 
66 

61.7 
34.5 

LEBURN  1  E 

MAX 
MIN 

65 
29 

68 
31 

64 
26 

68 
32 

75 
43 

64 

it 

71 

31 

68 
32 

64 

24 

68 

36 

70 
23 

68 

38 

52 

36 

56 
31 

57 
39 

51 

66 
33 

67 
26 

72 
38 

54 
22 

52 
30 

69 
31 

70 
41 

79 
32 

67 
St 

48 
22 

83 
34 

6  6 

63 

81 

43 

6.. 
41 

6  0 
56 

67.5 
34.3 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

49 

33 

51 
28 

67 
32 

68 
49 

64 
45 

46 
27 

54 
30 

57 
32 

53 

41 

55 
33 

59 
39 

73 
54 

67 
44 

44 
34 

56 
29 

6  4 

47 

73 
45 

65 
35 

76 
40 

61 
45 

45 
31 

49 
26 

66 

31 

7  6 
6  6 

66 

53 

56 
42 

70 
44 

76 
48 

81 
53 

77 
6', 

84 

66 

62.9 

40.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
30 

46 
28 

64 

30 

67 

45 

61 

45 

45 
32 

49 

29 

55 

31 

53 
41 

53 
33 

55 
36 

71 
52 

62 
42 

47 
31 

61 
28 

63 

42 

72 
47 

49 
37 

76 
45 

45 

37 

37 
27 

47 
25 

63 
29 

70 
42 

67 
51 

56 
40 

67 
36 

7  6 

50 

79 
51 

68 

54 

76 

66 

59.1 

38.7 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
35 

46 
28 

66 
24 

71 
40 

66 
49 

49 
31 

51 
29 

58 
30 

60 
38 

57 
33 

58 
40 

64 

46 

72 
42 

42 
28 

60 
23 

63 
42 

75 
51 

57 
34 

74 
47 

52 

41 

45 

31 

47 
28 

65 
22 

75 
32 

72 
47 

63 
44 

70 
40 

77 
42 

81 
37 

83 
46 

84 
94 

63.0 
37.3 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

38 
31 

49 
29 

67 
30 

64 

47 

64 

47 

52 
32 

52 
34 

58 
36 

48 
40 

53 
38 

59 

40 

7* 
52 

63 
43 

48 
36 

55 
31 

64 

41 

70 

51 

51 
38 

80 
45 

49 
40 

51 
28 

68 
32 

64 
32 

75 
46 

65 
56 

58 
41 

72 
39 

79 
55 

80 
54 

71 
56 

36 

62.0 

41.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

3B 

33 

48 
28 

66 
27 

64 

39 

62 
42 

45 

32 

51 
34 

57 
33 

46 

38 

54 
36 

59 
39 

73 
53 

63 

43 

47 
32 

53 
27 

65 
39 

70 
46 

47 
37 

80 
46 

49 
39 

43 
31 

49 
28 

66 
26 

75 
38 

65 
56 

58 
42 

re 

34 

77 
48 

82 
45 

71 
53 

80 
53 

60.4 
38.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

45 
34 

57 
25 

71 
29 

65 
49 

57 
47 

51 
31 

55 

27 

65 

25 

60 

42 

60 
25 

70 
43 

78 
42 

74 
45 

50 
38 

62 
25 

69 

47 

72 
51 

68 

39 

79 
51 

60 

40 

55 
31 

58 
24 

69 
28 

74 

38 

68 
56 

62 

44 

71 
31 

ei 

4  3 

82 
52 

81 
61 

83 
55 

66.2 
39.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

49 
33 

53 
21 

69 
27 

73 
53 

68 
46 

49 
34 

54 

30 

63 
29 

62 

42 

57 
32 

68 
42 

75 
47 

73 
45 

46 
37 

58 
27 

65 

49 

74 
55 

63 

38 

78 
48 

72 
40 

53 
30 

52 
26 

68 
29 

74 
42 

71 
52 

62 

45 

71 
35 

79 
51 

81 
53 

80 
61 

83 
55 

65.9 
40.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

55 
36 

52 
29 

69 
27 

75 
50 

73 
54 

62 
32 

54 
29 

62 
28 

61 

45 

59 
32 

60 
41 

74 
54 

73 
52 

59 
37 

58 
25 

65 

47 

78 
57 

73 
37 

7  6 
45 

74 
41 

52 
32 

52 
25 

68 
27 

74 
44 

75 

53 

58 
45 

70 
36 

79 
48 

84 
55 

65 
61 

86 

54 

67.6 
41.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

55 
37 

50 
33 

67 

21 

69 
28 

69 
56 

63 
36 

52 
28 

60 
29 

61 
29 

59 
34 

57 
33 

64  1  74 
49   38 

70 
36 

60 

24 

67 
33 

76 
54 

72 
44 

72 
47 

71 
45 

47 
32 

48 
29 

65 
21 

75 
28 

74 
40 

69 

51 

70 
41 

76 
35 

82 
34 

85 

4  0 

85 
52 

66.6 
36.7 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

49 

32 

55 
28 

70 
32 

75 
55 

58 
46 

49 
32 

55 

32 

65 
29 

56 

44 

58 
32 

67 
43 

76  !  72 
46   48 

54 
38 

58 
30 

70 
48 

73 
54 

65 
40 

76 
52 

63 
40 

53 
32 

54 
28 

66 
32 

72 
46 

68 
54 

62 
46 

68 
34 

76 
4', 

81 
56 

82 
62 

83 
59 

65.5 
41.9 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

48 
31 

40 
26 

43 
22 

63 
22 

66 
34 

62 

34 

40 
30 

48 
30 

55 
32 

53 

37 

50 
32 

50  -  72 

34  ;  46 

64 
34 

45 
23 

52 
23 

60 
39 

71 
39 

51 
39 

76 
41 

43 
33 

35 
28 

42 
22 

62 
22 

73 

34 

72 
49 

58 
38 

33 

76 
38 

6: 

38 

63 
47 

57.3 
33.2 

MCKEE 

MAX 

MIN 

50 
36 

50 
30 

48 
20 

66 
22 

71 
38 

66 

33 

46 
25 

50 
26 

59 
22 

58 
30 

58 

32 

68 
38 

61 

43 

72 
38 

46 
21 

59 
25 

67 
45 

75 
32 

57 
34 

74 
41 

48 
32 

37 
27 

47 
18 

57 
21 

76 

30 

72 
46 

61 
37 

70 
38 

76 
33 

82 
35 

83 
55 

61.3 
32.4 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

52 

37 

51 
34 

66 
20 

66 

29 

64 
53 

58 

34 

55 
29 

63 
27 

60 

30 

62 
32 

58 
33 

61 

50 

76 

48 

69 
38 

6? 
27 

62 
42 

79 
53 

75 
35 

75 
55 

72 
41 

48 
31 

50 
28 

65 
20 

74 
27 

72 

46 

68 
51 

72 

44 

78 
41 

75 
55 

86 
46 

86 
45 

66.5 
38.1 

MILBURN 

MAX 
MIN 

49 
32 

55 
29 

69 
31 

67 
59 

66 
34 

50 
32 

55 
33 

65 
33 

63 
31 

59 

30 

70 
45 

78 
49 

76 
46 

54 
38 

61 
30 

70 
50 

74 
54 

70 
40 

77 
52 

71 

40 

58 

31 

56 
30 

68 
36 

74 
49 

72 
55 

64 
48 

71 
39 

80 
52 

83 
58 

83 

3  3 

82 

61 

67.4 
42.1 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

50 
39 

50 
32 

69 
25 

72 
53 

69 

54 

61 
34 

54 
28 

60 
27 

59 

40 

59 

31 

59 
41 

66 
52 

74 
54 

65 
38 

60 

23 

70 
46 

76 
56 

65 
35 

78 
46 

72 
41 

48 
32 

49 
26 

66 

24 

74 
32 

68 
52 

63 
47 

70 
38 

77 
45 

82 
44 

83 
60 

85 

48 

66.2 

40.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

48 
39 

44 
29 

64 
28 

68 
41 

64 
50 

61 

31 

51 
30 

56 

32 

59 
39 

55 
33 

54 
35 

69 
50 

69 
53 

61 

34 

53 
26 

63 
39 

73 
57 

71 

38 

76 
44 

73 
37 

43 
30 

46 
27 

62 
26 

74 

44 

71 
52 

60 
45 

68 
36 

76 

51 

80 

49 

77 
55 

75 
53 

63.4 
39.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

50 
42 

57 
30 

67 
25 

70 
47 

68 
55 

65 

33 

50 
32 

67 
32 

57 
36 

58 

37 

58 
37 

66 
52 

71 
54 

66 
36 

60 
26 

62 
46 

74 
42 

73 
35 

74 
46 

75 
45 

47 
30 

47 
26 

64 
21 

72 
36 

71 
52 

56 
46 

68 
39 

75 
47 

81 
45 

82 
62 

83 
56 

65.7 
40.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

58 
33 

38 
27 

55 
32 

71 
42 

77 
53 

61 
32 

50 
32 

55 
30 

66 

33 

51 
32 

61 
43 

67 
44 

79 
47 

61 
38 

50 
28 

61 
33 

70 
55 

76 
42 

70 
41 

79 
40 

59 
32 

48 
26 

55 
32 

69 
41 

76 
53 

65 
45 

58 
32 

73 
45 

81 
55 

84 
61 

85 

58 

64.8 
39.9 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

41 
32 

50 
26 

68 
32 

70 
43 

60 
45 

50 
33 

54 
32 

61 
31 

56 

40 

56 
31 

66 

40 

72 

46 

67 
43 

48 
36 

59 

30 

63 
47 

67 
55 

55 

37 

78 
48 

56 

42 

49 
32 

56 
28 

67 
31 

73 

40 

68 
53 

58 
46 

69 

37 

7l 

48 

80 
53 

76 
58 

80 
55 

62.9 
40.3 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

38 
28 

55 
27 

69 
31 

71 

53 

55 
36 

50 
32 

53 
32 

64 
29 

52 

33 

59 
29 

66 
43 

77 
45 

59 

41 

48 
34 

59 
28 

67 
48 

70 
47 

54 
40 

75 
42 

57 
39 

47 
32 

54 
28 

67 
35 

73 
46 

63 
56 

60 

43 

68 
39 

80 
52 

82 
58 

79 
59 

82 

55 

63.1 
40.0 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

49 
32 

54 
27 

71 
30 

73 
52 

59 
47 

50 
32 

55 
32 

65 
28 

63 

41 

55 
29 

71 
43 

78 
45 

76 
48 

49 
38 

57 
33 

69 

48 

72 
55 

71 
40 

75 
51 

69 
42 

55 
33 

54 
32 

68 
32 

74 
46 

71 
57 

63 

47 

72 

35 

81 
51 

82 
58 

81 
65 

83 
57 

66.6 
42.1 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

MIN 

59 
34 

39 
26 

53 
27 

69 

30 

73 
53 

62 

34 

50 
27 

54 
28 

64 
32 

49 
32 

58 
36 

67 
42 

75 
44 

75 
37 

44 
29 

57 
33 

67 
51 

76 
38 

62 
39 

78 
41 

55 

32 

42 
27 

52 

28 

69 

35 

76 
45 

65 

47 

54 
34 

72 
41 

82 
54 

84 
59 

81 
52 

63.3 
37.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
35 

50 
35 

69 

24 

74 
30 

70 
54 

61 
40 

55 
32 

62 
30 

63 

32 

61 
44 

53 
35 

64 
52 

78 
40 

68 
39 

62 

30 

63 
34 

80 
53 

72 
42 

75 
50 

58 
44 

45 

34 

50 
32 

68 
24 

78 
31 

78 

44 

69 

49 

73 
44 

81 
38 

85 
38 

87 
41 

83 
55 

67.4 
38.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

49 
32 

55 
23 

72 
26 

74 
48 

63 
46 

51 
33 

57 
25 

65 
24 

57 
36 

61 
25 

70 
42 

77 
43 

67 
44 

50 
36 

60 
23 

69 

48 

69 
46 

62 
39 

80 
50 

64 
36 

51 

3  0 

61 
22 

72 
20 

76 
32 

69 
51 

60 
42 

71 
29 

82 
52 

82 
54 

79 
66 

84 
55 

66.4 
38.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

49 
42 

49 
28 

46 
29 

65 

40 

71 
52 

64 
32 

44 
29 

51 
30 

57 
37 

57 

44 

56 
37 

59 
37 

69 
51 

67 
36 

48 
26 

55 

30 

62 
46 

73 
34 

52 

37 

73 
40 

46 

31 

39 
26 

46 
25 

63 
36 

72 

50 

70 
51 

59 

36 

68 

40 

75 
50 

79 
56 

78 
53 

60.1 
38.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

62 
35 

47 
27 

69 
29 

75 
54 

64 
34 

51 
29 

55 
28 

65 
35 

51 
34 

59 
43 

65 

43 

75 
49 

68 
38 

58 
35 

42 

28 

60 
38 

64 
34 

77 
40 

65 
42 

77 
40 

67 
33 

47 
25 

53 
28 

68 

76 
48 

65 
47 

56 

33 

72 
42 

80 
50 

84 
48 

82 
50 

64.2 
38.2 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

55 
36 

49 
29 

67 
35 

75 
45 

67 
54 

63 

34 

55 
34 

62 
30 

63 

46 

55 
34 

64 

43 

73 
56 

64 
50 

50 
38 

58 
28 

66 
46 

74 
57 

67 
41 

79 
47 

73 
41 

64 

32 

48 
27 

65 
34 

73 
45 

71 
50 

58 
47 

70 
39 

78 
52 

81 
54 

84 
58 

86 
57 

66.0 

42.5 

SHEL8YVILLE 

MAX 
MIN 

52 
32 

40 
28 

45 
29 

62 
33 

64 

48 

61 
32 

43 
28 

48 

31 

56 

33 

49 
32 

51 
32 

56 
36 

70 
52 

58 
35 

48 
27 

51 
29 

63 
46 

69 

36 

51 
37 

76 
39 

46 
29 

39 
23 

47 
27 

63 
30 

71 
44 

64 
51 

54 
35 

68 
36 

74 
51 

78 
51 

69 
53 

57.6 
36.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

48 
44 

48 
30 

67 

23 

72 
32 

68 
43 

62 
32 

52 
28 

59 
26 

59 
23 

57 
38 

58 
43 

66 
49 

72 
51 

66 
37 

59 
26 

66 

41 

74 
54 

70 
36 

74 
46 

69 
40 

45 
24 

48 
23 

65 
26 

73 
30 

67 
44 

57 
46 

69 

40 

75 
41 

80 
37 

81 
52 

63 
51 

64.8 
37.3 

STEARNS 

MAX 
MIN 

47 
34 

50 
30 

30 

20 

68 
20 

65 
53 

65 
32 

48 
28 

52 

28 

48 
30 

60 
33 

57 
39 

58 

38 

68 

48 

73 
38 

42 
28 

65 
28 

64 
52 

75 
40 

63 
44 

76 
39 

60 

30 

36 
24 

68 
26 

68 

40 

75 
49 

73 
50 

61 
41 

80 

43 

76 
44 

80 

50 

83 
52 

62.* 

37.1 

SUMMED  SHADE 

MAX 
MIN 

50 
34 

51 
28 

69 

27 

76 
43 

68 
46 

49 

33 

52 

26 

62 

27 

55 
39 

58 
31 

59 

41 

72 
49 

69 

42 

43 
34 

61 
26 

68 
44 

75 
55 

65 

37 

77 
47 

66 
40 

*7 

32 

51 
21 

69 
27 

75 
39 

66 
53 

56 

45 

70 
34 

78 
47 

61 
48 

83 
50 

85 
49 

64.7 
38.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

41 
34 

43 
27 

61 

7^ 

64 
32 

60 
44 

52 

49 

34 

56 

33 

59 

34 

50 
38 

46 
36 

67 
45 

65 
46 

52 

34 

53 
26 

51 
34 

73 
43 

67 
40 

78 
43 

75 
39 

40 
32 

42 
28 

58 
26 

70 
34 

72 
48 

66 
43 

67 
39 

76 

41 

82 
40 

77 
52 

66 

50 

60.6 
37.0 

rfAPSAW  MARYLAND  DAM 

MAX 

MIN 

36 
29 

44 
24 

64 
24 

63 

33 

63 
40 

44 

52 

34 

54 
25 

45 
12 

52 
32 

55 
36 

69 
43 

81 
50 

32 

52 
25 

52 
36 

65 
46 

59 
39 

75 
42 

49 
38 

40 
32 

46 
26 

58 
27 

73 

34 

66 

48 

58 
38 

67 
38 

79 

36 

79 
36 

72 
51 

67 
51 

59.3 
35.8 

»» 'HE  OBURG  7  HE 

MAX 
MIN 

51 

to 

52 

30 

65 
29 

66 

41 

70 
53 

58 
12 

49 
31 

54 
32 

56 

41 

56 
33 

54 
39 

67 
51 

68 

53 

64 
35 

58 

J  6 

65 

44 

73 
54 

71 
37 

71 

44 

69 
39 

42 
29 

40 
25 

63 
27 

71 
42 

68 

49 

59 
43 

67 
38 

73 
49 

79 

50 

79 
55 

80 
66 

63.2 
39.9 

*' 91  i  IBEPTY 

MAX 

49 
39 

50 
31 

44 
20 

65 

20 

73 
29 

65 
35 

43 
29 

50 
28 

59 
26 

60 
32 

57 
31 

59 

35 

68 

41 

70 
40 

51 
22 

55 
23 

66 
37 

75 
40 

56 
41 

77 
42 

45 
33 

37 
29 

48 
18 

65 

19 

75 
28 

75 
39 

61 
39 

70 
39 

77 
34 

83 
35 

79 
41 

61.5 
32.1 

■-.'JPG  2 

MAX 
MIN 

99 

41 

54 
33 

S3 

25 

68 

30 

72 
50 

63 

34 

52 

30 

58 
30 

69 

31 

63 
33 

65 
34 

6/ 
44 

63 
51 

78 
39 

47 

63 

30 

69 
36 

81 
36 

65 
36 

80 
41 

57 
33 

52 

20 

52 
23 

72 
24 

78 
35 

74 
49 

68 
46 

75 
42 

81 
38 

83 
39 

89 

61, 

66.3 

35.7 

<   not*  a   following   Station    Indax. 
-    32    - 


Continued 

D 

AI 

LY 

TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH    1963 

Station 

Day  Of  Month 

s, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

i 

■ILLIAMSTOUN    5    WSW 
WOLF   CREEK    DAM 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

49 
29 

55 
42 

37 
23 

53 
35 

47 
24 

56 

24 

62 
26 

70 
26 

64 
42 

75 
42 

60 
29 

69 

35 

40 
27 

67 
26 

47 
29 

53 
24 

5* 
30 

62 

25 

42 

31 

60 
30 

55       60 

34       46 

61      62 

29      44 

70      56      60 
52       47       27 

68       73       49 
48      40       23 

52       60      68 
27      44       35 

58       70      76 
25       50       35 

53 
35 

67 
34 

75 

35 

77 
43 

41 
28 

53 
34 

35 
21 

42 
21 

45 
22 

50 
23 

64 

30 

68 
23 

72 
49 

74 
30 

60 

48 

69 
51 

54 
33 

60 
35 

67 
35 

73 
35 

75 
47 

78 
37 

79 
50 

82 

37 

65 
52 

84 
41 

57.0 
35.1 

65.0 
33.  8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


BARDSTOWN     S    J    PREP    SCHOOL 
BOWLING   GREEN    FAA   AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

OEWEY    DAM 

FARMERS 

-IENDERSON    7   SSW 

IRVINGTON 

-EXINGTON  WB  AIRPORT 

.0NDON  FAA  AIRPORT 

.OUISVILLE  WB  AIRPORT 

(lOOLESBORO 

•IKEVILLE 

■  OMERSET  1  N 

ULLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


S«e   reference  notes    following   Station    Index 


STATION  INDEX 


ADDISON  DAM  t 
ALBANY  <.  h 
ANCHORAGE 


BAXTER 
BEAVER  0AM 

BENTON 
BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WO 
BLAINE  1  W 
BONNIEvlLLE  4 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN 
BRADFORDSVILLE 
BRENT  0AM  36 


BUROINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK 
CAMPBELLSV1L 


V1L 


CLINTON 
COBB 

COLLEGE    H 

1    COVINGTON 

CUMBERLANl 

CUMBERLANI 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

DAVELLA 

DELPH1A  1 

DEMA 
DEWEY    0AM 


ED0YV1LL 
■EDMONTON 
ELlZABETl 


TOWN 


ELKHORN     CITY 
ELKTON    2    S 
FALLS    OF    ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 

FlEMINGSBURG 
FLEMJNGSBURG    2 
FORD    LOCK    10 
FORDS    FERRY    0AM 
FOURfllLE     KY    UT  II 

FRANKFORT     LOCK    . 
FPANKLlN     1     E 
FREEBURN    Z    5W 
FRENCHBUPG 
GAMALIEL    1    S 

GEORGETOWN     WATEI 
GEST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW    WPCAY 
GlENDALE    1    E 

GOLDEN    PONO    8    N 
GRANT    OAM    36 
GRAYSON    1    SE 

GREENSBURG 
GREENSBURG    1    ESI 


COUNTY 


0619  MADISON 
062".  MADISON 
0752  LAWRENCE 


09T6  CAMPBELL 
01.7  EOMONSON 
060  PERRY 


137  CUMBERLAND 
206  TRIGG 
227  IMC  LEAN 


291.  GRAYSON 
345  CARROLL 
406  HARDIN 
576  POWELL 
611  BULLITT 


2132  PERRY 
2139  JKNOTT 
2180  FLOYO 
'2214  ;MERCER 
2358  :0HI0 


2469 

METCALFE 

2510 

HARDIN 

2528 

PIKE 

2548 

2770 

GRAYSON 

2775 

PENDLETON 

2791 

ROWAN 

2903 

FLEMING 

2908 

FLEMING 

2953 

MADISON 

2961 

CRITTENDEN 

3006 

BELL 

3028 

FRANKLIN 

3036 

SIMPSON 

PIKE 

3052 

MENIFEE 

3112 

MONROE 

37 
36 

25 
51 

36 

51 

37 

34 

37 

13 

m 

02 

37 

00 

36 

68 

37 

03 

37 

12 

37 

21 

37 

13 

36 

36 

3? 

37 

20 

37 

25 

38 

41 

85 

09 

BA 

26 

86 

If. 

83 

23 

82 

35 

85 

72 

87 

58 

7    40 

65 

57 

7    52 

83 

66 

7    55 

65 

40 

6    41 

69 

00 

6    59 

47 

7    4T 

84 

06 

9    04 

84 

40 

6    58 

82 

59 

37  46    62  32 
37  02    83  07 


37    00 

85 

37 

37    41 

85 

52 

37    18 

82 

21 

36    47 

87 

10 

37    36 

86 

33 

36    40 

84 

70 

38    09 

83 

33 

38    25 

63 

43 

38    25 

83 

45 

37    54 

84 

16 

37    26 

68 

06 

36    47 

83 

45 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


38  12  84  33 

38  25  84  53 

37  00  B5  55 

37  00  85  55 

37  36  85  54 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 


RADIO 

STATION    WCBL 

JAMES 

A.    GROSSMAN 

MRS. 

.AURA    B.    GA8BARK 

JOHN 

_EE    BURTON 

OUW, 

<1C    DOWELL          > 

JAMES 

R.    EDWARDS 

FED. 

WIATION    AGENCY 

JAMES 

T.    MULL  INS 

OF    ENGINEERS 

MRS. 

EMP1E    LOU    SMITH 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

EDWIN 

£.     JOHNSON 

1    M.    LEE 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGIN 

:W1LLIAM  S.  VER 
'jOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHEIM  l 

'WOODSON  0 


CORPS  01 
JOHN  E. 
RADIO    S 

EDMOND    I 

ARLIE    C 

ELVIN    L 


CORPS 

OF 

ENGINEERS 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

KENTU 

KY 

UTILITIES 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

0.    NEAL 

MRS    ALT A 

S.    GOOSLI. 

MISS 

STHER    WILSON 

E.    GU 

OECKARD 

WILLI 

.    BRAMBLE 

CORPS 

ENGINEERS 

EMILY 

BEAM 

RADIO 

STATION    WKAY 

DEWEY 

S. 

MILL 

FISH 

w 

.DLF.    REFU 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

ALBER 

G 

SWANAGAN 

JOHN    0.    BRANDON 


GREENVILLE     2    W 

3451 

MUHLENBERG 

3      37 

12 

67 

12 

519 

5P 

5P 

C.    R.    LOVELL 

MALEYS    MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3       37 

03 

87 

20 

740 

Ic 

CLEATUS    E.    BRINKLEY 

HARTFORD    6    NW 

3652 

OHIO 

86 

54 

8A 

DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

ft      37 

15 

83 

12 

869 

!c 

HAZARD    WATER    WORK 

3714 

PERRY 

4       37 

15 

83 

11 

680 

7A             ,       H 

LEE    J.    HOGSTON 

HEIDELBERG    LOCK    1 

3741 

LEE 

4        37 

33 

63 

46 

663 

5P 

6A  i           'C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENDERSON    7    SSW 

3762 

HENOERSON 

45  ' 

87 

382 

6P 

6P             1      H 

HERNDON 

CHRISTIAN 

2       36 

87 

34 

512 

C 

C.    W.    KEATTS 

HICKMAN     J     E 

FULTON 

6       36 

34  ' 

89 

10 

362 

7A 

7A 

MRS.    NELL    S.    CALVIN 

HIGH    BRIDGE    LOCK 

7                 3837 

JESSAMINE 

4        37 

49 

84 

43 

54ft 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HODGENVlLLE    NAT    PARK          [3929 

LARUE 

3       37 

32 

85 

44 

788 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

MOPCINSVILLE 

CHRISTIAN 

2       36 

51 

87 

30 

5ft0 

7A 

7A 

NEWELL    F.    SMITH 

MYDEN 

4093 

LESLIE 

10 

63 

23 

870 

8A 

8A 

MRS.    JEAN    B.    ELAM 

INEZ 

4134 

MARTIN 

1       37 

52  : 

62 

32 

638 

8A 

1RVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3,    37 

53  1 

86 

17 

650 

6P 

6P 

!  H 

FLOYO    G.    ROBBINS 

JACKSON 

4  196 

BREATHITT 

4      37 

33 

63 

23 

795 

7A 

7A 

JAMES    0,    MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

4      37 

10 

82 

56 

1150 

MOBART     1SON 

KEENE     1     SSW 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Rnre,,,  «„*„  ri  ■      *  ,   , 

Standiford  Station,  Louisville  21,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you       weather  Bureau  State  Climatologist  at  P.O.Box  21167, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

?hishbul?e?in?aSOnal  Sn°*fa11  aDd  h6atlng  d6gree  dSyS  '"  the  12  ™0nthS  endinS  Wlth  the  Preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 

Divisions,  as  used  in  -Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  T   „.„ini.,.i»    ^ 

movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negativede^Iures  It   J,orZeZ±ly    12^11111  rom°65«  V"^3  "d  "^ 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  hv  („„.„„,.  ,  ,,   ■ 

^observation'  ***    *    "*■—"«■  >°<   «-"  *•»•  —  t.  extremes  of  temperaturror:a?erWi„bpara0rr0L%rded0dur?ngh^louL0r:ndl„gaad  5S" 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  eauivalent  of  =„™»  =!.,_♦ 

Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  oh^r^Ho!.^       ??   '  sleet'  or  lce  on 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparen?  inconsistencies'  In  ?he  record   '  C°nSe«uentlv  occasional  driftin 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table   and  in  the  s 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice.  ' 


the  ground, 
g  and  other 


easonal  snowfall  table  include 


owfall  in  the 
ows  observation 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  fc 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


?llT0rdHi?v,thL"?,fPPl?°,!ntal  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and 
Table;  and  the  Station  Index. 


Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  W1nrt"  T,hU 
Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  iime  of  observation   The  tJ?^    h    S|! 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  ^"observations  on  daylight  slvlng  lime? 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  exceDt  Wpathor-  r,„.bo„  ,  h  r, ,   «.  *  . 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 

,  Station  index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  T^rmometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  tha< 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  reierence  indicates  tha 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"   for  !£t!!?l!IrtdHyVf  r6COrd  misslng;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valulfor  a  full  lonth. 

R  ^0HourlyrprecIpUat?onBD!ta.)<TheSe  ^^"^    *"  eSSentiallv  curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

um-MTIONA^SUmARY^and  J™Je„!;.S'  iT  «aC^m°nth  *?e    described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 

d«ia  MAliONAl.  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

'substation  Hi,s?orv"n?nrht„^STy-  °f  I'?63,,,'!  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
Washington  25   DC   for   0  c.n     '^   f  Publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Cllmalological  L  'f    ,    "«n  '  ♦ .  Sia1}"  t  lnf  °™ation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961   annual  Issues  of  1 
v-iimatoiogical  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  an—. 

senrtordheSSunerinten^ade„?anable  *?  *"?  SuPerinte°dent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
1  xo   tne  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25 


jes  of  Local 


al;^$2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
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23+ 

26 

15 

264 

0 

0 

6 

0 

2.30 

.78 

30 

.0 

0 

5 

2 

CAMPBELLSVILLE 

72.0 

47.8 

59.9 

85 

22+ 

30 

15 

206 

0 

0 

3 

0 

1.54 

.58 

29 

.0 

0 

4 

1 

CECILIA 

70.0 

44.5 

57.3 

1.7 

87 

22 

29 

15 

265 

0 

0 

6 

0 

1.72 

-  2.50 

.79 

30 

.0 

0 

4 

1 

CLERMONT  1  SSE 

73.7 

45.3 

59.5 

87 

22+ 

27 

15 

224 

0 

0 

7 

0 

1.90 

1.02 

30 

.0 

0 

3 

2 

ELIZABETHTOWN 

68.7 

43.1 

55.9 

85 

24+ 

29 

15 

304 

0 

0 

5 

0 

1.71 

.82 

30 

.0 

0 

4 

1 

FALLS  OF  ROUGH 

M 

42.8 

M 

85 

22  + 

28 

24 

0 

0 

5 

0 

1.46 

.84 

30 

.0 

0 

4 

1 

GLASGOW  WKAY 

71.6 

47.8 

59.7 

87 

22 

30 

15 

209 

0 

0 

2 

0 

1.53 

.56 

29 

.0 

0 

5 

1 

GREENSBURG 

72.1 

43.5 

57.8 

1.2 

87 

23+ 

29 

16+ 

255 

0 

0 

3 

0 

1.05 

-  2.82 

.60 

30 

.0 

0 

3 

1 

IRVINGTON 

71.8 

48.1 

60.0 

3.2 

86 

21 

30 

15 

211 

0 

0 

3 

0 

1.07 

-  2.84 

.51 

30 

.0 

0 

3 

1 

LEITCHFIELD 

71.4 

49.1 

60.3 

3.2 

87 

22  + 

32 

10 

200 

0 

0 

1 

0 

1.11 

-  3.07 

.43 

30 

.0 

0 

3 

0 

LOUISVILLE 

71.9 

48.8 

60.4 

88 

21 

32 

10 

207 

0 

0 

1 

0 

1.68 

1.20 

29 

.0 

0 

2 

1 

LOUISVILLE  WB  AP              R 

70.8 

47.1 

59.0 

4.2 

86 

21 

31 

10 

231 

0 

0 

2 

0 

1.87 

-  1.95 

1.44 

29 

.0 

0 

3 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

74.3 

49.3 

61.8 

88 

22  + 

30 

24 

168 

0 

0 

2 

0 

1.13 

.48 

29 

.0 

0 

3 

0 

SCOTTSVILLF  3  SSW 

72.2 

50.2 

61.2 

87 

21 

34 

24 

180 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.06 

28 

.0 

0 

5 

5 

SUMMER  SHADE 

71.9 

45.9 

58.9 

88 

21 

28 

15 

226 

0 

0 

2 

0 

1.97 

.59 

29 

.0 

0 

5 

2 

WOLF  CREEK  DAM 

72.8 

41.9 

57.4 

88 

23+ 

26 

15 

260 

0 

0 

5 

0 

1.18 

.68 

30 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

59.1 

2.4 

1.65 

-  2.38 

.0 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

71.2 

46.9 

59.1 

2.1 

87 

22 

29 

10 

240 

0 

0 

3 

0 

1.60 

-  2.48 

.53 

20 

.0 

0 

4 

1  1 

CARROLLTON  LOCK  1 

71.5 

44.0 

57.8 

85 

18+ 

28 

5 

251 

0 

0 

5 

0 

1.81 

-  1.77 

1.22 

30 

.0 

0 

3 

1 

COVINGTON  WB  AIRPORT          R 

66.0 

41.5 

53.8 

0.6 

82 

18  + 

25 

15+ 

359 

0 

0 

7 

0 

2.01 

-  1.21 

.98 

29 

.0 

0 

4 

1  ( 

CYNTHIANA  2 

69. 9M 

40.  7M 

55.  3M 

87 

22 

21 

16 

311 

0 

0 

11 

0 

1.75 

.60 

30 

.0 

0 

6 

1  ( 

DANVILLE 

71.1 

44.0 

57.6 

87 

22 

30 

11  + 

268 

0 

0 

4 

0 

1.42 

-  2.56 

.81 

30 

.0 

0 

3 

1  ( 

DIX  DAM 

71.9 

46.5 

59.2 

88 

21 

31 

15 

221 

0 

0 

2 

0 

1.43 

.66 

30 

.0 

0 

4 

1  ( 

FALMOUTH 

69.7 

40.6 

55.2 

87 

22  + 

26 

5 

317 

0 

0 

7 

0 

1.32 

-  2.62 

.87 

30 

.0 

0 

2 

1  ( 

FLEMINGSBURG  2 

67.9 

42.3 

55.1 

84 

21 

27 

5 

309 

0 

0 

5 

0 

1.27 

.53 

29 

.0 

0 

4 

1  ( 

FRANKFORT  LOCK  4 

69.6 

41.7 

55.7 

0.9 

87 

22 

28 

15 

300 

0 

- 

7 

0 

1.89 

-  2.13 

.92 

30 

.0 

0 

4 

2  ( 

LEXINGTON  WB  AIRPORT          R 

68.2 

46.3 

57.3 

2.9 

86 

21 

30 

10 

268 

0 

0 

1 

0 

1.61 

-  2.43 

1.29 

29 

.0 

0 

3 

1  1 

MAYSVILLE  DAM  33 

67.8 

38.6 

53.2 

-  0.8 

89 

18 

25 

6 

364 

0 

0 

11 

0 

1.93 

-  1.85 

.83 

30 

.0 

0 

7 

1  ( 

MOUNT  STERLING 

70.9 

45.2 

58.1 

86 

21 

31 

10+ 

252 

0 

0 

3 

0 

1.69 

-  2.45 

1.10 

29 

.0 

0 

3 

1  1 

RICHMOND 

69.0 

46.0 

57.5 

85 

22 

29 

15 

265 

0 

0 

3 

0 

1.76 

.90 

30 

.0 

0 

4 

1  ( 

SHELBYVILLE 

68.2 

44.5 

56.4 

1.4 

84 

22 

29 

10 

284 

0 

0 

3 

0 

1.88 

-  2.31 

1.08 

30 

.0 

0 

4 

1  1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

69. 9M 

40. 7M 

55. 3M 

1.3 

85 

21  + 

28 

15+ 

308 

0 

0 

4 

0 

1.78 

-  2.10 

1.19 

30 

.0 

0 

3 

1  1 

WAYNESBURG  7  NE 

70.0 

46.3 

58.2 

86 

21 

29 

10 

243 

0 

0 

2 

0 

2.24 

.82 

30 

.0 

0 

5 

2  C 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

67.0 

43.1 

55.1 

0.3 

83 

22  + 

28 

11  + 

320 

0 

0 

5 

0 

1.43 

-  2.57 

.96 

30 

.0 

0 

3 

1  C 

DIVISION 

56.5 

1.0 

1.70 

-  2.20 

.0 

EASTERN 

ASHLAND 

69.6 

38.8 

54.2 

-  2.1 

87 

22 

26 

7+ 

345 

0 

0 

11 

0 

1.18 

-  2.21 

.38 

29 

.0 

0 

4 

0  0 

BARBOURVILLE 

75. 3M 

44. 6M 

60. OM 

90 

21 

27 

16 

197 

1 

0 

4 

0 

1.63 

1.37 

30 

.0 

0 

3 

1  1 

BAXTER 

71.7 

42.3 

57.0 

86 

22 

28 

15 

260 

0 

0 

5 

0 

1.68 

1.42 

30 

.0 

0 

2 

1  1 

BLAINE  1  W 

71.4 

38.1 

54.8 

89 

22 

22 

15+ 

332 

0 

0 

12 

0 

1.07 

.49 

22 

.0 

0 

2 

0  0 

CUMBERLAND 

71.6 

42.2 

56.9 

87 

22  + 

25 

16+ 

286 

0 

0 

10 

0 

1.59 

.57 

30 

.0 

0 

3 

1  0 

DEWEY  DAM 
FARMERS 

71.8 

39.2 

55.5 

88 

22  + 

26 

16+ 

302 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.43 

30 

.0 

0 

5 

0  0 

73.1 

40.2 

56.7 

1.3 

87 

21 

24 

15+ 

275 

0 

0 

12 

0 

1.61 

-  2.26 

.75 

30 

.0 

0 

2 

2  0 

GRAYSON  1  SE 

69.3 

41.1 

55.2 

88 

22 

26 

5 

335 

0 

0 

<5 

0 

1.19 

.48 

30 

.0 

0 

5 

0  0 

HEIDELBERG  LOCK  14            P 

74.1 

40.3 

57.2 

88 

23+ 

25 

15 

258 

0 

0 

9 

0 

1.43 

-  2.24 

.54 

20 

.0 

0 

5 

2  0 

HYDFN 
JACKSON 

72. 6M 

39. 3M 

56. OM 

89 

22  + 

28 

16+ 

280 

0 

0 

6 

0 

1.21 

.86 

30 

.0 

0 

2 

1  0 

72.5 

42.9 

57.7 

88 

22 

28 

15 

261 

0 

0 

6 

0 

1.21 

.49 

22 

.0 

0 

4 

0  0 

LONDON  FAA  AIRPORT 

70.4 

43.3 

56.9 

87 

22  + 

27 

15 

279 

0 

0 

5 

0 

1.48 

1.07 

29 

.0 

0 

3 

1  1 

MANCHESTER  4  SE 

73.8 

41.7 

57.8 

89 

21 

25 

15 

243 

0 

0 

8 

0 

1.43 

.75 

30 

.0 

0 

2 

2  0 

MCKEE 

70.1 

40.4 

55.3 

88 

22 

23 

15 

324 

0 

0 

8 

0 

1.30 

.73 

30 

.0 

0 

2 

1  0 

MIDDLESRORO 

72.6 

43.8 

58.2 

87 

21 

26 

15 

227 

0 

0 

4 

0 

2.16 

1.30 

30 

.0 

0 

5 

1  1 

MONTICELLO 

72.5 

46.3 

59.4 

87 

21 

26 

15 

220 

0 

0 

2 

o 

1  .53 

.81 

30 

.0 

0 

i 

1  0 

MOUNT  VERNON 
PIKEVILLE 

'  T  1  N 
STEARNS 

72.3 

47.0 

59.7 

85 

22  + 

28 

15 

225 

0 

0 

3 

0 

1.37 

.45 

29 

.0 

0 

4 

0  0 

75.0 

45.3 

60.2 

92 

21 

32 

16+ 

189 

3 

0 

3 

0 

.0 

0 

69.9 

4  3.8 

56.9 

85 

22  + 

23 

15 

280 

0 

0 

4 

0 

1.42 

.68 

29 

.0 

0 

3 

1  0 

69.9 

45.4 

57.7 

89 

23  + 

31 

24 

269 

0 

0 

1 

0 

1  .70 

1.14 

30 

.0 

0 

4 

1  1 

VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBrPTY 
WILLIAMSBURG  2 

70.8 
71.1 
73.6 

42.9 
39.0 
42.7 

56.9 
55.1 
S8.2 

0.7 

85 
87 
90 

21 
22 

4  + 

30 
25 
27 

15+ 
16+ 
15 

272 
324 
254 

0 
0 
3 

0 
0 

0 

6 
12 

4 

0 

0 

1.34 
1.74 
1.75 

-  2.35 

-  2.19 

.64 

.73 

1.35 

30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
4 
2 

1  0 
1  0 

1  1 

DIVISION 

— 

57.1 

0.4| 

1 

| 

1 

1.461 

-  2.291 

| 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


?0ISOH   OAM   *5  // 

iBANY    *    N 

iCMOSAGE 

St*  AND 

UWWUVtLLE 

iSDSTOWN    S   J    PREP    SCH 
tlTER 

■»VER  DAM 
[NTON   2 

fREA   COLLEGE 

:bea  mater  works 

>IME  1  * 
>NMlEVlLLE    4    N 

SEEN 
M.ING    GREEN    FAA    AP 

fAOFORDSVlLLE 

■ 
ICKHORN 

R?1NE    2    NE 

(BEESVILLE 

.012  LOCK  E 
lhOUN    LOCK    2 

XP8ELLSVILLE 

■ 
SROLLTON    LOCK    1 

ILIA 

AV  CITY  1  WNW 
£R*ONT  1  SSE 

LLEGE  HILL  LOCK  11 

W8  AIRPORT    f 
"3ERLAND 

IC  FALLS  ST  PK 
NTHIANA 
NTHIANA  2 

KVILLE 

lPmia  1  E 
WEY  DAM 
.  DA« 
NDEE  *  ESE 

NNOR 

DYVILLE  LOCK  F 
"ON TON 

-'OWN 
tHORN  CITY 

aon  ?  S 

:  JUGH 
LMOUTH 
*"E»S 
FHINGSBURG 

EMlNGSBURG  2 
SO  LOCK  10 

'OS  FERRY  DAM  50 
JRM1LE  KV  UT1L  PARK 

4SKF0PT  LOCK  4 

IWO.IN  1  E 

EE8URN  2  SW 

■ 

*AL1EL  1  S 

JRGETOWN  WATER  WORKS 

>T  LOCK  3 
ISGOW 

VSGOW  WKAY 
:.NOAL?  1  E 
-DEN  POND  B  N 

1YS0N  1  SE 

:ensburg 

:enssurg  1  ese 
:enville  2  w 

,TFOR0   6    NW 

:aro  water  works 
idelberg  lock  14  r 

i0erson  7  ssw 

:<«AN    1     E 

;h  bridge  lock  7 


'INGTON 

:cson 

tEMIAH 

NE    1     SSW 

GRANGE    2    NNW 
ICA5TER 

TCHFIELD 
KINGTON    WE    AIRPORT 

i£3TY 
TLE    HI ;<^AN    LOCK    8 

,D    DAM 
_  JCK    2 

IDD-*    FAi    AIRPORT 

'ISA    2 
ilSVILLE 
'1SVILLE    we    AP 
HSVILLE    UPPER    GAGE 

'ELACEVILLE 

IISC*(VILLE  1  SE 
'HOTM  CAVE  PARK 
ICHESTEP    A    SE 


:  DAM  33 
EE 

•OLESBOflO 
WAY 
LERSTOWN 

TICELLO 
'NT  STERLING 
'NT  VERNON 
FORDVILLE 


1.91 
1.18 
1.63 


1.61 
1.89 
1.95 


1.11 
1.48 
1.29 
1.33 


1.81 

1.72 
1.79 
1.90 
3.47 
1.94 

2.01 


1-42 
1.60 
1.10 
1.43 
1.04 

1.65 


2.00 
1.21 

1.07 
1.21 


2.42 
2.64 
1.34 


1.30 
.98 
1.78 
1.46 


1.53 
1.69 
1.37 
1.30 


.03 
.04   .01 


13   14   15 


16   17   18 


22   23   24 


.09 
.16 
.35 


25   26   27 


28   29   30 


.01 

.46 

.01 

.74 

.?! 

.05 

.75 

•  BS 

.20 

.28 

.05 

.76 

.76 

.11 

.26 

.42 

.70 

•  06 

.76 

T 

.49 

.50 

1.45 

.64 

.46 

.OS 

.27 

.67 

.05  1.04 

.59  1.02 

.36  1.73 


.61   .57 

.08  1.03 


.15   .56 

.35 

1.10  1.05 


1.01  1.08 


1.55 

.40 
1.29 


.03 

.10 

1.10 
1.10 

.32 

.29 

.14 

.17 

.3  1 

.10 

T 

T 

.45 

.33 

T 

.45 

.40 

1.59 

.21 

.68 

s  lollowirig  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

i 

Station 

*f3 

Day  of  Month 

O 

H 

T 

1 

1  |  2  |  3 

4  1  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10   11  |  12 

1'i    14    10 

16  |  17  | 

18 

J9_[ 

20   21 

Zz 

2':   24 

28   26  |  27 

28 

.27 

.-* 

OWENSBORO  DAM  46 

1.10 

.10 

.04 

t 

T 

.02 

.17 

.01 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

3.32 

.05 

T 

i 

.33 

T 

7         .66 

1.38 

.90 

PADUCAH 

3.18 

T 

I 

.20  1.86 

.20 

.92 

PAINTSV1LLF 

1.29 

T 

T 

.17 

.43 

.19 

PARADISE  STEAM  PLANT    R 

1.18 

.09 

.06 

.03 

.22 

.24 

.54 

PIKEVILLE 

- 

.05 

.14 

.12   - 

T 

.';/ 

.12 

.36 

.29 

.21 

PRINCETON 

2.94 

.20 

.05 

.72 

.15 

.50 

.92 

.4« 

RAVENNA  LOCK  12 

2.46 

.18 

.30 

1.25 

•"- 

RICHMOND 

1.76 

.28 

.02 

T 

.02 

.22 

•  2« 

7 

.04 

..'; 

ROCHESTER  LOCK  3 

1.10 

.09 

T 

.07 

.22 

.19 

.51 

RUSSELLV1LLE 

2.83 

.18 

.06 

.03 

.12 

.60 

.45 

.63 

.-.; 

SALVISA  LOCK  6 

2.37 

.07 

.01 

T 

T 

T 

7 

.22 

.09 

.n 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.50 

.05 

.64   .09 

.19 

.13 

SCOTTSV1LLF  3  SSW 

3.70 

.06        .05 

.70 

.70 

1.06 

.55 

.!» 

SCOTTSVILLE  2  SW 

2.97 

T 

.10 

.70 

.86 

.30 

.36 

.65 

SEBREE 

1.31 

.05   T 

.06 

.1* 

.12 

.61 

.31 

SHELBYVILLE 

1.88 

.23 

T 

.01 

T 

.16 

.40 

7 

.'* 

SHEPHERDSVILLE 

.97 

.02 

.10 

.25 

.64 

SOMERSET  2  NE 

1.18 

T 

T 

T 

.02 

.21 

7 

.09 

.:>. 

SOMERSET  1  N 

1.42 

.03 

.07 

.29 

.04 

.68 

.31 

SPRINGFIELD 

1.39 

.44 

■  30 

.65 

STEARNS 

1.70 

.26 

T 

.12 

.18 

.14 

SUMMER  SHADE 

1.97 

.06 

T     .01 

.56 

.15 

.14 

.59 

.41 

TAYLORSV1LLE 

1.80 

.18 

.02 

T 

.07 

.05 

.35 

1.11 

TYRONE  LOCK  5 

1.82 

.21 

T 

T 

T 

7 

.21 

.15 

..;; 

UNIONTOWN  DAM  49 

.96 

.02 

.11 

•  01 

.28 

.08 

.04 

.42 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.44 

.03 

.08 

.01 

T 

T 

T 

.03 

.15 

.03 

.24 

.87 

VANBUREN 

1.91 

.05 

.88 

.98 

VANCEBURG  DAM  32 

1.34 

.26 

.15 

.06 

.04 

.04 

T 

.12 

.03 

.64 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

1.78 

T          .06 

.03 

.07 

.31 

.10 

.02 

7 

1.19 

WAYNESBURG  7  NE 

2.24 

.14 

.61 

.30 

7 

.37 

.Si 

WEST  LIBERTY 

1.74 

T 

.20 

T 

.09 

.16 

.48 

.08 

•n 

WILLIAMSBURG  2 

1.75 

.04 

.09        T 

.04 

.07 

.05 

.11 

1.35 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1.43 

.02 

.18 

T     .06 

T 

.13 

.08 

7 

.-.'. 

WILLOW  LOCK  13 

1.67 

.07 

.01 

.46 

.54 

.'.'. 

WOLF  CREEK  DAM 

1.18 

T 

T 

.04 

.28 

7 

■  06 

.12 

■  •■■■ 

WOODBURY  LOCK  4 

1.21 

.1  7 

T 

.01 

.03 

.16 

.45 

.-;; 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperatu 
Lowest  Temperatui 


21* 


i  the  16th  at  Cynthi* 


Greatest  Total  Precipitation-      3.  70  inches  at  Scottsville  3  SSW 

Least  Total  Precipitation:    o.  42  inch  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:    2.  10  inches  on  the  30th  at  Keene  I  SSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall: 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground: 


nolo,  following  Siaiion  Indai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1963 


Day  Of  Monlh 


POISON  OAM  45 

1CH0RAGE 

SMUWO 

tRBOURVILLE 

iRDSTOKN  s  J  PREP  SCH 
IXTE* 
;ave«  oam 
NTON  2 
REA  COLLEGE 
AIHE  1  W 
HNIEVILLE 

.LING  GREEN  FAA  AP 
AOFORDSVILLE 
MPBELLSVILLE 
RROLLTON  LOCK.  1 
CILIA 

ERMONT  1  SSE 
KINGTON  WB  AIRPORT 
1BERLAND 
(THIANA  2 
iVILLE 
(Et  OAM 
I  DAM 

ZABETHTOWN 
LS  OF  ROUGH 
MOUTH 
HERS 

MINGSBURG  2 
OS  FERRY  DAM  50 
NKFORT  LOCK  4 
SGOW  WKAY 
DEN  POND  8  N 
YSOH  1  SE 
ENSBURG 
ENVILLE  2  W 
OELBERG  LOCK  14 
DERSON  7  SSW 
fMAN  1  r 
KINSVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82   83 
52   54 


85   84 
52   60 


10   11  I  12   13 


56   58 

40   39 


56   68   72 
29   34   34 


86   86 
50   53 


82   85 

47  j  50 


54   56 
26   28 


70   73  ! 
41   50 


70   65 
33   32 


76   72 
46   52 


71   72 
31   40 


64   45 
35   35 


56   61 
28   39 


63   53 
28   28 


70   65 
38   45 


72   62 
33   34 


45  i  62  60 

43  !  42  40 

64   59  63 

32   40  33 

60   62  57 

29   31  34 


62  i  73 
28   44 


72   68   83 
36   52   66 

85   85 


59   65 

28   28 


70   65 
33   31 


72   88 
27   54 


65  I  63 
33   38 


65   66   75 
35   33   32 


85   85 
62   68 


60  j  65   69   66 
28  !  30   34   58 


87   83   61   73 
5B   61   62  |  43 


52   52 

86   83 


MAX 

70 

87 

MIN 

51 

44 

MAX 

84 

sr 

MIN 

53 

59 

MAX 

85 

82 

MIN 

59 

59 

MAX 

82 

86 

MIN 

59 

54 

MAX 

84 

81 

MIN 

62 

60 

83   78 
64  I  41 


86  I  86 
45  j  50 


80  i  59 
55  '  40 


57   66  j  74 
36   38  I  36 


58   64  |  74 
42   41  I  38 


57   65   68 

31   39  I  37 


55   58   70 
22   28   30 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85  83  82 

52  55  59 

84  86  82 
55  58  59 

85  84  82 

52  61  65 

82  82  77 

57  58  55 

86  85  84 
54  50  56 

73  84  81 

53  49  49 

85  85  84 

54  60  58 


56   62 
35   36 


56   63  i  73 
37   41  '  35 


56   58  I  67 
35   36  i  33 


57   66  I  72 
36   42   38 


55   56  I  65 
32   36   38 


59   68 
29   33 


54   65 
25   31 


59   64 
28   40 


80   55   56  I  67 
41   23   29  !  31 


73   70 
40   55 


70   72 
29   38 


74   69 
39   41 


73   71 
44   49 


72   75 
40   41 


72   67 
43   58 


73   71 
43   46 


72   73 
45   49 


68   61 
39   36 


73   70 
32   47 


79   88 
55   47 


84   83 
59   57 


79   82   85 

52   52   54   44 


51   51   53 


69   87   84 
51   49   51 


85  85  83 

46  45  49 

81  79  79 

46  52  57 

85  84  76 

52  64  55 

73  85  81 

53  53  53 

85  83  83 

58  58  63 

85  87  86 

55  56  62 

67  86  86 

53  52  54 


86   86   83 
59   55   55 


85   82   80 
64   61   65 


87   87 
34   45 


86   84   76 
60   59   59 


84   85 
57   55 


85   87 
58   55 


56   57 
32   33 


57   64 
26   28 


55   66 
35   39 


62   60 
42   34 


71   71 
32   46 


71   74 
41   47 


72   72 

33   40 


73   69 
45   52 


63   71 
35   35 


41  32  35 

83  51  58 

40  26  28 

82  69  68 


55   65 
27   35 


57   63 
38   41 


57   63 
38   42 


57   64 
37   36 


53   56 
26   28 


57   64 
38   40 


57   68 
28   32 


56   62  j  74 
36   36 


33   35   38 


70   73 
37   45 


60   57 
40   42 


69 
36 

62 


71   69 

31   51 


68   61 
38   47 


75   65 
52   47 


70   73 
34   46 


74   78 
44   41 


73   75 
35   44 


74   73 
35   50 


75   67 
52   50 


78   78 
46   50 


63   57 
34   44 


63   63 

40   44 


59   58 
29   40 


67   67 
28   27 


69   58 
32   43 


59   60 

36   46 


68   60 
31   33 


61   60 
31   43 


65   55 

31   31 


63   60 
28   40 


47   56 
28   33 


65   62 
30   29 


63   54 
30   34 


66   57 

30   30 


64   60 
35   31 


64   59 
32   40 


65   63 

31   32 


62   52 
30  '  33 


62   61 
26   32 


52   56 
29   32 


53   55 
38   41 


64   54 
31   33 


69   61 
37   39 


72  I  74 
30  !  52 


73  I  73 

30   55 


84   75 
68   51 


78   77 
67   45 


84   83 
56   49 


82   82 
55   57 


81   80 
68   51 


80   77 
60   57 


79   81 
68   42 


87   86 

50  I  64 


87  I  86 
56   66 


83   85 
50   38 


78   58 
45   33 


77   61 
49   39 


88   62 
57   28 


83   59 
49   32 


85   70 
60   35 


79   63 
48   29 


80   63 
43   30 


65   66 

38   42 


57   64 
34   38 


69   71 

40   44 


66   69 
44   45 


63   69 
41   42 


70   72 
47   40 


67   73 
43   33 


60 
45 

60 
35 

63 
32 

71 

41 

85 

60 

84 
66 

82 

67 

77 
57 

86 
53 

87 

60 

83 
45 

57 
34 

65 

31 

55 
28 

60 
22 

65 
23 

68 
34 

87 
61 

86 
57 

85 
55 

78 
34 

89 

45 

79 
55 

59 
37 

60 
36 

61 
31 

67 
26 

76 
44 

84 
57 

82 
66 

76 
66 

79 
53 

86 

44 

85 
66 

81 
48 

60 
28 

57 

40 

63 
33 

71 
30 

76 

51 

86 

57 

80 
62 

76 
62 

83 
53 

89 
55 

86 

67 

67 
36 

64 

32 

66   58 
32   33 


62   62 
39   36 


62   61 
41   39 


65   58 
38   36 


65   63 
39   32 


62  i  68   77 
26 !  28   52 


76   83 
45   60 


64   84 
42   57 


75   74 
50   64 


31  '  38   30 


63  I  55   57 


68  |  74 

27  1  43 


63  i    63   82 
25  !  45   59 


64 |  70   85 
25 |  25   66 


62  !  67   69   83 
23  j  21   48   66 


83   78   81 


75   79 
65   54 


64   68 
43   37 


60   65 
30   34 


62  |  68 
31  1  33 


59  1  66 
26!  26 


27   52 


62   61 

40   38 


65  I  70   84   84 


31 


55   64   62 
37   38   29 


37   32   29 

65   61   61 
34   31   27 


41   57   67 

61   67   75 
30   31   52 


67   76 
35   45 


68   67   85 
33   42   65 


71   59 
34   35 


68   58 
38   43 


66   64 
30   38 


57   54 
33   42 


76   64 
43   45 


74   62 
39   41 


31   30 
57   56 


65   59 
34   35 


65   67 
24   28 


84   84 
56   68 


61   65  81  81 

30   36  59  63 

72  85  80 

59  65  67 


68   69   83 
30   50   64 


76   84 
47   54 


76   73 
39   57 


65   67 
29   33 


67   60   63 
36   36   29 


70   78   85 
29   50   67 


58   63 
41   38 


64  60  65 

32  30  25 

62  66  72 

43  37  35 

70  68  70 

46  36  39 

69  63  67 

42  38  34 


55   62   45 


68   87   86 
27   48   61 


72   84 
54   62 


73   75   83 
52   65 


72   75   85 
43   57   65 


84   74 
62   51 


84   75 
66   48 


83   87 
68   51 


74   70 
54   46 


79   81 
60   56 


83   78 
62   49 


84   77 
64   55 


84   83 
53   49 


80   79 
64   55 


84   83 
64   67 


84   80 
54   54 


77   73 
54   44 


77   83 
62   49 


84   77 
62   54 


76   81 
66   50 


81   84 
68   42 


82   77 
66   50 


78   80 
69   48 


83   79 
52   52 


77   80 
66   52 


89   77 
69   43 


80   75 
65   48 


68   79   75 
46   36   41 


65   71 
49   42 


8? 

4  9 

59 

31 

62 

35 

68 
38 

82 

49 

61 
32 

67 

46 

70 

40 

78 
44 

58 
37 

63 

40 

67 
37 

85 
48 

54 

32 

61 
34 

65 
42 

65   76 
55   56 


70   69 
58   41 


80   64 
41   56 


69   65 
47   50 


72   69 
59   44 


66   61 
57   56 


74   71 
61   44 


75   74 
63   45 


67   66 
56   43 


80   65 
50   52 


72   67 
58   43 


72   60 
55   35 


68   72 
55   54 


87 
63 

83 
47 

61 
29 

66 
42 

70 
44 

70 
46 

72 
40 

52 

30 

59 

37 

64 
37 

87 
54 

77 
44 

63 
39 

67 

38 

67 
42 

87 
55 

80 
48 

50 
36 

59 
38 

64 
32 

87 
55 

86 
49 

57 
34 

60 
36 

65 
39 

88 
47 

82 
57 

64 
38 

61 
37 

67 
39 

86 
57 

85 
50 

57 
36 

65 

44 

68 
43 

78 
50 

85 
60 

85 

48 

56 
33 

60 

34 

85 
46 

81 
61 

72 

28 

56 
42 

66 
33 

87 
54 

78 
43 

49 
33 

59 
38 

65 

34 

86 
54 

79 
46 

57 
39 

66 
33 

70 
32 

76 

53 

74 

40 

53 
36 

62 

36 

66 
38 

84 
56 

57 
42 

58 
35 

68 

48 

71 

44 

87 
49 

83 

48 

51 
34 

60 
39 

62 
38 

87 

69 

79 

49 

60 
32 

65 

47 

70 
41 

89 
68 

83 

47 

60 
30 

63 
35 

67 

31 

88 
54 

77 
56 

57 

39 

58 

34 

64 

38 

87 
51 

87 
50 

60 
30 

62 
34 

68 
36 

84 
67 

79 

48 

62 

31 

67 
45 

71 
39 

ee 
57 

88 

52 

60 
35 

68 
41 

71 

34 

82 
67 

77 
46 

67 
31 

68 
43 

70 

43 

87 
59 

86 
51 

65 

35 

65 

40 

70 
37 

89 
S3 

85 

47 

6* 
34 

65 
42 

68 
42 

70 

69 

58 

43 

71 

69 

58 

41 

63 

71 

59 

54 

71 

72 

58 

43 

66 

56 

51 

33 

63 

61 

55 

45 

74 

70 

57 

53 

70 

69 

53 

52 

78 

65 

50 

53 

67 

67 

57 

45 

70 

64 

50 

52 

70 

71 

56 

56 

75 

67 

54 

53 

75 

65 

57 

44 

67 

65 

57 

39 

75 

62 

55 

37 

70 

69 

48 

54 

64   70   67 
53   60   43 


75   63   65   74 
53   52   56   54 


71   78   65 
41   42   56 


71   73   64   71 
45   55   52 


64   72   70 
52   61   44 


75   75   63 
45   56   47 


63   74   70 
52   60   43 


66   67   75 
56   58   56 


66   64   72 
53   55   55 


70.5 
46.8 


71.3 

45.3 


69.6 
38.8 


75.3 
44.6 


73.2 
47.3 


71.7 
42.3 


73.0 
48.1 


73.4 
47.2 


71.2 
46.9 


71.4 
38.1 


72.5 
44.9 


71.9 
43.3 


72.0 
47.8 


70.0 
44.5 


66.0 
41.5 


71.6 
42.2 


69.9 
40.7 


71.1 
44.0 


71.8 
39.2 


71.9 
46.5 


68.7 
43.1 


69.7 
40.6 


73.1 
40.2 


67.9 
42.3 


69.7 
49.1 


69.6 
41.7 


71.6 
47.8 


72.7 
45.7 


72.1 
43.5 


74.1 
40.3 


71.2 
48.6 


74.1 
48.2 


72.9 
48.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


(.IHTU 

APPJL  1 


IRV1NGT0N 


JACKSON 


LEITCHFIELD 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELO 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

M1DDLESB0RO 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBUI' 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


MAX   85 

Mill  I  58 


MAX 
M1N 


87   85 
45   45 


8  3   79 
61   63 


83   81 
60   62 


79   79 
59   52 


82   85 
55   53 


86   82 
65   57 


83   77 
53   66 


85   85 
46   45 


83   79 
60   66 


84   81 
50   51 


84   83 
60   60 


87   85 
59   66 


81   77 
55   60 


81   74 
59   53 


85   83 
60   67 


88   85 
53   63 


84   79 
49   59 


83   80 
57   59 


84   83 
60   63 


8  3   80 
56   56 


86   59 
48   30 


69   58 
40   33 


86   57 
52   30 


71   54 
40   36 


55   54 
40   33 


70   57 
38   33 


57   57 
43   33 


59   56 

40   33 


60   67 
33   40 


64   71 

40  !  44 


66   68 

43  I  41 


64   72 

38   40 


70   72 
38   40 


74   70 
48   53 


75   69 
51   56 


69   63 
46   42 


73   67 
50   44 


74   67 
49   42 


82   59 
44   28 


73   59 
43   41 


80   57 

41   31 


79   57 
43   41 


62   59 
43   39 


56   58 
42   41 


71   63 
44   42 


82   58 
43   39 


81   53 
46   32 


59   67 
39  I  36 


78   57   58 


78   53 
40   31 


MAX   70 
KIN   -,4 


83   80 
50   49 


83   81 
51   59 


90   88 
49   52 


83   81 
57   57 


68   55 
40   34 


84   52 
52   33 


79   58 
39   31 


78   55 

41   34 


90   61 
54   32 


78   51 
39   30 


76   70 
34   50 


76   72 
48   57 


65   71 
32   36 


75   73 
37   58 


73   78 
48   57 


73   66 
50   54 


75   68 
51   50 


76   76 
49   57 


76   77 
44   52 


67   76 
42   48 


77   72 
50   59 


75   72 
40   53 


67   74   66 


56   67 
30   37 


72   69 
39   57 


73   76 
31   33 


75   77 
35   39 


i.i         in 
42   44 


64   65 
35   32 


61   59 

31   40 


53   57 
30   39 


60   62 
33   42 


54   64 
32   39 


54   61 
31   42 


63   60 
40   43 


67   59 
34   43 


65   64 
32   33 


65   63 
41   43 


63   65 
37   42 


59   59 
31   37 


63   62 
31   41 


72   63 

40   44 


60   55 
35   43 


57   58 
41   44 


Day 

14   15 


Ol  Month 

16   17 


64   68 
32  I  33 


64  5e 

54   40 


64   65 
32   34 


64   62 
39   42 


61   56 
38   40 


64   54 
37   32 


65   59 

40   40 


65   60 
38   39 


68   65 

41   41 


64   63 
42   42 


67  ,  65 
38  ;  55 


65   64 
32 


67   71 
28   33 


70   85 
52   62 


66   76 
29   40 


7  3   84 
52   57 


70   84 
44   61 


68   84 
29   60 


73   84 
53   68 


72   85 
48   63 


73   82 
57   57 


72   83 
57   59 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   28   30   31 


85   77 
66   68 


86   82 
65   55 


85   75 
67   65 


82   76 
67   65 


60   77 
64   57 


65   71   79   87 
34   31   52   57 


62   65 
29   25 


64   67   73 
43   38   36 


57   61 
29   30 


61  I  63 
29   30 


67   61 

36  !  33 


66   60 
36   34 


62   60 
35   41 


56  57 

33  28 

55  58 

27  23 

62  68 

35  26 


73   81 
58   60 


63   64 

30   32 


68   83 
26   58 


80   79 
69   68 


83   80 
66   66 


84   80 
63   54 


80  I  76 

65   67 


85   83 
63   60 


60   68  75   84   80 
36   26   39   64   68 


62   60   65 
36   35   26 


60   64   72 
44   37   34 


61   66   74 
42   40   34 


68   83 
39   61 


72   83 
35   68 


71   66 
54   61 


72   80 
59   61 


81  !  80 
67  !  65 


83  i  82 

67  !  67 


85   77 
68  !  65 


83   81 
53   40 


79   86 
51   57 


80   87 
54   56 


78   86 
55   55 


77   87 
46   43 


82   88 
56   59 


78   86 
55   51 


83   88 
42   49 


81   86 
49   56 


82   87 
46   55 


78   74 
49   39 


82   87 
59   38 


78   86 
55   49 


75   82 
49   56 


69   67 
40   40 


65   79 
67   45 


88   84 
56   56 


67   76 
67   44 


S3   74 
55   43 


87   76 
63   38 


86   78 
56   45 


85   75 
58   45 


86   78 
67   45 


85   80 
69   51 


88   83 
68   46 


88   85 
54   54 


83   79 
69   46 


85   76 
42   54 


85   78 
56   47 


83   81 
54   46 


85   82 
67   49 


61   67 
32   42 


62   62 
40   39 


57   61 
36   42 


60   66 
39   47 


60   66 
39   46 


73   68 
31   45 


64   66 
30   47 


62   69 
31   41 


64   63 
50 


68   72   78 
41   35   40 


69   69   66 

44   45   52 


66   70   76 

37   35   40 


69   70   66 
45   49   53 


67   71   69 

42   45   53 


68   72   63 
43   38   52 


71   74   73 
51   45   66 


66   71   71 
49   43   54 


75   70   65 
39   52   52 


73   69   63 

40   48   53 


72   73   69 
39   47   62 


71   76   73 
42   33   50 


74   69   63 
41   53   53 


63   66   70 
34   34  \   35 


66   60   75 
35   33   43 


73   74   65 

38   35   51 


72   75   68 

38   40  '  52 


85   75 
68   46 


67   67   74  .  83   81   80 
44   39   35  I  62   69   69 


74   62 
37   41 


65   60 
37   44 


62   54 
29   36 


60   65 
34   33 


60   60   69 
37   37   32 


64   69   70 
38   34   30 


57   60 
34   29 


67   60   66 
39   34   32 


60   63   70 
42   37   40 


62   60   58 
38   38   32 


74   75   85 
41   54   69 


73   90   84 


85 


66 

60 

68  I  69 


64   70 
40   51 


73   79 
40   58 


57   61 

30   31 


61   57 
29   41 


74   67 
35   36 


59   49 
28   28 


58 
29 

61 
31 

59 
23 

64 
33 

83 
52 

68 
36 

58 

33 

59 
36 

55 
36 

72 
44 

58 
33 

61 
33 

70 
28 

79 
44 

84 
54 

58 

35 

59 
35 

65 
30 

62 
34 

84 
51 

31 

61   59 


58   59   68 


37  37  34 

64  55  59 

30  31  25 

70  55  61 

34  37  27 

61  56  57 

38  36  32 


81   85   81 
51   62   64 


65   71   82 
37   51   65 


81   86 
46   59 


88   86 
53   70 


83   92 
62   40 


78   60 
52   60 


71   85   85 
40   63   63 


69   83   80 
41   56   65 


65   70   86 


78   72   86 
32   45   68 


65   65 
33   49 


79   85 
58   52 


82   82   85 


81   78 
60   37 


79   80 
60   42 


83   79 
56   51 


85   83 
57   52 


55   62 
37   39 


59   65 
32   44 


62   70 

33  i  47 


67 

49   41 


64   69 

45  I  44 


64  I  67 
31  |  46 


67   72 

41   40 


69   75 
37   40 


64   74  '  59 
44   54   53 


75   70   65 
44   53  |  5* 


72   60   64 
39   53   53 


72   62   74 
54   5*   61 


68   78 
40   47 


73   78   79 
46   38   43 


75  64  62 
37   49   53 


74   67 
57   33 


74   71 
59   43 


74   66 
68   54 


70   68 
59   42 


67   56 
54   39 


64   62 
56   39 


73   60 
58   39 


71   59 
56   36 


75   71 
62   46 


72   72 
61   45 


70   69 
59   44 


66   65 

57   47 


74   73 
63   46 


77   68 
42   54 


67   64 
52   54 


60   68 
55   47 


68   65 
57   42 


74   70 
61   45 


74   63 
46   34 


64   71 
54   54 


86   78   59 
68   48   34 


84   81 
56   36 


65   79 
64   45 


89   89 
53   56 


86   75   63 


78  72  56 

54  43  37 

76  72  58 

41  35  34 

83  76  57 

66  48  32 

87  83  57 


89   89   63 


63   80 
53   45 


64   66 
41   44 


70   70 
42   52 


57   61   67 


72   65   66 
50   55   53 


69   70   69 
52   54   54 


68 

71 

67 

65 

62 

41 

46 

46 

58 

41 

66 

71 

62 

61 

61 

42 

43 

50 

55 

54 

70 

72 

66 

68 

63 

39 

45 

52 

59 

43 

69 

74 

78 

71 

61 

39 

38 

50 

59 

41 

68 

71 

76 

71 

36 

37 

53 

45 

67 

72 

68 

66 

62 

41 

46 

51 

55 

41 

67 

71 

77 

79 

65 

36 

34 

38 

46 

53 

64   67   70 


75   63   63 


63   66 

36   44  ,  46 


Sco  R«lorooco  Nolo*  Following  Station  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

2" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16      17  ' 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

72.8 
41.9 

1    MIN 

85 
48 

86 

44 

84 
44 

84 

53 

59 

36 

59 

37 

63 

38 

73 
38 

77 

43 

74 
33 

62 

34 

64 

36 

67 

31 

57      63 
33       26 

70      79      85 
31       39      68 

82 

66 

79 
51 

82 
43 

88 

44 

88 
59 

63 
29 

62 

30 

67 

35 

73 
39 

74 
42 

65 
54 

69 
54 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3»j 

o  o  > 

BUCKHORN 

EVAP' 
WIND 

: 

.  19 

10 

.22 

56 

.21 

120 

.29 
60 

.09 
18 

.09 

24 

.22 

40 

.  18 
14 

.  15 
114 

.  19 
43 

.16 

30 

.  16 
41 

.  13 
69 

.03 
49 

.21 
42 

.  13 
53 

.37 

147 

.22 

97 

.36 

118 

.26 
50 

.29 
83 

.2? 
109 

.28 
105 

.  19 
39 

.16 

21 

.  14 
26 

.  16 
23 

.  19 

47 

.  12 

9  4 

B    5  .80 

DIX  0AM 

EVAP 
WIND 
HAX 
*IN 

42 
78 
56 

.28 
65 
79 
57 

.24 
68 
77 
62 

.32 

1ST 
63 
53 

.  11 
85 
55 
42 

.  18 
41 
57 
42 

.  10 
22 
67 
53 

.21 
43 
66 
48 

.  16 
70 
68 
53 

.22 
89 
66 
38 

.  19 
61 
66 
41 

.17 

47 
70 

40 

.20 

57 
57 
43 

.  15 
106 
62 
40 

.  18 

54 
72 
41 

.24 

49 
60 
53 

.15 
94 
80 
56 

.39 
169 
83 
62 

.27 
101 
74 
62 

.17 
145 
73 
56 

.29 

65 
81 
53 

.36 
91 
82 
56 

.31 
141 
65 
52 

.26 

108 
70 
40 

.20 
54 

71 
46 

.  19 
41 
76 
47 

.23 
42 
75 

48 

.20 
33 
72 
46 

.15 
89 
63 

54 

.  12 
100 
55 
54 

B    6.46 
2325 

69.4 

MADISONVILLE    1   SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
50 

75 
60 

.37 
92 
80 
60 

.33 
98 
83 

61 

.12 
129 
75 

55 

.17 
68 
68 

40 

.  13 
44 
55 
38 

.  15 
23 
76 
44 

.20 
28 
76 
53 

.21 
62 

71 
56 

.27 
76 
76 
40 

.05 
83 
75 
41 

.20 
48 
62 
42 

.24 
59 
62 
45 

.  16 
65 
65 
42 

.19 
42 
79 

44 

.29 
55 

80 

48 

.10 

106 
76 
52 

.48 
137 
85 
67 

.26 

122 

79 
65 

.  18 
131 
73 
54 

.32 
50 
86 
55 

.33 
95 
87 
59 

.32 

144 
83 
51 

.23 
57 
69 

41 

.18 
35 
74 

51 

.  18 
30 

74 
50 

.  15 
33 

71 
49 

.00 
47 

70 
51 

.22 

73 
63 

55 

.31 
98 
74 
54 

6.57 
2180 
74.0 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

29 

70 
59 

.23 

34 
82 
55 

.20 
36 

80 
54 

.25 
72 
B4 

55 

.18 
62 
58 
39 

.  13 
52 
58 
39 

.10 
35 
55 
41 

.20 
47 
73 
42 

.41 
32 
77 
44 

.38 
57 
73 
39 

.  18 
50 
55 
42 

.35 

44 
63 
40 

.23 

49 
61 
38 

.  11 
47 
64 
35 

.21 

53 
71 
35 

.  17 
34 
74 
35 

.  15 
59 
68 
43 

.16 
68 
83 
60 

.30 
58 
80 
61 

.  16 
81 
83 
59 

.20 
25 
88 
52 

.24 
30 
88 
52 

.24 
81 

87 

61 

.25 
72 

73 
40 

.  19 
39 
74 
39 

.  14 
31 
53 
48 

.23 
37 
78 
43 

.14 
24 

71 

4  6 

.03 
68 
63 
56 

.03 
63 
6  6 
5  6 

B    5.99 
1469 
72.  1 
46.9 

DIX    DAM   - 

EVAP 

DRAT 

ION 

PAN 

IS    C 

OATE 

D   WI 

TH    A 

LUM1 

NUM 

PAIN 

T    IN 

SIDE 

AND 

OUT 

EAC 

H    YE 

AR    R 

FFOfi 

F    RF 

ING 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1  .8 

O    0    § 

© 

Station 

0* 

0 

> 

•sag1 

gJSj 

O  <P  > 

<D 

> 
< 

®        0 

ll 

(0 

g   1 

B         ~ 
a    o  0 

S       J 

22 

_'§ 

°    M 
<S    IP 

< 

O  l/l 

O  bj 

< 

O  I/) 

r- 

a 
o  i/i 

O  UJ 

a 
o  io 

O  UJ 

0 

O 

o 

0> 
■* 
1 

o 

0> 
0) 

r 

o 
in 

0> 

T 
O 

q 

0 

ll 

0 

3 

COVINGTON   WB   AIRPORT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

ssw 
wsw 
ssw 

9 
13 

10 

9.7 
10.3 
9.2 

35++ 
46++ 
36 

sw 

NW 
NW 

22 

22+ 

21 

70 
60 
61 

78 
66 
67 

48 
43 
43 

49 
44 
45 

1 
9 
9 

5 

1 
3 

3 
2 
2 

1 

0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

10 
13 

15 

60    0 
57 

6.4 
6.6 
6.6 

»  CITY  OFFICE   DATA 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

Ul 

0 

W 

U 

I 

< 

TIME  AND 

z 

£ 

P 

TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

< 

B 

O 

OBSERVER 

i.v 
\\ 

Q 

3 

I 

i 

I 

ft. 

i 

ADOISON  DAM  45 

3031 

JRECKINRIDGE 

7 

37  55 

86  34 

360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

)0«3 

:linton 

36  45 

85  08 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

3155 

JEFFERSON 

7 

38  16 

85  33 

700 

IV 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

»25A 

JOYD 

82  36 

555 

it. 

7A 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BaRBOURVILLE 

I3B] 

(NOX 

2 

83  53 

1000 

7A 

: 

FELTUN  W  PATTON 

BAftDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

3397 

*ELSON 

S 

37  48 

85  28 

631 

3P 

5P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

8AKTER 

3450 

HARLAN 

2 

36  51 

63  20 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  OAM 

ivyn 

3HIO 

3 

37  25 

86  52 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

3611 

MARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  M.  MILLER 

BENTON  2 

1619 

■1ARSHALL 

9 

36  51 

88  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

3619 

1A01SON 

* 

37  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

C   H 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

3624 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  8.  GABBARD 

BLAINE  1  W 

3752 

.AWRENCE 

38  02 

82  52 

8A 

BA 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNIEVILLE  4  N 

3894 

HART 

3 

37  26 

85  54 

730 

5P 

5P 

OOUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

■IARREN 

3 

37  00 

86  26 

5  36 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

3 

36  56 

86  26 

536 

HID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORDSVILLE 

MR  I  ON 

a 

37  29 

85  09 

660 

8A 

8A 

JAMES  T.  MULLINS 

BROWNSVILLE 

37  12 

86  16 

557 

7A 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMITH 

BUCKHORN 

080 

>ERRY 

37  21 

83  23 

9  36 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

120 

^IKE 

i 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

C 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

I  37 

:umbeRland 

i 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

IRIGG 

2 

36  46 

87  56 

364 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

3 

37  32 

87  16 

402 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHP8ELLSVILLE 

1Z56 

TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  HC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

1294 

GRAYSON 

3 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COK  SB. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

Aft ROLL 

38  41 

85  11 

4P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

HARDIN 

a 

37  40 

65  57 

7A 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  I  WNW 

1576 

POWELL 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNT  I 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

3ULLITT 

a 

37  55 

65  40 

540 

5P 

5P 

BERNHE1M  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

6 

36  41 

69  00 

390 

c 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COBB 

1663 

CALDWELL 

2 

36  59 

67  47 

490 

7A 

MRS  BENN1E  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

X704 

ESTILL 

37  47 

64  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

BS5 

BOONE 

7 

39  04 

84  40 

669 

MID 

MID 

C   HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

1964 

2 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

6P 

C.  C.  WHITEAKE* 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

-MITLEY 

2 

36  50 

84  19 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNThIANA 

1998 

HARRISON 

5 

38  23 

84  18 

664 

MARSHALL  HILL 

CYNTHlANA  2 

HARRISON 

5 

38  23 

84  17 

719 

BA 

6A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2  0'.  0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDlRON 

OAVELLA 

!053 

HART  IN 

1 

37  48 

62  32 

770 

: 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

* 

37  02 

83  07 

1660 

8A 

THOMAS  M.  GRAHAM 

DEHA 

2139 

KNOTT 

I 

37  25 

82  48 

850 

: 

HATTIE  B.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7Ai   7A 

C   H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OIX  DAM 

►214 

MERCER 

37  48 

84  43 

870 

7A   7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  4  ESE 

!3&B 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7Aj     e 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

592 

;j  f  h 

2391 

BRECKENR1DGE 

3  37 

86  13 

793 

LENA  BLAIR 

244  5 

LYON 

2 

37  03 

88  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

•469 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

86  5 

7A     C 

JOHN  E.  MORAN 

EL1ZABETHT0WN 

2510 

HARDIN 

3 

37  41 

85  52 

7  39 

6A 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

1 

37  18 

82  21 

BOO 

7A 

EDMONO  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANOERSON 

FALLS  OF  ROUGH 

2770 

GRAYSON 

3 

37  36 

86  33 

470 

7A 

7A 

ARLIE  C.  ESKRiDGE 

2775 

PENDLETON 

5 

38  40 

84  20 

560 

ELV1N  L.  SAMPSON 

FARMERS 

2  791 

BOWAN 

5 

38  09 

B3  33 

668 

4P 

70 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

B5B 

FLEMINGSBURG  2 

2  90  6 

FLEMING 

5 

38  25 

83  45 

920 

6P 

6P 

: 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

86  06 

356 

MID 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOuRMILE  KY  UTIL  PARK 

3  00  6 

2 

36  47 

83  45 

1005 

6A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

:RANKLIN 

* 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

3 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  AlTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

30S2 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

3 

36  38 

759 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

5COTT 

38  12 

84  33 

886 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

38  25 

84  53 

490 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

7A 

7A 

FISH  +  WLDLF.  REFUGE    1 

GRANT  DAM  38 

3358 

BOONE 

7 

38  59 

84  SO 

503 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

J392 

CARTER 

38  19 

62  56 

900 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

;reen 

3 

37  15 

85  30 

630 

7  A 

GREENSBURG  1  ESE 

JREEN 

37  15 

85  30 

626 

7A 

GREENVILLE  2  W 

1451 

3 

37  12 

87  12 

519 

SP 

5P 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

:hristian 

3  37  03 

87  20 

740 

: 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

1652 

3HIO 

3l  37  32 

66  54 

429 

DAVID  K.  CARSON 

HA2ARD 

5709 

>ERRY 

4  37  15 

83  12 

: 

HAZARD  WATER  WORKS 

>ERRY 

37  15 

63  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HflDELRERG  LOCK  14 

JT41 

-EE 

<* 

37  33 

83  46 

663 

5P 

C   H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

362 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

1798 

:hristian 

2 

36  44 

67  34 

512 

: 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  I  E 

"ULTON 

6 

36  34 

89  10 

362 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

-ARUE 

3 

37  32 

85  44 

766 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

399, 

:hristian 

36  51 

87  30 

540 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

HTDEN 

W93 

-ESLIE 

37  10 

83  23 

670 

8A 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

,  INEZ 

U34 

URTIN 

1 

37  52 

82  32 

638 

8A 

8A 

EDO  PACK 

IRVINGTON 

H65 

3RECKINR1DGE 

3 

37  53 

86  17 

650 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

1  JACKSON 

1196 

3REATHJTT 

* 

37  33 

83  23 

795 

7A 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 
KEfNE    1    SSW 
LA    f.PANGF     2    NHW 
LANCASTER 

IffiUPN     1     E 

LEITCHFiei  0 

LEXINGTON  WB  AIRPOI 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCI 

LLOYD    GREENUP    DAM 

LOCKPORT    LOCK    2 

LOSLICI    )    ' 

LONDON 

LONDON    FAA    AP 

LOUISA    2 

LOUISVILLE 
I  LOUISVILLE    WB    AP 

LOUISVILLE    MPPtP    8l 
,  LOVELACEVILLE 
! LUCAS 

MAOISONVILLE    1     SE 


MAYFIELD 
MAYSVILLE  . 
!  MC  KEE 


COUNTY 


ombvj  noa 

TIME  AMD 

rMB 


4255    l.FTrHFP 

I 
4596   pLDHAM 

4620    GAUPAPO 
4672    KNOTT 

■  ■ 

k?44t    FA  "  I  11 

■  ■ 

4825    JESSAMINE 

A648  &flernup 


4946    LAWRENCE 
4949    JEFFERSON 

4954  JEFFERSON 

4955  ueFFCftSOH 
4967   BALLARO 
5002    BARREN 


5067 


ISOM 


MID 


ESBORO 


';?'.■■- 
5.9) 

KOI 
M7( 
p3J« 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

PIKE 

BELL 

539- 

BELL 
MOOFORO 

1IDDLESB0RO    SEWAGE    PL 

1IDWAY 

ALBURN  fe415    CARLISLE 

1ILLERS8URG    2    N  5430    BOURBON 

1ILLERSTOWN  5438    GPA' 


MOREHEAO    STATI 
MOUNT    STERLINi 

MOUNT     VERNON 
MUNFORDVILLE 


ONEIDA 

OWENSBORO  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  FAA  A1RPOR 

PAOUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLA, 

PAINTSVILLE 

PARADISE  STEAM  PLA 
PIKEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SADIEVILLE 


SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYV1LLE 
SHEPHERDSV1LLE 
SMIThFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 


1  WAYNE 
COLLEGE  5565  POwAN 

5640  MONTGOMERY 
Kfc48  ROCKCASTLE 
5684  HART 

5694  CALLOWAY 
w       6013  CARTER 

6020  HOPKINS 

6028  CLAY 

6091  DAVIESS 
6        6096  pAVIESS 


6155  MUHLENBURG 
6353  PIKE 
6576  CALDWELL 
6679  ESTILL 
6805  MAOISON 
6882  OHIO 
7049  LOGAN 
[7074  &COTT 
7096  MARION 

7121  WOODFORD 
7129  MAGOFFIN 
[7134  ^AGOFFIN 
17215  ALLEN 


750? 


SOMERSET 


(■  |N 


FIELD 


E  2 


STfAl 

SUMMER  SHADE 
:  TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVII 
,  TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM 
I  VALLEY  VIEW  Ll 


VANBUREN 

VANCEBURG    DAM    32 
WARSAW    MARKLAND    DAM 
WAYNESBURG    7    NE 


[7510    PULASKI 

7604  Washington 

7677    k    CREARY 

7eoo  "Hetcalfe 

7924    WASHINGTON 

7948  SPENCER 
B060  MONROE 
B179  Anderson 


WES 


1  I^FP 


ISBURG  2 
WILLIAMSTOWN  S  I 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


■■-. 


66    23  6*0 


1032 

1100      5P 
M2      if      (* 
♦  79   MIt>    I 


04    06  1191    MID   1 


48         88    54 


63  56 

64  20 

65  53 


474    MID    M|0 


370      6P      6* 


850  6P      74 

660  7A 

364  feP      7A 

515  7A       7A 
1000 


116      5P      5P 


ISQN 

.  buffin 

■ 

iMlt   CO. 
HAROLD    '     * 

•r-EAtHCP 
'    BUREAU 

fitch  rotrt* 

">(•'.   'X    fnGINEEPS 
COPPS    OF    CMCtnEERS 

ENGIHEOU 

H^tCT     BijPGrttB 
AMCPICAJI    AG*I. 

rzb.  *  iiATiow  *'. 
LEON  t.  COMPT«* 
LOUISVILLE    G.*E.    CO. 

*    BUPEAU 
COKPi    'jf    ENGIWCEPS 
BLAIMC    H4LOME 
WILLARD    t.    FOSTEP 

hOHEP    WEL80PN.    JP. 
NATIONAL    ***»    SERVICE 

NORA    S.    Wtl  *f 

M*t.    SETTf    PSE*L«T [iM 

KAYF1EL0    CLE-:.*     WTP.CO, 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MRS.     HINMJE     E*     MO^AN 

RICHUO    T.    SYDNOR 

MPS.    EDIT- 

MRS    RUTH    L    CONNER 

cm  of  -igolesboro 

CITY    OF    NICMMtV 
BRTAH1    E.    GILLIAN 

&LJE    6TAII    ■■ 
OVA    M,    LAWLER 
ALYIN    L.     BERTRAM 
PROF.     HENRY    C.    HA66AJI 

■ 


WILLIA 


1   COX 


rENMFTH    EARL 


IE*S 


84  49 
93  05 
63    03    . 


620 

402      7A      7A 

686      5P      — 


590      7A      7A 


850      5P      5P 


841       7A      7A 


84    37  1050      6P 


664      6P      6P 


JOHN    E.    SCOT! 
GEORGE    E.    DUVAL 
MELVIE    PARLEE    NE1S2 
MRS.    ANNA 
VIPGIL    0.    CLARK 
CORPS   OF    ENGINEERS 

FED.    AVIATION    AGENCY 
WESTERN    P.     LACKEY 
CITY   OF    PADUCAH 


U.S.    WEATHER    BUREAU 
ALTON    M.    HARVILL 
CORPS    OF    ENGINEERS 
THOMAS    C.    HEPNOOM 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    GLADYS    TALLEY 
■CLE"    FIG^TMASTER 
JOHN    B.    BAUER 

CORPS    OF    ENGINEERS 
STANLEY    GAR&NEP 
FJ3RREST    C.    WILLIS 
NOBLE    ALLEN 
MRS.     1DELL    F.    DEEPING 
ORLANDER    C.    CRAIG 
VIRGIL    0.    CROUCH 
HENRY    M   WATERS 
GEORGE    E.    SIMPSON 
ROY    L    ABBOTT 

RADIO    STA    WSFC 

WM.    H.    GOATLEY 

MRS    GLADYS    M.    GRIFFITH 

CMAS.     H.    MC    MgRTREY 

CHARLIE  S.  KAYS 

MRS.     KATHRYN    B.    CARR 


83  21 

525   6P 

7A 

84  5B 

466  MID 

7A 

84  36 

1215   7A 

7A 

S3    15 
84    09 

84    38 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 

MRS.    EDNA    LOVE 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    RITA    BIDDER 
REYNOLD    V    BROWN 
ESTIL    M.    MEADOWS 
HENRY    NORTHCUTT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


S-LICK.ING,      6-MISSISSlPPIi       7-0HI0j       8-SALT, 


7//j 


REFERENCE  NOTES 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  bv  ,riti„„  *„  ,.,,„  „,   »u 
Standiford  Station,  Louisville  21,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  off  ice  near  you  BUreaU  State  dimatologist  at  P.O.Box  21167, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

;h0is"une?irSOnal  Sn°""a11  aDd  heatlDg  d6gree  dSyS  f°r  the  12  mODthS  ™*^   «"h  «.  preceding  Ju„e  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  1n  °ir   „,.«.„<„<♦ 

.ovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departure!  or  average  dally 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Rur^nii  tvne>   nan    nf   a    ****.    ^a 

^Observation'  ""  *  "^°^°"   -  "^  ^^^^  «-" 

Hormals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  eouivalont  „f 

Saeples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observation,*  ™       !?   '  SleSt'  °r  lce  on  the  ground. 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  ?he  record   '  COnSeauentlv  occasional  drifting  and  other 

s^randlleT^EntrLs^f^noron01^^  Sdelnow^leet"  an^ce"  ^  ^  °°  Gr°UDd"  Tabl6'  ^    ^    "*  »«—»  "^all  table  include 

llVfl^l^sllTTn   Sound^  £#  wnen'publlshed^ar^f oir^ToZsTnT^inC^ror^l^   "d  I™"   ^  ^   ™°^    *   «- 
times  in  local  standard  time.   During  the  su»er  months  some'  obs'e^ers^tLrth^o^er^ti^ns oHayilght  slTinTl^T.    ™"   8h°™  «*»•"•"<» 


itation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
temperatures  from  65°  F. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  ,„rt 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:  on  a   m        r   i   t  te°l  iveatner  Bureau  and 


ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 


FAA  stations.   For  those 


I.  the  Station  Xndex  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 
'  Prec1Pi?ftiaonnDatf"  Bu^et^n.  H°Urly  »™^^°"   *»1»«  •"  Pressed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 


"Soil  Temperature"  Table. 


H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow 


J   "Supplemental  Data"  Table. 


on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry, 
interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
"  Ta^rand^heltaS'lnd^x?1  ^  ^^    "^  *«**».«—  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-M-   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  inn=»setearrse  srss^rr-Si^^s^^s.'^  in  s&sr-—  ground;  however' the  reference  — that 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"  ?or  deta-iled^rily'recorr  "Degrefday  datT^f Carried  xoHhis  ■TV"",.10  da*s  "°°**   *"  »^sing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
,    euro.   uegree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

"  ^"ourl^eclpitation^a.)^56  "**  "*   eSsentla1^  ™»*«  »ut  -7  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

MTA-MTIONA^SuSSAOT^and  STO^DATA3'^? ^r^T"  T    d^crlbed  ln  the  Publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 

^  a  haiiunal  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

'suction  H?story"Dforh:hisiSs?ate°f  T^uhlVtT*  1»».«l<»y;tion8,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatlc 
»ashlngton  25   D   C   for     e     %fI   /f         may  bS  °b*alned  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
nimatologicai  gat^f or'tne  reject iv^atio^  be  f<™d  ^    *>■  ^      ™-  i—  *'*— 


^ne,rorders  shouta  be°«.SetD«SlS°?!['t50,,5hly  w  a"nual ^  *2- 50  Per  year-   We.rl,  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
sent  to  the  Superintendent  n?nob    ?    *  SuPerlntendent  OI  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
tne  superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHXVILLE:  1963 


KENTUCKY  -  MAY  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       93°  on  the  9th  at  Pikeville 

Lowest  Temperature:       24°  on  the  2+  at  4  stations 

Greatest  Total  Precipitation:  8.  10  inches  at  Manchester  4  SE 

Least  Total  Precipitation:  1.  38  inches  at  Rochester  Lock  3 

Greatest  One-Day  Precipitation:         3.  80  inches  on  the  14th  at  Sebree 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:         0.  5  inch  at  Cumberland 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  first  two  days  of  the  month  were  unusually  cold. 
Readings  of  32°  or  below  were  recorded  in  all  sections  of 
the  State  except  the  extreme  southwest,  and  several  lo- 
cations had  temperatures  as  low  as  24°.     The  minimum 
temperature  of  29°  at  Lexington  was  the  lowest  on  record 
for  so  late  in  the  spring  season,   and  the  readings  of  31 
and  32  on  the  1st  and  2d  were  the  coldest  so  late  in  the 
season  at  Louisville.     At  Cumberland,  one-half  inch  of 
snow  and  a  low  of  24°  were  recorded  on  May  1. 

The  USDA  Statistical  Reporting  Service  reported  that  both 
wheat  and  barley  suffered  some  damage  from  the  first  of 
the  month  freeze.     Damage  from  the  freeze  wiped  out 
most  early  tender  vegetable  crops,   sharply  reduced  the 
strawberry  crop,  and  retarded  development  of  tobacco 
plants.     The  apple  crop  was  also  damaged  rather  severe- 


ly,  with  less  than  half  a  crop  expected  this  year. 

Low  temperature  records  were  equalled  in  some  parts 
the' State  on  the  23d  or  24th,  when  low  readings  ranged 
from  the  low  30 's  to  the  low  40 's.  Some  local  damage 
crops  was  reported. 


A.   B.   Elam,   Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologi; 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,   Kentucky 


-    48    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
MAY    1963 


Temperature 


WESTERN. 

BEAVER  OAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLOEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MAD1S0NV1LLE    1    SE 

NAYFIELD 

MILBURN 

MURRAY 

JWENSBORO    2    W 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON    DAM    45 

ANCHORAGE 

BARDSTOwN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE  4  N 

30WLING  GREEN  FAA  AP 

3RADF0RDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

clermont  1  sse 
elizabethtown 
falls  of  rough 
glasgow  wkay 
greensburg 
irvington 
leitchfield 
louisville 
louisville  wb  ap 
mammoth  cave  park 
scottsville  3  ssw 
summer  shade 
><olf  creek  dam 

division 

blue  grass 

berea  college 
carrollton  lock  1 
covington  wb  airport 
:ynthiana  2 

3ANVILLE 
SIX    DAM 
rALMOUTH 

rLEMINGSBURG    2 
FRANKFORT    LOCK    4 
-EXINGTON    WB    AIRPORT 
WYSVILLE    DAM    33 
WONT    STERLING 
XENTON    2    S 
ilCHMOND 
iHELBYVILLE 
IARSAW    MARKLAND    DAM 
IAYNESBURG    7    NE 
IILLIAMSTOWN    5    WSW 

DIVISION 

EASTERN 

SHLAND 

ARBOURVILLE 

AXTER 

'LAINE    1    w 

JM8ERLAND 

EWEY    DAM 

ARMERS 

RAYSON    1    SE 

EIDELBERG    LOCK    14 

YDEN 

ACKSON 

ONDON    FAA    AIRPORT 

ANCHESTER    4    SE 

CKEE 

IDOLESBORO 

ONTICELLO 

OUNT  VERNON 

1KEVILLE 

OMERSET  1  N 

TEARNS 

4NCE3URG  DAM  32 

JST  LIBERTY 


•  E 

S  .1 

<  s 


77.9 
78.9 
76.2 
77.6 
77.3 
76.3 
79.2 

7e.i 

79.3 
77.9 

77.7 

I 

76.2 

77.6 
76.4 
78.7 
76-. 0 
78. 2M 
77.3 


74.3 

74.3 

77.2 

76.5 

77.5 

75.9 

77.0 

7'..  6 

77.2 

74.1 

74.8 

77.5 

76.6 

76.4 

76.2 

76.2 

74.8 

77.9 

77.1 

77. 5M 

77.3 


76.7 
75.1 
70.9 
74.4 
74.8 
76.0 
74.5 
73.2 
73.9 
73.2 
72.5 
74.9 
76.1 
73.0 
72.1 
74.9 
74.4 
72.7 


76.1 

75.6 

75.7 

75.5 

77.1 

73.6 

77.9 

76. OM 

75.5 

75.0 

77.8 

74.4 

78.7 

78.0 

77.0 

79.3 

75.9 

73.  8M 

76.4 

75.4 


52.0 
51.6 
53.5 
51.7 
53.0 
53.0 
54.2 
54.1 
53.5 
53.0 
55.0 

M 
55.5 
53.6 
54.7 
55.4 
51.3 
52. 5M 
51.9 


50.2 
49.9 

51.8 

50.2 

53.3 

48.6 

52.0 

49.4 

49.3 

48. 5 

49.7 

53.0 

48.8 

51.6 

53.1 

54.0 

51.7 

53.0 

55.6 

52. 3M 

48.1 


51.4 
49.1 
46.9 
47.3 
49.1 
51.5 
45.7 
49.9 
47.5 
52.3 
44.7 
51.5 
47.2 
50.6 
50.3 
47.6 
50.5 
48.3 


46.7 
50.2 
50.1 


45.7 
46.7 
47.2 

46.9 

47.5 

48. 4M 

48.9 

40.9 

49.1 

46.6 

48. 1M 

51.3 

50.3 

51.7 

49.1 

50. 1M 

50.3 

45.8 


65.0 
65.3 
64.9 
64.7 
65.2 
64.7 
66.7 
66.1 
66.4 
65.5 
66.4 

M 
65.9 
65.6 
65.6 
67.1 
63.7 
65. 4M 
64.6 


62.3 

62.1 

64,5 

63.4 

65.4 

62.3 

64.5 

62.0 

63.3 

61.3 

62.3 

65.3 

62.7 

64.0 

64.7 

65.1 

63.3 

65.5 

66.4 

64. 9M 

62.7 

63.7 


64.1 
62.1 
58.9 
60.9 
62.0 
63.8 
60.1 
61.6 
60.7 
62.8 
58.6 
63.2 
61.7 
61.8 
61.2 
61.3 
62.5 
60.5 

61.5 


60.6 

64.8 

63.1 

60.0 

60.7 

61.1 

62.2 

60.3 

62.7 

62.  2M 

62.2 

62.5 

63.5 

60.5 

6  3.4M 

64.7 

63.7 

65.5 

62.5 

62. OM 

63.4 

60.6 


0 
1.5 


0.6 
0 


1 
0.5 


1.3 
1 


2.9 
1.8 

1.3 


90 

89  9 

90  10 


1.5 
4.6 


3.8 
1.7 
5.0 


3.2 
2.2 


4.2 
3.3 


No.  of  Dayt 


73 
65 
81 
60 

80 
71 
82 
63 

102 
84 

102 


121 

132 

96 

105 

82 

130 


134 

112 

147 

125 

81 

127 

93 

79 

79 

109 

88 

69 

86 

127 


93 
131 
202 
160 
136 

99 
172 
138 
162 
126 
208 
104 
139 
131 
147 
135 
117 
165 


158 

85 

103 

170 

146 

152 

122 

169 

110 

128 

124 

120 

97 

167 

97 

86 

95 

62 

116 

144 

103 

151 


Precipitation 


2.53 
3.00 
4.55 
2.90 
1.73 
3.16 
4.68 
1.96 
3.42 
3.77 
4.89 

2.81 

3.19 

3.1 

2.25 

1.51 

3.06 

2.72 

3.07 


4.43 

4.65 

3.00 

3.63 

2.95 

3 

3 

3.49 

2 

4.04 

1.61 

2.79 

3. 

3.31 

2.20 

5.16 

4.56 

3, 

3.00 

2.83 

4.64 

3.43 


2.35 
1.07 


2.25 
.84 


1.37 
1.00 


.91 
1.04 


.80 
1.92 


1.62 

1.03 

.86 


1.11 
.01 


1.04 
1.37 


4.09 
3.70 
3.29 
3.37 
6.47 
3.52 
5.76 
8.10 
5.53 
4.19 
4.60 
4.25 
3.44 
6.81 
3.04 
4.16 
4.14 


.58 

1.09 

1.68 

1.35 

.54 

.76 

1.20 

.93 

.93 

1.63 

1.25 

.75 
.85 
1.42 
.56 
.48 
.75 
.39 


.96  29 
.15  20 
16 


.98 
.50 
.86 
.93 

1.16 
.67 

1.40 
.39 
.83 
.81 
.76 

1. 

1.39 

1.06 

1.03 
.82 
.82 

1.68 


2.38 
1.33 
1.30 
1.59 
.85 
.83 
2.30 
1.97 
1.36 
1.20 
2.02 
1.83 
1.22 
.90 
1.10 
2.72 
1.06 
1.63 


1.24 

.80 
3.00 
1.24 
2.00 
1.1 

.87 
1.24 

.78 
2.09 
1 

1.89 
3.10 
1.86 
1.04 
1. 
1.19 

.55 
2.24 

.70 
1.61 

.87 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


K*r    1 


Temperature 

Precipitation 

.  E 

?  .§ 
<  1 

»    | 
B  J 
<  S 

V 

< 

s! 

t  z 

a.  E 
a>    9 
Q  it 

X 

.? 

X 

■ 

0 

a 

I 

| 

0 

a 

5. 

0 

a 
1 

a 

No.  of  Do/» 

0 

it 

1 

■  '    Me«t 

Station 

Mox. 

Min. 

J 

ft 

■ 

1  s 

0 

0 

S 
-. 

e 

\ 

2  I 

1  1 

'ni 

8  > 

,A 

WILLIAMSBURG    2 
DIVISION 

76.4 

49.9 

63.2 
62.4 

-  3.1 

-  3.0 

89 

11  + 

23 

2 

124 

0 

0 

2 

'i 

2.61 
4.56 

-     1.42 
.58 

.61 

16 

.0 

T 

0 

'*. 

i 

g 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    50    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O0IS0H   DAM    *5 
ALBANY   4   N 
mCMORAGE 
ISHLANO 

BAMOIffVILLE 

6AR0ST0WN  S    J  PREP    SC 

iAiTE» 

BEAVER  DAM 

BElTON   2 

BEREA  COLLEGE 

3EREA   MATER    WORKS 
3LAINE   1    ■ 
30NN1EVILLE    4    N 
90M.IN6   WEEN 
KHfLlftG  GREEN    FAA    AP 

WAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
SORDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADI2  LOCK   E 

UOMBUM   LOCK   2 

.VNP6ELL5V1LLE 
;.n£YVIlL£ 
CAflROLLTON    LOCK    1 
CECILIA 


CUMBERLAND 

.jHBERLAND   FALLS   ST    PK 

CTPiTHlAN*    2 
DANVILLE 

JELPH1A    1    E 


IDOYVILLE    LOCK    F 
.CMONTON 

M2A*EThT0WN 
i^HORN  CITY 
■LKTON   2    S 

"ALLS   OF   ROUGH 
:alk0OTh 

'AIMERS 

:.:«I*GSBURG 
LEMINGSBURG  2 

ORD  LOCK   10 
rtMDS   FERRY    DAH    SO 
OUftMILE   KY    UTIL    PARK 
RANKFORT    LOCK    4 

'5iX*LIN    1    E 

SEE8UKW   2    SW 

RENCMBUftG 

UmalIEL   1    S 

•EOKGETOWN    MATER    WORKS 

rEST   LOCK    3 

•LASGOW 
-ii30w    *KAY 
"-EN0ALE   1    £ 
OlDEN   POND    fl    N 
■RAVSON    1    SE 

■SEENSBURG 
-&EENS8URG   I    ESE 
■SSENVILLE    2    W 
S^TFOftD   6   NW 
A2AR0   WATER    WORKS 

EIDEL8ER-G  LOCK    14  I 

ENDERSON    7    SSW 
iCOUN    1    E 
!&H   BRIDGE    LOCK    7 

-PCJNSVILLE 


RvjNGTON 
ACKSON 

ERENIAM 
EENE    1    SSW 

A   GRANGE    2    NNW 
ANCASTER 

ElKMFJELO 

EUNGTON   WB    AIRPORT 

I9ERTY 

ITTLE   HICKMAN    LOCK    8 
1-CY&  GREENUP  DAM 
OCKPORT    LOCK    2 
C*0ON   FAA   AIRPORT 
OOISA   2 

CWISVILLE 
0U1SVILLE    WB   AP 

OUiSVILLE    UPPER    GAGE 
OVELACEVILLE 
ADISONVILLE    1    SE 


■ttt 

iddlesboro 

:c-ay 

I L8URN 
tLLERSTOWN 

^NTl CELLO 
X*T   STERLING 
>*T   VERNON 
JNFOROVILLE 
JRRAV 

.Hit 

KtM 

'ENSBOftO   2    W 


4.43 
5.20 
4.65 
4.07 
3.49 

3.00 
5.55 

2.53 
3*00 
5.41 

6.76 
6.18 
3.63 


3.48 
4.09 
3.73 


1.61 
4.67 
3.70 


4.37 

5.16 

4.56 
4.43 
3.42 
3.77 


10       11       12 


13       14       15 


.15 

.23 

2.00 

.50 

.21 

.58 

.38  1 

.52 

•  40 

1 

.45 

.85 

.13 

.13 

1.55 

.67 

T 

.11 

.14 

.83 

16       17       18 


1.32 

1.71 


.59      .15       .11 


.84      .05 
1.15 


•  26 

.05 
.53  .06 
.58  .02 
.08      .04 

.05 


03 

.97 

.33 

54 

.13 

.35 

.09 

.07 

10 

.10 

.25 

57 

.66 

.0? 

31 

•  36 
.58 

.42 

.42 

.02 

30 

.16 

.71 

T 

25 

•  40 

.02 

.07 

.01 

.91 

T 

T 

29 
39 

.14 
.01 

.32 

.47 
.95 

.05 
.02 
.20    1.04 


.42  1.03 

1.05  1.89 

.21  .70    1.00 

.28  1.06 

.27  .75 

.48  1.25 


3.10 

.30 

.15 

2.07 
1.20 

.03 

.55 

.37 

1.86 
.61 
.35 

.13 
.43 

.14 

.25 

T         1.39 

.13      .89 

1.18 


22      23      24 


25      26      27 


.20 

.16    1.12 

.17    1.85 


.71       ,06    1.25 


28      29      30 


.68    1.18 

.57      .36 

.50 


.21      .26      .24 


■  24 

1.0? 

.85 

.02 

1.18 

.41 

•  13 

.25 

1.27 

.26 

.7? 

1.22 

1.2? 

.n3 

T 

.42 

.64 

.05 

.15 

1.22 

.55 

.64 

.59 

.36 

.07 

T 

•  32 

.34 

.00 

■  60 

.51 

.1? 

.91 

.19 

.07 

.72 

1.38 

.47 

•  11 

.36 

1.83 

T 

•  10 

.68 

1.19 

.13 

.70 

.20 

.55 

.66 

.75 

T 

.42 

■  loll  owing  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

«» 

1 

*f3 

Day  of  Month 

Station 

1 

1  [  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8   9 

10  J  11 

12 

13  |  14  |  IS 

16  | 

17  | 

I'd 

19  |  20  | 

21 

22  |  23  J  24 

»| 

■1 

27 

» 

28 

30 

3 

OWEN580RO  DAM  46 

3.36 

.01 

.48 

.11   .25 

.73 

.03 

.84 

•  02 

.41 

■  18 
.16 

.02 
•  10 

.91 

.01 

OWENTON  2  S 

4.36 

7 

7 

1.07   .31   .06 

•  63 

•  90 

7 

1.22 

T 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

3.16 

1.42 

7 

.03 

.01 

.02 

.13 

.03   .09 

7         .04 

•  25 

.71 

PADUCAH 

2.23 

.25 

■  it 

7     7 

.09 

.16 

7 

.36 

.96 

.*7 

PAINTSVILLE 

3.86 

7 

7 

.70   7 

.21 

.11 

.40 

.-.• 

.42 

1.40 

■  '.- 

PARADISE  STEAM  PLANT    R 

1.91 

.24 

.09   .19 

.27 

.22 

•  06 

.46 

PIKEVILLE 

3.44 

.27   .04 

.33 

•  22   .06   .01 

.39 

.45 

.19 

.01 

.49 

.01 

•  12 

•  01 

.  1* 

.39 

.16 
2.99 

•  11 
.10 
.63 
.61 

PRINCETON 

3.06 

.26 

•56   .35   .09 

.13 

•  26 

•  20 

.75 

RAVENNA  LOCK  12 

4.82 

7 

.04 

.78 

.33 

.10 

•  10 

T 

•  25 

T 

7 

RICHMONO 

3.71 

7 

7 

.37   7 

.90 

•  29 

.53 

.02 

.05 

.29 

.01 

.09 

.92 

ROCHESTER  LOCK  3 

1.38 

.13 

.03   .07 

.29 

.03 

.13 

T 

•  06 

.62 
.03 

.02 

RUSSELLVILLE 

2.72 

7 

.32 

.33        .05 

.04 

•  50 

.19 
.65 

2.10 

SALVISA  LOCK  6 

4.66 

7 

7 

7 

.05   .89 

.74 

.60 

.•2 

.39 

.06 

•  22 

T 

.61 

SALYERSVILLE  2  SE 

5.34 

.06 

.27 

.54 

.12 

.04 

.22 

•  12 

.  2  0 

1*08 
•  22 

.70 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

3.00 

.33 

.68 

.41 

.02 

.82 

.09 

.27 

SCOTTSVILLE  2  SW 

2.43 

7 

.35 

.63   .02 

.10 

.20 

7 

-76 

.07 

..2 

•  06 

.  14 

SEBREE 

7.01 

7 

.98 

.18 

3.80 

•  22 

.93 

.09 

.73 

7 

•  18 
.37 
.20 
.98 

SHELBYVILLE 

5.05 

7 

7 

.66   .60 

.36 

1.10 

.71 

.70 

7 

.35 

.30 

2.50 

SHEPHERDSVILLE 

2.33 

7 

.48   .03   7 

.45 

•  29 

.60 

T 

SOMERSET  2  NE 

6.90 

.74 

.93 

1.48 

.49 

.09 

.u 

SOMERSET  1  n 

6.81 

.01 

.03   .62   .41 

.55 

1.10 

•  52 

.11 

1.22 

7 

2.24 

SPRINGFIELD 

3.56 

.15   .17 

1.64 

•  23 

.23 

.42 

.23 

.06 

.30 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TAYLORSVILLE 

3.04 
2.83 
2.66 

.04 

.19 

.48        .07 
•43   .44 

.92 

.03 
.39 

.28 

.48 

.37 
.10 

.42 

.02 

.17 

•  59 

•  82 

.05 

.33 
.12 

,24 

.74 
.03 

.70 

.08 

I 

TYRONE  LOCK  5 

3.90 

7 

7 

.48   7 

.84 

.89 

.23 

.38 

.08 

•  09 

7 

.02   -«* 

.39 
.07 
.39 
.43 
.62 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANSUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

2.32 
3.31 

3.42 
4.16 

.01 
.03 

•  01 

.08 
7 
7 
.17 

.02 

.30   .35 

.47 
.47   .27   .47 
1.61   .30 

.31 
.74 
.66 
.04 

.08 
.04 
.30 
.40 

.40 
.49 

.40 
.15 
.33 

.02 

.02 
.33 

.03 
•  30 

.07 

.02 

7 

.50 
.07 

7 

.17 
.69 
.42 
.12 

.01 
.03 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

5.01 

.14 

2.72 

.04 

.46 

.27 

.66 

.04 

.21 

.47 
.32 
.70 
.14 
.11 

WAYNES6URG  7  NE 
WEST  LIBERTY 

3.85 
4.14 

.05 

.12 

.56 
.47 

1.06 
.25 

.03 
.99 

.87 

.07 

.62 
•  15 

.06 

.05  1.04 
.20   .76 

.04 

WILLIAMSBURG  2 
WILL1AMSTOWN  5  WSW 

2.61 
3.97 

.09 

.03 

.19 
.02  1.63 

.61 
.10 

.77 

.25 
.20 

.91 

.01 

.05   .09 

7 

.34 

T 

.25 

7 

.29   .29 
7     .13 

WILLOW  LOCK  13 

5.07 

.06 

.82 

.35 

.05 

.11 

.06 

.35 

•  06 

.18  1.05 

1.97 

M 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

4.64 
3.00 

.12 

.99 

.01 

.36 

.05   .17 

.21 

.25 

.01 

1.20 
.15 

.17 

.03 

.42 

•  17 

.07 

7 

.29  1.68 

-eol  .01 

.41 
.07 

■  following  Station  inilai 


u 

i\ 

11.1 

1J 

cr 

fift 

.til 

\1 

UH 

K* 

KENTUCKY 
MAY  1963 

Station 

Day  Ol  Month 

a 
| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"  I 

ISON  OAM  45 

MA 
Mil 

(   56   64   7. 
(   34   34   3! 

80   82   8< 
47   50   5] 

>   80   84   8t 
48   48   5i 

88   82   6: 

62   54   4i 

68   80   84   68   72   75   77   76   72   72   62   66   70   72   65   80   76   74   72   74  1 
46   58   56   56   56   56   51   49   49   48   41   42   44   54  i\      l0      l0      »  11       lo'.l 

H0M6E 

MAI 
Mil 

t   58   72   7( 
1   25   31   4C 

79   82   71 

46   53   4' 

77   86   Si 
47   48   6J 

82   78   6* 
65   48   44 

76   81   72  69   76   77   76   70   72 
53   62   52   57   62   54   48   49   4] 

62   62   64 
43   36  42 

70   66   78   79   76   74  78   74.3 
53   53   61   58   61   53   48   49.9 

UUB 

MA) 

t  64   57   71 
34   29   3: 

80   84   Si 
40   44   52 

83   79   St 
41   43   5: 

91   88   61 
54   32   43 

64   71   81   72   74   7£ 
46   58   46   54   55   56 

77   79   7C 
47   54   46 

76   65   64 

47   34   35 

74   60   76 
46   51   52 

72   77   78   71   74.4 
61   59   55   47   46.7 

sourville 

MA) 

Hll 

66   72   8C 
32   28   4C 

79   85   61 
39   55   55 

87   89   91 
48   45   52 

90   86   75 
57   60   40 

72   82   83  83   83   76 
53   60   53  60   62   55 

84   80   78 
52   54   53 

75   66   73 
47   38   36 

73   66   76 
54   52   5S 

79   80   79   82 
54   57   55   5C 

79.4 
50.2 

iifOXN  S  J  PREP  SCH 

MA) 

Mil. 

59   73   78 
27   31   42 

81   83   83 
46   55   51 

81   87   90 
49   46   63 

89   79   65 

67   50   45 

74   84   83   71   80   80 
56   62   56   59   64   56 

79   78   76 
49   49   44 

74  63   70 
48   35   38 

69   66   80 
52   58   61 

80   79   76   83 
60   64   74   5C 

77.2 
51.8 

TER 

MAX 
MID 

67   60   76 
36   29   37 

78   82   80 
38   49   54 

SO   85   86 

50   46   50 

88   86   79 
56   60   46 

81   68   8C 
54   58   54 

82   82   80 
56   61   53 

77   81   71 
49   52   55 

75   65   68 
48   38   39 

73   58   63 
44   54   56 

72   78   80   79 
60   63   56   51 

76.1 
50.1 

rf£R  DAM 

MAX 

MIN 

64   73   79 

27   30   43 

82   84   81 
47   53   56 

84   88   89 
47   51   62 

82   77   77 
66   54   48 

80   85   83 

61   61   54 

82   79   81 
61   65   58 

79   72   76 
50   50   46 

70   67   70 
50   36   41 

67   66   82 
53   57   62 

79   77   77   84 
61   60   50   47 

77.9 
52.0 

ran  2 

MAX 
MIN 

63   73   78 
30   31   44 

83   84   80 
46   53   53 

83   87   87 
43   54   67 

83   82   77 
64   53   51 

80   87   86 
67   59   61 

87   85   84 
64   67   52 

81   78   78 
50   51   45 

72   68   68 
45   33   39 

64   71   80 
52   56   59 

78   79   76   83 
58   58   51   43 

78.9 
51.6 

.A  COLLEGE 

MAX 
MIN 

55   76   78 
28   31   48 

81   82   80 
49   54   50 

80   87   90 
44   52   67 

86   80   67 
67   48   42 

75   83   82 
56   62   53 

71   79   79 
57   63   56 

79   78   76 
51   52   48 

77   64   71 
46   36   37 

67   64   77 
53   56   60 

79   78   76   82 
63   62   54   49 

76.7 
51.4 

ME  1  H 

MAX 
MIN 

63   60   75 
34  24   30 

80   85   83 

37   41   45 

80   83   88 
39   39   49 

90   87   58 
51   46   35 

66   78   82 

42   40   44 

76   71   78 
55   55   55 

78   80   72 
42   53   42 

76   66   65 
45   32   32 

75   65   75 
45   55   58 

75   78   79   77 
55   57   54   46 

75.6 
44.4 

1EVILLE 

MAX 
MIN 

62   72   78 
26   29   39 

81   84   79 
45   49   53 

82   87   88 

46   43   64 

86   77   74 
63   52   45 

72   84   72 
57   61   55 

80   79   80 
60   66   5  8 

80   74   76 
47   50   44 

70   65   69 
44   34   36 

65   66   79 
51   57   61 

79   77   76   80 
57   59   52   53 

76.5 
50.2 

INS  GREEN  FAA  AP 

MA\ 
MIN 

63   74   77 
30   31   44 

80   87   80 
47   54   58 

83   88   88 
54   50   63 

81   73   75 
63   54   49 

72   85   80 
62   63   61 

86   80   83 
65   61   57 

82   71   78 
56   53   49 

65   66   70 
41   39   44 

69   66   80 
53   58   61 

75   81   80   83 
63   60   55   55 

77.5 
53.3 

FOROSVILLE 

MAX 
MIN 

59   61   76 
28   29   34 

77   81   85 
43   49   52 

60   83   86 
44   44   51 

89   84   69 
62   53   45 

72   76   83 
48   60   52 

78   79   80 
57   62   55 

78   80   72 
46   50   45 

78   64   66 
45   34   35 

72   65   65 
47   54   59 

80   78   79   78 
62   62   53   48 

75.9 

48.6 

BELLSVILLE 

MAX 
MIN 

60   73   76 
26   31   43 

79   84   81 
46   51   52 

83   85   87 
48   47   59 

85   81   75 
67   53   45 

74   84   79 
59   62   57 

80   78   79 
61   67   57 

80   77   76 
50   52   49 

72   65   70 
47   3  8   40 

63   65   78 
53   56   61 

77   79   78   84 
64   63   55   52 

77.0 
52.0 

OLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

57   69   75 
30   30   39 

79   81   75 
46   54   52 

78   87   90 
42   46   48 

89   80   57 
62   46   44 

76   82   80 
50   63   50 

70   76   78 
56   62   54 

76   73   72 

47   50   45 

71   62   69 

41   36   38 

70   70   78 
54   52   62 

78   78   76   77 
62   60   56   45 

75.1 
49.1 

LIA 

MAX 
MIN 

56   59   72 
28   30   33 

78   82   83 
43   49   53 

78   80   88 
48   45   49 

90   83   67 
62   55   45 

70   74   84 
48   62   55 

72   74   81 
58   60   56 

80   79   69 

48   48   46 

76   62   64 
49   37   39 

69   65   66 

46   54   60 

80   79   79   7  5 
60   63   53   48 

74.6 
49.4 

HONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

61   73   77 
24   28   39 

80   89   84 
46   52   49 

81   87   89 
43   45   62 

86   79   67 
68   50   42 

75   83   83 
52   61   52 

71   79   79 
58   62   55 

78   77   75 
47   49   42 

72   65   72 

44   34   37 

69   65   81 
52   55   61 

80   78   78   80 
61   61   52   46 

77.2 
49.3 

WON  «'B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55   67   74 
27   33   37 

78   75   72 
43   51   48 

75   84   87 
42   45   62 

78   55   55 
55   44   42 

70   78   64 
52   59   47 

70   73   75 
54   56   50 

74  67   68 

44   45   42 

60   59   66 

35   34   39 

70   73   76 
45   52   60 

77   75   71   78 
60   54   52   44 

70.9 
46.9 

ERLAND 

MAX 
MIN 

58   69   67 
24   25   32 

76   86   81 
32   40   52 

84   86   79 
48   42   46 

87   76   77 
49   35   45 

79   78   81 
52   54   52 

77   82   78 
58   54   53 

82   71   72 
48   48   52 

67   63   61 
45   35   34 

62   78   78 
51   52   56 

71   80   80   82 
56   51   48   47 

75.7 
45.7 

1IANA  2 

MAX 

MIN 

58   59   70 
28   27   34 

77   80   84 
39   47   50 

78   78   87 
38   39   63 

90   84   61 
58   46   43 

66   75   82 
50   60   45 

72   72   78 
58   56   52 

78   77   71 
45   50   42 

74   65   65 

47   33   33 

71   66   72 
55   48   60 

78   80   78   80 
61   61   53   45 

74.4 
47.3 

ILLE 

MAX 
MIN 

57   59   73 
27   29   34 

79   84   85 
48   52   51 

80   81   87 
45   50   56 

90   86   68 
68   50   41 

68   74   82 
45   61   53 

75   73   80 
53   60   56 

79   79   70 
50   50   48 

76   63   64 
45   36   39 

70   62   64 
43   53   55 

78   78   76   78 
62   60   54   49 

74.8 
49.1 

f  DAM 

MAX 
MIN 

65   60   73 
38   29   32 

80   83   84 
34   41   50 

79   82   87 

41   41   42 

90   87   60 
52   53   39 

70   72   74 
49   54   48 

70   73   81 
50   60   58 

79   80   71 
48   51   49 

77   65   67 
43   33   33 

74   63   76 
35   56   61 

74   79   79   88 
60   61   57   49 

75.5 
46.7 

JAM 

MAX 
MIN 

57   70   76 
28   32   44 

81   83   81 
47   54   53 

80   85   89 
46   49   61 

88   82   65 

63   51   44 

73   81   81 
54   62   54 

70   80   79 
58   63   56 

76   75   75 
54   50   47 

73   62   69 
48   38   41 

6-8   66   77 
53   55   60 

77   77   78   8  0 
62   62   56   51 

76.0 
51.5 

*6ETMT0«N 

MAX 
MIN 

66   57   60 
53   26   27 

72   79   80 
32   42   45 

83   79   80 
53   50   47 

88   89   82 
48   60   54 

67   70   76 
45   40   54 

83   74   73 
54   57   60 

79   77   76 
60   49   50 

70   75   62 
46   48   35 

63   69   66 

38   44   54 

67   80   76   77 
58   61   60   54 

74.1 
48.5 

>  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

65   61   71 
26   31   33 

79   85   83 
41   50   50 

76   85   86 
48   45   60 

79   85   70 
62   53   48 

69   80   80 
49   55   59 

67   78   78 
55   56   57 

79   77   75 
46   51   52 

75   74   66 
51   41   30 

70   69   65 
41   55   61 

63   70   76   84 
56   57   59   64 

74.8 
49.7 

KITH 

MAX 
MIN 

59   59   72 
28   29   35 

76   82   83 
42   42   49 

76   80   88 
40   42   54 

91   83   55 
55   46   41 

69   76   82 
48   59   47 

70   73   78 
51   43   54 

79   78   72 
47   51   44 

74   65   63 
40   35   36 

72   71   74 
42   50   50 

76   79   78   76 
59   59   55   45 

74.5 
45.7 

RS 

MAX 
MIN 

57   74   78 
32   26   33 

82   82   82 
39   45   47 

80   86   89 
39   41   53 

89   85   64 

54   47   40 

74   81   81 
51   62   45 

72   80   78 
55   60   54 

78   77   75 
44   51   42 

74   63   73 
45   32   34 

72   73   75 
54   54   60 

79   78   79   79 
61   61   56   46 

77.1 
47.2 

NGS8URG  2 

MAX 
MIN 

54   72   74 
29   32   42 

77   80   75 
47   52   50 

76   84   87 
47   48   61 

85   73   59 
60   45   41 

71   79   76 
54   62   50 

71   77   75 
56   59   52 

75   72   72 
50   50   44 

68   59  69 
46   36   41 

65   70   73 
54   52   60 

76   75   73   77 
61   63   52   50 

73.2 
49.9 

FERRY  OAM  50 

MAX 
MIN 

62   75   80 
35   37   48 

81   80   77 
53   58   58 

85   88   87 

51   54   58 

85   68   78 
67   50   48 

84   86   80 
58   62   60 

81   74   79 
63   60   56 

75   70   72 
54   50   49 

62   65   65 
44   42   44 

67   65   79 

50   57   64 

77   78   74   82 
62   59   55   53 

76.2 
53.5 

FORT  LOCH  4 

MAX 
MIN 

58   60   69 
27   33   33 

77   81   83 
41   47   51 

79   80   86 
43   44   50 

89   83   61 
62   49   43 

61   75   83 
46   58   49 

69   68   79 
54   58   54 

79   77   71 
46   49   45 

75   65   64 
44   36   37 

68   68   68 
44   52   55 

80   80   79   77 
60   62   54   45 

73.9 
47.5 

OK  KKAY 

MAX 
MIN 

60   73   78 
27   31   44 

81   84   80 
45   51   57 

82   87   89 
51   48   63 

84   78   77 
67   56   48 

75   85   79 
60   63   59 

84   80   80 
62   68   58 

82   75   78 
51   53   48 

71   66   68 
46   38   44 

67   66   81 
52   57   60 

74   79   76   83 
65   62   54   54 

77.5 
53.0 

N  POND  8  N 

MAX 
MIN 

60   64   75 

29   30   40  ' 

80   81   83 
45   55   53 

79   85   87 
49   50   59 

86   84   72 
70   52   49 

78   81   87 
57   60   62 

84   90   86 
65   65   53 

82   82   74 

53   54   45 

78   61   68 

46   35   41 

68   67   71 
51   52   63 

80   74   79   77 
60   57   52   51 

77.6 
51.7 

ON  1  SE 

MAX 
MIN 

62   57   70 
34   28   31 

75   83   82 
43   46   52 

77   79   87 
43   45   55 

91   87   58 
57   47   40 

64   73   81 
43   52   48 

73   72   78 
54   57   55 

76   79   67 
47   51   45 

75   65   61 
48   34   35 

74   61   75 
42   41   57 

71   77   77   75 
61   61   55   46 

73.6 
46.9 

SBURG 

MAX 
MIN 

58   60   70 
27   30   35 

78   82   86 
45   49   52 

81   84   86 
45   45   49 

89   85   71 
59   58   45 

77   77   86 
46   45   57 

81   83   80 
60   62   57 

82   81   72 
49   54   47 

79   65   66 

47   34   37 

69   64  65 

41   54   59 

80   77   81   79 
62   60   52   49 

76.6 
48.8 

VILLE  2  W 

MAX 
MIN 

71   72   78 
28   30   44 

81   82   79 

49   54   55 

82   86   87 
51   53   66 

81   78   76 
70   52   48 

78   86   81 
63   62   61 

85   77   82 
64   59   56 

80   71   77 
62   50   46 

65   67   65 
46   36   40 

69   68   80 
52   57   64 

75   77   77   84 
62   59   50   50 

77.3 
53.0 

-BERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

58   74   79 
34   27   35 

82   84   84 
38   45   48 

81   88   90 
40   41   53 

90   87   71 
53   50   40 

72   87   83 
47   59   51 

71   78   79 
57   61   52 

81   78   77 
43   54   46 

77   66   71 
42   33   33 

70  67   76 
54   56   59 

76   79   78   81 
63   59   53  48 

77.9 
47.5 

RSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

62   72   79 
31   35   48 

82   83   60 
55   59   53 

82   88   88 
46   58   65 

85   79   73 

71   50   47 

81   85   78 
61   61   56 

76   73   81 
60   64   56 

75   70   73 
53   49   48 

65   65   65 
45   38   46 

65   66   78 
48   55   62 

78   79   76   83 
62   58   53   49 

76.3 
53.0 

AN  1  E 

MAX 
MIN 

64   64   74 
34   37   40 

78   82   86 
52   56   60 

87   84   89 
52   55   60 

84   88   74 
60   64   57 

82   84   87 
60   60   64 

89   91   86 
65   65   62 

80   84   75 
58   53   48 

78   64   76 
52   36   42 

72   68   70 
47   52   58 

79   79   78   79 
62   58   54   56 

79.2 
54.2 

NSVILLE 

MAX  f 
MIN 

60   6 
32   3 

5  1 
5   4 

3 

4 

79   83   85 

49   54   59 

83   82   88 
54   53   63 

88   83   72 
66   56   51 

75   77   88 
51   64   64 

84   89   82 

65   67   56  ; 

1 

86   85   75 
54   53   49 

82   64   71  I 
50   40   49  j 

1 

72   69   69 
52   54   60 

80   73   80   79 
6  3   60   56   5  5 

78.1 
54.1 

See  Reference  Notes  Following  Slatlon    lode: 


DAILY  TEMPERATURES 


rENTUC 
MAY  1« 


HYDEN 

IRV1NGT0N 

JACKSON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

MILBURN 

MONT  I  CELLO 

MOUNT  STE-LING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

OWENTON  25 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

paradise  steam  plant 
pikeville 
princeton 
r i chmond 
russellville 
scottsville  3  ssw 
shelbyville 
somerset  1  n 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


64   61   77 
33   30   34 


59   74 
29   29 


79   83 
41   45 


75   83 

48   45 


72   82 
37   48 


68   75 
37   47 


73   76 
28   39 


75   80 
38   48 


80   82 
53   59 


80   82 
40   47 


60   72   76 


65   74   80 
31   34   47 


63   72   78 
29   32   44 


79 

55 

76 

51 

76 

54 

83   80   76 
56   57   53 

80   82   76 
49   55   52 

80 
50 

81 
50 


55 

63   74   76   81   86 
27   31   38  '  41   54 


75   79 
26 


55 

29 


50   57   75 
33   26   34 


61   76   77 
31   26   34 


77   77 
29   45 


72 

34   47 


66   75   76 
28   28   41 


62   73 

36   47 


65   73   79 
32   34   45 


58   70   77 
24   27   35 


60   72   79 

34   37   49 


64   71 
33   41 


78   84 
32   42 


56   72 
34   44 


59  64  73 
30  32  48 

60  72  77 
32  38  52 

56  57  69 
28  34  43 

57  75 
26  26  37 

60  57  76 

28  30  43 


68   78 
32 


59  72  77 

30  30 

56  69  75 

28  34  45 

63  59  75 

35  27  33 


76   79 
36   42 


78   83 
38   45 


82   85 
42   49 


79   82 
47   57 


71   80 
51   57 


82   86 
50   55 


78   83 
56   60 


80   82 
53   59 


77   80 
47   53 


87   86 
42   45 


87   85 
45   54 


76   80 
48   54 


70   75 
45   47 


55   58   58 


76   81 
44   44 


80   66   88 

51   53   62 


14   15   16   17   18   19   20 


24   25   28   27   28 


88  63 
52   43 


87   60 
50   41 


70   59 
46   41 


a    x    ii 


74 
59 


81   81 
63   55 


78  73 
55  i  60 


60   85   88   86   72   72   71   80 
49   43   56  I  62   50   44  I  53   57 


74   78 
50   56 


80   83 
38   39 


72   75 
46   48 


79   85 
44   51 


83   83 
43   49 


81   81 
44   52 


79   81 
46   46 


80   84 
39   43 


84   87 
53   55 


79   87 
49   49 


92  !  82   66   65   78 


66   66 
89   82 


ei 
55 

84 
56 

75 
52 

79 

57 

BO 


47   53   68 


83   89   86 
49   73   67 


82   88 

44   43 


80   85 
52   59 


75   77 
39   39 


79   81 

40   40 


84   88 
44   44 


83  85  88 

44  46  58 

77  85  88 

48  52  63 

83  85  89 

44  46  65 

79  81  85 
53  56  64 

86  90  91 

50  51  63 

80  87  88 
41  47  62 

82  87  85 

53  59  66 

82  88  87 

51  57  68 


48   48  I  48 


65   65 
47   46 


80   86 
53   62 


87   87 
48   66 


78   79 
48   49 


85  82  83 

46  51  51 

80  87  90 

55  55  64 


75   77 
48   53 


81   85   88 
49   43   55 


80   83 
50   51 


83   67 
53   49 


80   87 
44   47 


79   87 
40   44 


85 

46   49 


63   80 

47   41 


54   55   40 

82   77   80 
69   54   53 


88   84   57 


84   68  72 
64   56  60 


80  88  87 

53  60  63 

79  86  85 

63  61  62 

74  82  83 

61  62  57 


81   80 
59   52 


46   40   43   52   45 


74   81 
60   49 


81   62 
45   42 


65  51  45 

65  80  71 
69  56  53 

85  80  76 

66  53  49 


62   45   42 


85   72   75 
71   51   53 


85   76 
50   52 


66   53   49 


89 
56 

81 
54 

73 
45 

71 
58 

84 

60 

83 

65 

77 
56 

76 

48 

80 
63 

87 
60 

ae 

84 

62 

66 

73 

77   83   85 
53   57   51 


86   86 
63   66 


75   85   84 
60   63   56 


77   80 
62   53 


77   77 
63   56 


79   60 
62   54 


81   60 
62   50 


80   75 
64   52 


79   81 
60   59 


78   79 
58   56 


83   83 
65   53 


76   81 
65   58 


81   79 
62   54 


77   78 
60   52 


80   81 
61   53 


78   81 
65   55 


78 


80 

54  56 

81  84 

62  66 

85  80 

62  60 


75   81   80 
51   62   47 


82  86  86 
63  60  60 

83  87  85 
69  60  65 

77  79  86 

50  62  61 


59   65   55 


84 

62 

47 

42 

90 

83 

65 

55 

80 

75 

56 

48 

81 

61 

48 

43 

SO 

73 

54 

43 

B5 

72 

62 

43 

78 

80 

59 

48 

82 

62 

47 

43 

70 

59 

46 

49 

71 

70 

49 

41 

88 

63 

50 

40 

52  59  53 

75  79  87 

50  58  62 

73  84  84 

60  62  63 

62  73  81 

43  59  53 

71  81  83 

42  61  54 

80  71  83 

51  59  58 

75  85  83 

60  61  58 

73  80  76 


73   75   79 
56   60   55 


74   80 
65   58 


75   81 
59   58 


79   82 
47   52 


77   74 
48   50 


80   80 
47   55 


78   73 
53   49 


76   68 
53   50 


80   67 
47   54 


78   70 
52   51 


77   70 
49   51 


80   75 
53   52 


80   75 
53   51 


81   80 
52   51 


81   79 
46   54 


81   75 
55   51 


76   77 
48   49 


79   82 
42   54 


79   71 
56   52 


77   75 
51   50 


75   71 
52   52 


76   72 
55   52 


78   65 
48   39 


67   65 

48   36 


77   64 
45   37 


68   65 
49   40 


60   61 
45   39 


63   74 
38   39 


71   69 
39   53 


68   71 
37   52 


69   64 
43   52 


67   65 

44   54 


75   62   65   71   58 
53   42   36   37   55 


73   71 
47   55 


68   74   82 

47   56   46 |  51 


89 
65 

81 
57 

84 
66 

76 
58 

81 
62 

60 
57 

80 
65 

83 
51 

70 
62 

79 
53 

86 
68 

81 
58 

83 
66 

82 

57 

68 
59 

76 

55 

75 
68 

79 
49 

83 
61 

79 
55 

78 
67 

81 
51 

77 
60 

77 
56 

77 
54 

77 
52 

76 
61 

76 

49 

71 
58 

78 
54 

80 
53 

75 
52 

74 

48 

71 

51 

68 
36 

62 
52 

79 

50 

72 
47 

77 
49 

62 
37 

85 

5  3 

74 

55 

79 
54 

69 

50 

70 
37 

80 
50 

74 
51 

72 
45 

67 
47 

70 
36 

77 

48 

78 
51 

68 
50 

75 
46 

63 
38 

84 
52 

74 

42 

80 
48 

64 

36 

67 

38 

81 
55 

78 
54 

70 
50 

65 
43 

67 
42 

77 
49 

75 
49 

68 
46 

73 
47 

63 
39 

79 
54 

76 
55 

76 
62 

70 
43 

64 
39 

79 

50 

80 
55 

65 
53 

75 
47 

60 
35 

82 

50 

73 
53 

77 

48 

70 
42 

67 

37 

79 

50 

77 
52 

75 
47 

71 
46 

62 
36 

78 

48 

70 
52 

72 
42 

63 
40 

63 
34 

78 
49 

75 
51 

74 
51 

66 

45 

61 
36 

77 
44 

80 
48 

72 
43 

76 
43 

65 

32 

65   64 
47   40 


70   70 
47   37 


70   65 
50   37 


78   67 
49   36 


72   67 
51   39 


73   62 
43   33 


77   61 
40   31 


74   70 
44   37 


64   67 
50   38 


72   60 

47   38 


74   65 
43   36 


77   61 
50   40 


64   66 
49   43 


70   63 
39   33 


60   67 
43   38 


71   70 
43   54 


55   53 


65   80 
58   62 


62   70 
56   61 


63   80 
58   61 


66   77 
54  61 


63   77 

56   60 


71   81 
55   63 


66   80 
56   62 


71   79 
59   61 


68   80 
57   64 


63   78 
57   60 


67   78 
56   59 


72   78 
59   62 


69   74 
45   55 


60   65 
55   57 


62   76 

54   56 


72   79 
59   63 


64   79 
56   60 


69   75 
54   60 


65   78 
55   60 


66   71 
58   62 


68   79 
58   62 


70   77 
47   60 


70   78 
60   63 


70   80 
60   64 


69   67 
55   59 


78   77 
56   60 


70   80 
51   62 


60   80   «0  7 
62   56   52   4 


76 
60 


76   76 
62   55 


77   75 
63   56 


78   78 
57   53 


79   77 
63   59 


82  7 

47  5 


60   53   47 


78   78   77   82 
62   62   53   51 


63   61   55 


76   73 
55   45 


81   81   81 
61   51   49 


77   75 
57   55 


70   67 
56   62 


65   81 
58   64 


63   76 
53   59 


61   62 
53   53 


66   79 
57   60 


78   76 
53   61 


63   78 
54   56 


60   73 
52   58 


79  78  78  84 

64  58  54  50 

77  77  74  77 
63  63  54  52 

78  78  76  81 

63  63  52  48 

78  73  77  83 

64  58  58  62 


80  86 
56   54 


79   77   77   81 
55   58   52   45 


77 

56 

76 
57 

81 
50 

5* 

82 

5  9 

78 
56 

82 
52 

7B 
55 

76 

59 

76 
52 

79 
48 

76 
51 

78   75 
54   52 


80   84 
47   58 


78   78   81 
62   56   57 


76   77   73 
59   56   50 


73   72 
57   55 


64   63   56   49 


57   56   54 


79  74. 
47  47. 


74 

81 

55 

52 

79 

77 

54 

46 

So»  R«f«r«nc*  NoIm  Following  Station  bid*: 
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Mfctad 

DAILY 

temper; 

ITURES 

Day  Of  Month 

KENTUCKY 

MAY    l«i 

Station 

.11 

fsT 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

14 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

I 

■ILLIAMSBURG    2 
yiLLIAMSTOWN    5    WSW 
•OIF  CREEK  OAM 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

64 

30 

56 
28 

62 
26 

60 
28 

57 
28 

62 
27 

74 
35 

71 
40 

77 
31 

79 

41 

75 
50 

78 
42 

83 
46 

78 
55 

82 

44 

82 

51 

78 

48 

85 

46 

78 

46 

74 
46 

81 
43 

83       87 

47       54 

78       85 

47       55 

85       88 
43       49 

89 
63 

87 
66 

90 
55 

89      68 
64      42 

81       57 
44      42 

87       71 
58      49 

78  71      83 

47      60       55 

91       74       78 
46      61       48 

79  76       87 
51       62       55 

84  83       83 
60      62       58 

68       73       75 
49       59      52 

85  85       78 
57       63      55 

79 
48 

76 
53 

80 
46 

82 
56 

76 
49 

83 

51 

61 

53 

69 

48 

70 
52 

76 

44 

71 
44 

78 
41 

61 
38 

61 
36 

62 

34 

66 
38 

62 
39 

67 
35 

72 
45 

70 
44 

72 
42 

63 

55 

57 
41 

65 
56 

65 

56 

73 

53 

65 

57 

80 
62 

77 
62 

80 
61 

80 
59 

78 
61 

79 

58 

79 
54 

76 
54 

80 
51 

78 

5  0 

73 
50 

76 

49 

76.4 
49.9 

72.7 
48.3 

77.3 
48.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

— 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

DE«Y  OAM 

EVAP 
WIND 

1 

.07 
17 

.21 

3 

.17 
12 

.18 
6 

.12 

3 

.13 
4 

.20 

3 

.21 
23 

.20 
13 

.17 
29 

.00 

11 

.19 

5 

.02 
13 

.07 
5 

.11 
3 

.13 

1 

.06 
26 

.17 
9 

.21 

8 

.06 
6 

.17 

8 

.14 

9 

.18 
12 

.02 

7 

.13 
1 

.11 

4 

.03 
7 

.11 

5 

.14 
4 

.19 

7 

B4.03 
B   273 

3IX  OAM 

4ADIS0NVILLE    1    SE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.11 

137 

68 

37 

.14 
36 
77 

41 

.19 
29 
82 
52 

.20 
32 
82 
56 

.27 
31 
88 
58 

.23 
52 

88 
58 

.26 
38 
88 
54 

.23 
27 
84 
57 

.31 
67 
90 
64 

.37 
72 
88 
65 

.24 
110 
72 
63 

.21 

S3 
74 
47 

.18 
65 
73 
50 

.07 
66 
89 
63 

.29 
60 
75 
60 

.20 
51 
70 
60 

.03 

34 
80 
64 

.21 

105 
79 
59 

.30 
72 
82 
66 

.26 
58 
81 
57 

.17 
20 
82 
57 

.35 
85 
74 
51 

.18 
52 
77 

45 

.14 

51 
74 
46 

.23 
17 
62 
57 

* 
22 
66 
57 

» 

60 
76 
62 

.25 
47 
77 
65 

.13 
31 
83 
65 

.22 
52 
84 
68 

.22 
14 
86 
58 

6.19 
1676 
79.1 
56.8 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
75 
56 
38 

.18 
33 
72 
39 

.15 

44 
76 
44 

.37 

42 
82 
52 

.24 
40 
85 
62 

.18 
40 
86 
62 

.30 
43 
87 

62 

.27 
25 
90 
63 

.29 

91 
88 
62 

.44 
95 
88 
66 

92 

81 
61 

.13 
74 
76 
52 

.27 
62 
76 
51 

74 

81 
65 

.23 

24 
81 
65 

.16 
48 
79 
66 

.18 
39 
86 
65 

.31 
84 
80 
61 

.26 

54 
83 
61 

.16 
52 
77 
65 

.19 
27 

84 
51 

.30 
62 
82 

54 

.13 
33 
70 
52 

.23 

38 
64 
47 

.12 
21 
71 
49 

.04 
27 
76 
56 

.00 
58 
67 
57 

.13 

67 
83 
65 

.23 

57 
77 
68 

.23 
42 
83 
61 

.25 
40 
89 
58 

B6.52 
1603 
79.9 
57.4 

I01F   CREEK  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
74 
60 
36 

.11 
38 
70 
36 

.35 
24 
78 
37 

.21 

30 
81 
50 

.22 

30 
85 
49 

.17 
24 
84 
55 

.21 
41 
86 
55 

.22 

26 
89 
54 

.27 

37 
90 
54 

.23 

39 
90 
59 

.20 
50 
84 
61 

.22 

71 
78 
49 

* 

46 
77 
51 

* 
50 
77 
64 

# 
28 
90 
63 

♦ 
32 
84 
55 

.65 
19 

66 
63 

.12 
33 
78 
60 

.17 
26 
86 
57 

.18 
20 
87 
56 

.13 

23 
75 
59 

.24 
32 

87 
52 

.12 

40 

66 
45 

.30 
43 

45 
45 

.06 
26 
45 
45 

* 
27 
57 
55 

* 

37 
59 
45 

.42 
47 
61 

55 

33 
65 
55 

.12 
27 
61 

58 

.05 
29 
53 
45 

B5.14 
1102 
74.8 
67.6 

c 

MT1 

^m 

171 

XV 

•KFT 

'Al 

n  a 

T71 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relati 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

.2  If 

% 

Station 

H 

> 

o   »   > 

£  a  s 

m 

> 
< 

1    • 

£  a 

0 

§     1 

.a     1 

Q       £ 

_1 
0  "S 
©  o 

M 

Z 
< 

o  </) 

o  tu 

Z 
< 

O  (/) 

O    LU 

Z 
a 

O  l/> 
O  UJ 

z 
a. 

O  l/> 

O  ID 

0 

•a 
H 

8 

8 

3 
A 

01 
0) 

A 
en 

I 

0 

s| 

M    9 

o  i  | 

®  ^  5 
>  « a 

:0V1NGT0N  WB  AIRPORT 

ssw 

n 

8.2 

25++ 

WNW 

18 

63 

84 

55 

57 

3 

2 

5 

0 

i 

0 

n 

59  0 

6.2 

.EXINGT0N  WB  AIRPORT 

sw 

10 

8.2 

20++ 

WNW 

17+ 

76 

80 

53 

55 

4 

2 

5 

2 

i 

0 

14 

_ 

6.0 

.OUISVILLE  WB   AIRPORT 

wsw 

9 

7.6 

34 

NW 

28 

77 

84 

55 

54 

5 

2 

4 

3 

i 

0 

15 

60 

5.9 

)     CITY   OFFICE    DATA 
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STATION  INDEX 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BAR80URVILLE 

BAftDSTOwN    S    J    PI 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 

8EREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  wOR» 
BLAINE  1  W 
80NN1EVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  F) 
BRADFOROSVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 
BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYV1LLE 
CARROLLTON  LOCK 
CECILIA 


C08B 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
V1NGTON  W8  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PI 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DAVELLA 

DBLPHIA  1  E 


COUNTY 


iRECKINRIDGE 


)MIO 

SMALL 


D1X  DAM 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

DYER 

EDDYViLLE  LOCK  I 

EDMONTON 

LIZABETMTOWN 
ELKMORN  CITY 

ELKTON  2  S 

FALLS  OF  ROUGH 
FALMOUTH 
iRMERS 
EMINGSBURG 
NGSBURG  2 


2  52  f. 


10 


FORD  I 
FORDS  FERR' 


1  FRANKLIN  1  E 
I  FflEEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  I 
!  GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 
GOLDEN  POND  8 


GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HA2AR0 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1ft 


HIGH  BRIDGE  LOCK 
HOOGENVILLE  NAT  P. 
HOPKJNSVILLE 

HYDEN 


'C  LEAN 

AYLOR 

.RAYSON 
IARROLL 
HARDIN 

OWELL 
IULLITT 
UCKMAN 

;aldwell 

■STILL 
10ONE 
HARLAN 

HIUEY 
HARRISON 
HARRISON 
10YLE 
1ARTIN 
>ERRY 

NOTT 
LOYD 
ERCER 


[KE 


TER    WORKS    [3194 


i    TODD 
JRAYSON 
'ENDLETON 
tOWAN 
LEMJNG 
LEMING 
J29S3    MADISON 
J2961    CRITTENDEN 
>     JELL 

:RANKLIN 

(3036     UMPSON 
3046    PIKE 
3052    MENIFEE 
:    MONROE 


,REEN 

HUHLENBERG 

THRISTIAN 


0837  jessamine 
3929  Larue 

(3994    CHRISTIAN 

f«093  Leslie 

k.134    MARTIN 

4165  BRECKINRIOGE 


1-8IG  SANDY,   2-CUMBERLAND,   3-GR.EENi 


36  51 

83 

20 

37  25 

86 

5; 

36  51 

88 

?< 

36  51 

ae 

20 

37  34 
37  33 

B* 

18 
14 

38  02 

6? 

5? 

37  26 

85 

54 

37  00 

06 

26 

36  58 

/e 

37  29 

85 

37  12 

86 

it. 

37  21 

83 

21 

37  13 

82 

35 

36  47 

85 

■V 

36  46 

87 

41 

37  32 

87 

16 

37  20 

85 

21 

37  25 

86 

)0 

38  41 

HS 

11 

37  40 

85 

57 

37  52 

83 

56 

36  50 

84  19 

38  23 

84  18 

38  2  3 

84  17 

37  39 

84  46 

37  48 

82  32 

37  02 

83  07 

1  37  33 
5i  37  57 
3  36  38 


37  00 
37  36 
36  54 


37 

03 

88 

OS 

37 

00 

85 

■37 

37 

ss 

52 

3/ 

18 

82 

21 

36 

47 

87 

in 

36 

86 

33 

38 

40 

84 

.'■a 

09 

S3 

33 

38  59    84  50 


3l  37  12  87  12 

3l  37  03  I  87  20 

3  37  32  86  54 
4t  37  15  83  12 

4  37  15  !  83  11 
4  37  33  83  46 

7  37  45  67  38 

21  36  44  87  34 

6t  36  34  89  10 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


,   2|  36  51  | 
4  37  10 
1  37  52 

3  37  53  | 

4  37  33 

87  30    5*0 
83  23    870 

82  32     638 

86  17     650 

83  23     795 

4-KENTUCKY, 

5-LICKING, 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W  PATTON 
ST.  JOSEPH  PREP.  SCH< 
C.  HOMER  NOLAN 


A  COLLEGE 
LAURA  B.  i 

LEE  BURTOI 


ODUS 
JAMES 
FED. 

JAMES 


T.  MULL  INS 
EMPIE  LOU  SMI 
OF  ENGINEERS 


EDWIN  E. 

MARVIN    M.    LEE 
CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ALVA    MC    KINLEY 
G.    V.    COX    SR. 
CORPS    OF    ENGINEERS 


wiLLie 


:    S.     VER 


MRS    BENNIE    B. 


KY.    CARDINAL    DAIRY 
ft.    P.    COLDlRON 
MRS.    EVA    M.    DAVIS 
THOMAS    M.     GRAHAM 

HATTIE    B.    BARNEY 
CORPS    OF    EN6INEERS 
PHILLIP   0.    THACKER 
JESSE    L.    HUFF 
0.    G1VENS 


.EN* 


NEERS 


EDMOND  0.  8ENNET 


MRS.  C.  C.  STAMPER 
MPS.  ALMYRTA  6.  HALI 
WILLIAM  H.  FISCHER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
KENTUCKY  UTILITIES 

CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  K 

UIE  0.  NEAL 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

HISS 

ISTHER  WILSON 

E.  GUY  DECKARD 

WILLI 

,M  F.  8RAMBLETT 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

EMILY 

M.  BEAM 

RADIO 

STATION  WKAY 

3EWEY 

S.  HILL 

FISH 

WLDLF.  REFUGE 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

AL8ER 

G.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 

JOHN  D  BRANDON 

:.  r. 

LOVELL 

MEATUS  E.  BRINKLEY 

>AVI0 

K.  CARSON 

BAILEY 

-EE  J 

HOGSTON 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

FfiANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NATIONAL  PARK  SERVI' 

NEWELL  F.  SMITH 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

EDD  PACK 

FLOYD  G.  ROSBINS 

JAMES  0.  MALONEY 


COUNTY 


LOCKPORT    LOCK    2 
LOGLICK    1     S 
LONDON 

LONDON    PAA    AP 
LOUISA    2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB    AP 
LOUISVILLE   UPPER   I 
LOVELACEVILLE 


MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE     PARK 
■   MANCHESTER    4     SE 


YSVILLE    DAM    33 


.ETCHER 
<.)'■>     MUtAMfMt 

4595    OLDHAM 
4620   GARPARt, 
1.672     U*OTT 
*703    pPAVSON 
LT46     'AYETIE 
f.755    fc*SEY 
fcflZl    JESSAMINE 
4841!    (JREENUP 

4057  HENRY 
4882  CLARi- 
4893  l-AJREL 
4898    LAUREL 

4946  Lawrence 
4949  jefferson 
(.55*  jefferson 
•999  jeffe»son 

4967 


w.-z 


RREN 


DMONSON 
9111  tLAY 

9171  Floyd 
9230  CRAVES 
9243  Mason 

5291  JACKSON 
9301  PENOLETON 
5370  PIKE 
p3B9  «LL 


MIOOLESBORO  SEWAGE 

PL   5394 

BELL 

MIOWAY 

9407 

WOODFORD 

MILBURN 

9415 

CARLISLE 

MILLERSBURG  2  N 

BOURBON 

MILLERSTOWN 

5430 

GRAYSON 

MONTICELLO 

&524 

HAYNE 

MOREHEAD  STATE  COLL 

EGE  B555 

ROWAN 

MOUNT  STERLING 

9640 

MONTGOMERY 

5648 

ROCKCASTLE 

MUNF0RDV1LLE 

5684 

HART 

MURRAY 

569* 

CALLOWAY 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 
HOPKINS 

OLNEY 

6020 

ONEJDA 

6028 

PAVIESS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

Daviess 

OWENTON  2  S 

6106 

DWEN 

PAOUCAH  FAA  AIRPORI 

6110 

MC  CRACKEN 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

PADUCAH  SEWAGE  PLAA 

T    fl„ 

MC  CRACKEN 

PAINTSVILLE 

9136 

JOHNSON 

PARADISE  STEAM  PLAf, 

T    6155 

MUHLENBURG 

PIKEV1LLE 

6353 

PIKE 

PRINCETON 

fr575 

CALOWELL 

ESTILL 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6602 

Ohio 

RUSSELLVILLE 

70*9 

Logan 

SCOTT 

SADIEVILLE 

7074 

ST  MARY 

7096  MARION 

SALVISA  LOCK  6 

pl21 

woooford 
Magoffin 

SALYERSVILLE 

^129 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

Magoffin 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

|7215 

lALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

[7220 

SEBREE 

7234 

&EBSTER 

SHELBYVILLE 

b 

SHELBY 

SHEPHEROSVILLE 

BULLITT 

SMITHFIELD  4  S 

^473 
p06 

7510 

5HEL8Y 

SOMERSET  2  NE 

PULASKI 

SOMERSET  1  N 

Llassi 

SPRINGFIELD 

[7604 

WASHINGTON 

STEARNS 

7677 

MC  CREASY 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

BO60 

MONROE 

TYRONE  LOCK  5 

^NDERSON 

UNIONTOWN  0AM  49 

&197 

JNION 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

0246 

JESSAMINE 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  S  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


0486  LINCOLN 
B551  MORGAN 
0709  UHITLEY 


1  30  07 

7  30  14 
7  36  11 


a  3e 

13 

1  38 

M 

s   it 

2  37 

06 

2    37 

07 

e1  37 

2  36 

43 

3  36 

53 

9  37 

5? 

8  30 

0? 

3  36 

4  36 

0? 

7  37 

46 

4  37 

51 

0  37  58 

7  38  39 
7  38  46 
2  37  25 
S.  37  33  | 

2  36  43 
4  38  38 


04  36 
64  35 

64  35 
62  62 

64  58 

84  02 
6*  04 
04  05 

62  36 


3  37  15    67  29 


1  37  34    82  45  I 


2  37  26    84  00 


2  36  37    63  43 


6,  36 

46 

II 

54 

5  It 

19 

i     >! 

l  \ 

66 

03 

•o 

8* 

H 

5  36 

11 

83 

■' 

5  11 

H 

2  37 

21 

20 

3  37 

16 

65 

53 

9  36 

36 

M 

?0 

7  3? 

19 

03 

12 

37  46  ,   07  09 


6  32 

04  50 

7  04 

66  46 

7  06 

88  37 

7  06 

86  36 

7  46 

82  49 

7  16 

66  39 

7  29 

82  31 

37  56    8*  *9 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

iUil 


OfcStFVEF 


1150 
941 

660 

1032 

11  CO  5* 
642  (,( 
979    MIC 


HC*AJ>» 

;.    f,     tMMLt 

HAAOLC     I      - 

CLYOC     STlfELFATHE* 

.-..    WCATMC*    6UW£A 


FIT 


405 

773 

n»5 


MO   MIO 


462    MIO   MID 


1001 

M 

M 

73( 

1.35 

7* 

7A 

Li30 

8A 

3*0 

4P 

■u 

901 

7* 

tzi 

6P 

7* 

T9t 

»M 

5P 

5P 

590       7A        7A 


1215  5P  7A 
795  7*  7A 
1100      6A       BA 


COUPS    C*    ENS  I  KEEPS 
-*J6£RT    BvRX€» 
AMERICA* 

FED.    AVIATIOW    A6t* 
CXPTO* 


>ISvll 

...      .Fl'r-Ft 


5P       TA        7«fc 

5P      IP 

6P       7A 


...     r. 
'     &J*EA' 

CORPS   OF   ENGINEERS 
eLAmE    KAL'JNE 
■ILLARC    I 

HOHER   ^El&ORn,    j». 

NATIONAL     P(K     BflM 
NORA    S.     WHITE 

M*S.    SETTr   PPEfLAT 

MAYFICLO   I 

CORPS   Of   Engineers 

MPS.     KINNIE    E.    HOPJ 


ECU 


-IT. 


■ 
OF    MIDWAY 


CI1 

CIT 

BRYANT    E.    GILLIAK 

8LJE    STAR    njr'.ERy 
OVA    -.    LAwlER 
ALVIN    L.     BERTRAM 
PROF.     HCNR*    C.    HA« 


FRgr;  • 


-:- 


i " ;;  • 

420      5P      7a 


JOHN    E.    SCOTT 
GEORGE    E.    DUVAL 
MELVIE    PARLEC    NEISI 
MPS.     ANNA     L.    6R0MN 
VIRGIL    D.    CLARK 
CORPS   OF   ESCINEESS 

ALGEP    A     REDMON 
FED.    AVIATION   AGENC 
WESTERN    P.     LACKEY 
CITY    OF    PADOCAM 

JAMES    0   H-JGHES 

TVA-76* 

U.S.    WEATHER    BURCM 

ALTON    M.     HARVILL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HEBNDO* 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  GLADYS  TALLEY 
CLEM  FlfiMTHASTQ 
JOHN    B.    BAUER 

CORPS   OF   ENGINEERS 
STANLEY    GARDNER 
FORREST    C.    WILLIS 
NOBLE    ALLEN 
MRS.     IDELL    F.    DEERI 
ORLANDER    C.    CRAIG 
VIRGIL    D.    CROUCH 
HENRY    M    WATERS 
GEORGE    E.    SIMPSOU 
ROY   L    ABBOTT 

RADIO  STA  WSFC 
WM.  M.  GOATLEY 

MPS  GLADYS  M.  GRIFF 
Chas.  h.  *4C  MuRTREY 
CHARLIE  S.  KAYS 
MRS.  KJITHRYN  B.  CAR 
J  G  EMBERTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 

MRS.    EDNA   LOVE 
CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 
MRS.    RITA    RJDDER 
REYNOLD   V   BROWN 
ESTIL    M.    MEADOWS 
HENRY    NORTHCUTT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


6-MISSISSIPPIi       7-OHIO,      8-SALT,      9-TENNESSEE 


ffl'A 


REFERENCE  NOTES 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  mav  be  obtained  h„  ™-<  +  i    »   .... 
Agricultural  Experiment  Station,  Lexington,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Of?lce°neSr  you!6  Climatol°elst  -  c/o  Agronomy  Department, 

figures  and  letters  following  the  station  n»e,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

^hbune?in?aSOnal  Sn°"'fa11  aDd  h6ating  ^^^  dayS  '»  the  12  m°"ths  »<"««  •"„  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 

DlTislons,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

inless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  -j   „,„„<..,.*  *< 

.ovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  dep^t^s  o?  .'^Er^"^^^; ^"e^V^**   """  Wl°d 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  H(,.pt„  „„!««,„   ,.     ,.   „ 

Ml..   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  ref e^t/extremes  o?  temperature  or  water""?*  I   f°0tn0te  flowing  the  "Evaporation  and  Wind" 

of  observation.  x  xemPerature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 

•(ornals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow  =i»=+ 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observer lon«   ™n=I    !?   '  sle?t- 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recoro!   COnse"uently  occasion 

s^oranMl^r^^tries^f's^o^L01^^  T.XZ^o^lltl   aTlce"  ""   *""  ^  ^^  ^^    ^   ln  ^   ™*  °°°"*^   table  include 

^.l^c^STon  Ground  ££  wnen^u^shed^r^f o^^™^™^^^^?   "*  V***.   ™"    "<  ^^    ^   «« 
tl.es  in  local  standard  time.   During  the  Lamer  months  so."  otae"^".^?^^^!^"™"^?^  slvinffime?  ^^  Sh°WS  °bSe™atl°n 

^"ions^n^ron-gro^nd^varues'arf  ^"^VTc.S^   *"  '*  ^^^    ""  for  a11  «'«"  father  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 

I.  tie  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 

:  Prec0Ipi?ftfoninDaa^  Bulled.  """*   PreCiP"*»°"  '—  »"  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

G   "Soil  Temperature"  Table. 


or  ice  on  the  ground, 
ional  drifting  and  other 


B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in 
J  "Supplemental  Data"  Table. 


any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table; 
Table;  and  the  Station  Index. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

ally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

D     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  wever,  zae   rexerence  Indicates  that 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

"  for  Hef»^Lday!1°f  reC°^d  mlsslne;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  tot   a  full  month. 

R  ^°n^SifrDm  T^c°ld^e   gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

DATA-mIt™*-!!1"  condltlons  ln  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 

"*■«  n/uiUNAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

••°uh«tatJ°n  c°ncernlne  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatic 
Washing   %? istory"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
rlll  ° g,  °  z5>  D-  c-  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961   annual  Issues  of  Local 
nunatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


aonev  o  H     h      Va  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 

sent  t   (!"  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Temperature 


WESTERN 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

H0PKINSV1LLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MILBURN  1  E 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

ELI2ABETHT0WN 

FALLS  OF  ROUGH 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGS8URG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 

BAXTER 

BLAINE  1  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HYDEN 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MCKEE 

MIDDLFSBORO 

MONTICELLO 

MOUNT    VERNON 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

STEARNS 

VANCEBUPG    DAM    32 


87.0 
87.1 
87.7 


37.3 
37.2 


8  9 


86.5 
88.9 
87.3 
86.9 
87.0 


84.0 
82.6 
85.9 
84.4 
85.7 


<  2 


84.5 
85.1 

84.5 

86.0 

82.1 

86.5 

84.7 

85.4 

85.8 

84.0 

86.7 

84.3 

84.4 

85.0 

84.7 

84.1 

83.7 

85.1 

82.0 

84.0 

83.5 

84.1 

84.7 

81.1 

84.3 

82.0 

80.8 

82.0 

85.7 

81.6 

82.2 

83. 2M 

81.7 

82.2 

82.6 

82.5 

83.  5M 

83.0 

83.5 

84.3 

32.0 

84.3 

82. 5M 

82.8 

80.7 

83.7 

81.8 

84.1 

83.8 

83.4 

85.7 

83.5 

81.9 

84.2 

61. 2M 

60.1 

63.9 

61.5 

62.0 

62.1 

62.6 

63.9 

62.3 

62.5 

64.5 

64.4 

64.7 

62.8 

64.0 

64.0 

61.9 

61.7 

62.6 


59.9 
58.9 
60.2 


59.7 

61.8 

59.8 

60.9 

62.5 

64.7 

61.7 

61.2 

63.6 

60.6 

59.0 

59.7 

59.3 

56.4 

57.0 

58.3 

61.0 

56.4 

58.6 

57.5 

62.0 

55.0 

60.0 

55.9 

60.2 

59.7 

58.6 

59.4 

58.8 

55.0 

58.8 

55. 3M 

56.1 

57.1 

56.9 

56.8 

57.5 

58. 7M 

57.9 

59.0 

58.4 

56.7 

58. 6M 

60.4 

58.8 

60.4 

58.7 

59.3 

59.4 

74. 2M 

73.9 

75.7 

74.3 

74.6 

74.9 

75.7 

76.1 

75.4 

74.9 

75.9 

75.7 

75.0 

76.2 

75.3 

76.5 

74.6 

74.3 

74.8 

75.2 


72.0 
70.8 
73.1 
71.7 
74.5 


1.0 
1.0 


1.1 

0.5 


71.5 
73.2 

71.7 

72.5 

70.2 

73.1 

73.3 

72.6 

73.4 

73.3 

75.7 

73.0 

72.8 

74.3 

72.7 

71.6 

72.7 

71.7 

72.2 

69.2 

70.5 

70.9 

72.6 

70.6 

69.9 

70.9 

72.0 

67.9 

71.0 

70.8 

70.9 

71.0 

70. 9M 

70.6 

70.5 

70.8 

66.8 

70.7 

69. 4M 

69.6 

70.3 

70.6 

69.4 

70.9 

70. 6M 

70.4 

69.9 

71.1 

69.3 

7 1  .  4M 

72.1 

71.1 

73.1 

71.1 

70.6 

71.8 

1.5 
1.0 
1.1 


2.0 
3.6 


2.8 
1.6 
4.4 


2.2 
1.9 


3.0 
2.6 


50 
52 
52    15+ 
48    22 


mo  of  Doyi 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


2.24 
1.90 
3.06 
1.74 
2.92 
2.61 
5.10 
1.90 
2.37 
1.99 
2.04 
3.05 
1.99 
2.44 
2.16 
2.17 
2.32 
2.32 
2.09 

2.44 


3.17 
3.33 
2.20 
3.33 
2.55 
4.39 
3.60 
1.87 
4.59 
1.71 
1.65 
4.12 
2.89 
3.93 
2.34 
3.23 
4.18 
4.40 
3.65 
4.76 
3.42 

3.30 


4.89 
1.19 
1.59 
3.00 
4.00 
5.46 
2.83 
2.57 
1.85 
3.27 
1.92 
3.97 
2.15 
6.05 
2.94 
1.95 
6.52 
2.44 


1.86 
5.35 
2.40 
4.30 
2.93 
2.39 
1.72 
7.75 
4.13 
4.60 
5.41 
5.01 
5.74 
4.55 
5.33 
5.41 
3.52 
4.50 
4.02 
1.36 


1.26 
1.18 


2.21 
1.37 


1.51 
1.48 


1.49 
1.81 


1.94 

.49 

2.16 


.05 
2.95 

2.30 


1.60 

2.22 

1.45 

2.26 

.56 


1.50 
2.22 


1.81 
1.18 


2.10 
3.36 


.78 

1.25 
.58 

1.15 
.94 

2.60 
.60 
.85 

1.15 
.80 
.90 
.91 
.88 
.80 
.69 
.93 

1.56 
.81 


.94 
1.40 

.60 
1.07 

.69 
1.52 

.65 

.42 
1.40 

.50 

.70 
1.40 

.57 
1.96 

.68 

.93 
1.62 

.96 
1.77 
1.24 

.92 


.97 
.52 
.75 
.91 

1.88 

1.24 

1.74 
.95 
.63 

1.00 
.86 

1.58 
.66 

2.35 
.89 
.55 

1.80 
.77 


.41 

1.17 

.80 

.66 

2.10 

.67 

.48 

2.21 

.75 

1.61 

.99 

.94 

1.73 

1.66 

1.08 

.94 

.96 

1.91 

1.00 

.52 


O 

,0  0 

.0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

O  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

O  0 

0  0 

O  0 

0  0 

o 

O  0 

0  0 

O  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MlNUED 


Temperature 


5T    LIBERTY 
.LIAMSBURG    2 


DIVISION 


33.4 
32.9 


56.0 
58.6 


69.7 
70.8 


i  z 
1° 

Q    lb 


3.5 

2.7 


2.52 
3.34 


Precipitation 


KENTUCKY 
JUNE    1963 


No,  of  Days 


.58 

.26 


1.26 
.89 


.0 

.0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         98°  on  the  14+  at  5  stations 

Lowest  Temperature:  42°  on  the  22d  at  Jackson 

Greatest  Total  Precipitation:         7.75  inches  at  Heidelberg  Lock  14 

Least  Total  Precipitation:  0.  91  inch  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:         4.  18  inches  on  the  21st  at  Salyersville  2  SE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AODISON  OAM  45 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 
BEAVER  OAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 

BLAINE  1  W 
BONN  I EV I  LLC  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 

BROWNSVILLE 
BUROINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 


// 


SSE 


CLERMONT 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
DUNDEE  4  ESE 

OUNMOR 
EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UTIL  PARK 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 


ESE 


GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 


SSW 


HENDERSON 
HICKMAN  1 
HIGH  BRIOGE  LOCK  7 

HOPKINSVILLE 
HYDEN 

IRVINGTON 
JACKSON 

JFPEMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LLOYO  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVFLACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
MARTIN 
MAYFIELO 
MAVSVJU-C  DAM  33 

MCKEE 

-HORO 
MIDWAY 
MILC.UPH    1    E 

.TOWN 
MONTKELLO 

•       ■  ,     ■ 

/■  won 

MUNPM0VILLE 

otNcr 
ofteioA 

OWEHSBORO   2    W 

'  '»»0    DAM    46 


3.33 
1.86 
2.2C 


3.25 
3.0C 
4. DC 
3.  87 

2.93 

5.46 
1.95 


3.06 
5.02 

1.65 


2.37 
1.99 
4.40 


5.74 

4.55 
2.53 
3.05 
2.49 
5.33 

3.97 
5.41 
3.92 
1.99 


4.46 
2.44 
2.31 


10   I   11    I  12 


•ei 

•  21 

•  30 


•13       .35 

.43       .41       T 


1.00 

•04       .63 


•  69 

•22      .12 


23       .31       .30      T 


Day  of  Month 
13 


14       15 


1.22 
1.13 


16       17   I    18 


2.60       .30 


19       20       21 


22      23       24 


.21 

.10 

.40     1 

.<:<■ 

.25 

.10   2 

.10 

.15 

.92 

.21 

.16 

.29 


.02 


.06      .71 

.05    1.10] 

.07 
T 

1.92 

.39 

.36    1.12 


1.00    2.21 
.70 


2',       a       V 


28        '« 


.66       .22       .62 


2.35      .90 
T  .05 

.73      .31 


.91 
1.37 

T 
.70 

.99 
.55 

7 

25 

.19 

32 

.04 

.08 

2.00 
T         1.04      T 
.08       .13 

.42       .10 


.  following  Slullon  IncUx 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

KENTUCKY 

Station 

o 

E- 

Day  of  Month 

- 

1    |    2    |    3 

4    | 

b 

6 

7    | 

8 

9 

10 

11         12 

13       14   |    IS 

16 

17   |    18 

19  |   20   |   21 

22   |  23       24 

25   1  26   1   27 

?8   1 

?q 

in 

P40OCAM   FAA   AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE    1    S 

PARAOISE   STEAM   PLANT         R 

2.ie 
2*11 
A. 66 
2.32 

•  17 

•  63 

•  31 

T 

.06 
.43 

.50 

.38       T 

T 

.61 

•  13 

•  55 

•17                     .80 
.25       .17 

.08 
.20 

.01 
.03 

•  45 

•  02 
.93 

.01 

•66       .01 

.64 

.69 

•10    4.02 

.23       .15 

1 

.02 

PIOV1LLC 

PRINCETON 

3.52 
2.32 

•  10 

.03 

T 

.41 

.31 

•  16 

.23 

.08 
.60 
.18 
.82 
.48 

.07 

.90       ,9C 

T 

.76 

xAVEHNA   LOCK    12 

4.26 

.36 

•  31 

•  20 

.60 

.12    1.65 

mChMOND 

6.05                                   .0' 

•  73 

•  27 

•  32 

.10 

.09 
1.12 

T 

.31 

T 

.JOOKSTER    LOCK    3 

2*64 

•  42 

.27       .14 

.05 

.09 
.06 

.  ILLE 
S»lVlSA   LOCK    6 
UIYER5V1LLE    2    SE 

2.09,                   .20 

3.2d 

6.46 

•  22 

.33 

•  05 

T 

T 

.24 

•  63 
■  26 

.15 

.35 
.66 

.81 
.10 

•  01 

.19       .30 
.07       .01       .89 

.02 

T 

.29 

5COTTSVILLE    3    SSW 

SC3TTSV1LLE    2    SW 

3.65 
3.41 

.3t 

.03 

.06 
.39 

T 

•  12 

.42 
.25 

.78 
.70 

.08 

1.77 
.03    1.68 

.10 

1.17 

jEMEE 
SMgLBYVlLLE 

3.25 

2.  94 

.33 

.61 
.32 

.32 
.89 
.22 
.56 
.60 

1.00 
.03 
.10 

T          1.52 

T 

-hEPMEROSVILLE 
SOMERSET    2    NE 

3.0<i 
4.54 

1*30 
.20 

1.05 
1.61 

•  15 

.10 

.05 

.14       .72 

.18       .64 

T 

4.5C 

.26 

L.91 

.01 

.45 

.02 

T 
.02 

.16 

.26 

.06 

^IWFIELO 

3.41 

•  15 

.92 

87 

T 

IflMOl    SHADE 
*TLOftSVlLLE 
YRONE    LOCK    5 

4.02 
4.76 
2.43 
2.62 

T 

.08 
.21 
.16 
•  66 

.58 

•  23 

.03 

•  61 

.45 
T 

T 

.10 

.46 
.68 

1.00 
.37 

1*32 
.80 

.77 
.76 
.05 
.05 

.17 

T 

.56 

.74       .10 

.08       .10 

.04       .02       .32 

.13 

T 
1.24 
.03 

.09 
.15 
.08 

.68 

NIOftTOWN   OAM    *9 

. 

M.LEV   VlEti    LOCK    9 
IHBUBCN 
&NCE8URG  OAM    32 

4.61 
2.46 
1.36 

T 

T 

.45 
.22 

.17 

.06 

•  24 

•  16 

T 

T 

.75 

.47 
.57 

.82 
.69 

•  06 

.07 

.29       .50 

.10       .73 
.02       .47 

.06 

.11 

ftftSAN   MARYLAND    OAM 

1.95 

.39 

•  25 

.04 

.15 

.55 

.54 

.05 
.03 

1.80 
.07 
.12 

iiSESSuRG    7   NE 
EST   LIBERTY 
;.L!AHS?J«6    2 
tLLIAHSTOWN    5   WSW 

6.52 
2.52 
3.34 
2.44 

.41 

•  19 

•  06 

.80 
•  05 
.31 
.13 

•  12 

.11 

.51 
.02 

.30 
.30 

.16 

.31 
.08 

... 

.12 

.63 

.64 
.10 

•  21 
.43 

.17 

1.00       .90 
•20    1.26 
.08       .89 
.20       .11 

2.20    1.76 

.01 

ILLOW   LOCK    13 

6.55 

.23 

.83 

•  50 

.10 

.40 

■  14 

.11 

T 

CLe   CREEK   OAM 
X06URY    LOCK    A 

3.42 

2.92-                                  .06 

•  22 

.53 

.75 
.02 

•  14 

.03 

.03 

.25 
.24 

.37 
.22 

.92 

.78 

.26 

T             .23 
.44       .58 

.22 

ioies  following  Slaiion  Ii 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14    15 

IE   17   13 

19   20   21   22   23   24   2S 

26 

a 

28   29   30 

ADDISON  DAM  45 

MAX 
Mlf. 

82   86   82 
58   58   60 

60   80   87   90   91   94 
60   60   63   64   67   66 

95   92   80 
68   63   60 

SO   86   82 

58   60   58 

74   72   80   85   85   82   72   77   85   87   88   88   84   86   88 
58   58   56   57   59   54   52   52   54   59   60   62   62   62 

ANCHORAGE 

1  MAX 
MIN 

84   83   83   69   82   87  !  90   86   90   90   81   75 
54   49   58   60   60   60   66   69   67   70   61   51 

82   83   75 
57   62   51 

75   80   84   83   76   7; 
61   54   52   63   65   5] 

76   86   8< 
47   50  it 

87   68   84   88   83   88 
55   59   62   67   66   65 

ASHLAND 

MAX  1  79   88   84 
MIN   49   49   55 

69   71   81   88   85   88   91   93   81 
]  52   58   62  t    61   57   53   64   61   51 

71   80   84 
45   52   55 

75   34   83   85   86   7< 
60   49   53   56   62   5! 

72   77   84   87   88   90   88   86   87 
46   46   50   55   56   55   55   65   64 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX   87   86   85 
MIN  -  54   59   57 

74   82   90   92   91   93   94   92   83 
62   62   62  j  67   68   68   70   61   54 

85   86   84 
59   63   53 

76   82   8! 
62   54   53 

86   82   7« 
58   68   55 

79   86   81 
46   51   58 

89   90   89   84   90   92 
56   58   66   67   66   67 

8AXTER 

MAX 
MIN 

|  86   84   81 
53   54   54 

77   65   75 
56   59   62 

80   87   90 
61   61   65 

91   92   65 
66   62   55 

80   85   86 
57   62   56 

80   65   80   e2   84   76 
60   59   56   59   62   65 

77   82   88 
51   52   52 

88   88   81 
57   56   55 

85   85   83 
64   64   65 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

87   86   85 
58   57   58 

84   84   93 
63   62   65 

93   93   96 
67   69   67 

95   93   83 
70   62   55 

92   90 
60   63 

75   82   86 
58   55   56 

88   80   77 
56   67   55 

83   86   90 
50   55   61 

89   90   86 
61   60   65 

83   89   90 
67   68   65 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

85   85   86 
52   54   52 

87   89   93 
63   53   62 

94   96   95 
64   65   65 

97   92   86 
74   62   53 

95   91   87 
61   67   61 

77   83   85 
62   55   52 

86   81   76 
52   66   57 

81   86   85 

57   55   62 

88   89   86 
62   60   61 

89   89   90 
67   62   64 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

84   84   82 
61   62   58 

79   83   86 
62   63   65 

90   89   92 
67   63   69 

92   88   78 
1  69   60   54 

83   83   82 
54   53   55 

71   80   84 
54   52   53 

85   83   72 
57   63   59 

78   84   86 
47   55   59 

87   87   85 
57   58   66 

82   83   86 
66   64   65 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

80   83   84 
47   53 

75   79   90   89   92 
60   51   56  I  59   61   62 

93   93   82 
61   51   51 

79   82   81 
50   58   60 

74   76   82 
59   51   51 

85   84   75 
51   65   55 

70   72   85 
43   43   55 

86   89   90 
51   53   61 

91   89   91 
63   62   61 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

86   85   84 
53   56   56 

76   83   87   90   90   92 
62   64   59   63   67   64 

j  92   83   80 
69   61   55 

85   85   82 
57   62   57 

72   81   83 
1  59   54   54 

83   81   78 
57   65   56 

78   85   88 
48   53   57 

88   90   88 
55   56   63 

82   86   88 
64   63   62 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87   86   87 
61   60   59 

77   85   92 
£5   63   63 

93   95   94 
67   70   66 

94   85   82 
67   63   59 

90   89   78 
63   64   62 

68   82   83 

60   58   63 

86   80   75 
60   67   59 

81   87   87 
55   61   65 

89   89   89 
63   62   70 

84   66   90 
66   65   66 

BRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

83   87   83 
53   59   54 

88   74   83 
55   63   60 

90   92   86 
59   63   64 

92   94   63 
66   61   54 

79   86   86 
57   59   55 

76   74   82 
60   54   56 

84   85   80 
j  59   67   59 

75   60   87 
45   51   55 

88   89   69 
55   56   61 

88   85   88 
65   64   63 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

87   85   87 
58   60   57 

72   82   89 
63   64   62 

92   09   91 
66   65   66 

91   84   79 
69   62   56 

86   86   85 
60   63   57 

74   82   86 
60   55   59 

85   82   75 

j  66   68   58 

81   86   89 
49   56   58 

90   89   89 
58   59   67 

84   85   90 
67   64   65 

CARROLLTON  LOCH  1 

MAX 
MIN 

86   85   80 
50   56   58 

72   84   90 
62   63   62 

92   91   93 

65   67   70 

94   90   78 
72   63   52 

SO   84   83 
50   61   54 

84   82   83 
58   55   54 

85   84   73 
57   64   53 

77   64   88 
47   47   53 

88   89   90 
56   57   62 

86   89   89 

69   70   72 

CECILIA 

MAX 
MIN 

80   84   87 
55   58   58 

83   81   83 
60   62   61 

91   93   92 
65   68   67 

94   94   83 

68   62   55 

80   85   86 
56   60   56 

74   72   81 
58   53   54 

84   83   86 
54   53   58 

78   81   78 

54   48   51 

86   88   88 
57   56   59 

91   89   80 
62   68   67 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

85   85   84 
52   57   56 

76   83   91 
62   60   61 

J  91   92   93 
66   67   67 

93   93   81 
70   65   53 

85   89   86 

'  56   64   53 

77   63   85 
61   53   51 

85   83   75 
57   66   51 

79   87   89 
44   49   55 

89   89   68 
55   57   62 

86   87   91 
66   67   65 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82   82   76 
51   54   53 

71   81   85 
61   60   59 

89   88   91 

63   65   68 

91   77   70 
61   56   44 

78   84   74 
44   59   50 

77   82   83 
58   51   54 

84   72   71 
60   60   49 

76   82   85 
45   46   53 

87   88   89 
55   56   59 

85   88   91 
70   65   64 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

83   80   80 
47   48   51 

68   77   85 
50   60   60 

88   88   91 
55   60   62 

92   85   82 
64   65   53 

83   85   78 
58   60   57 

77   81   81 
59   54   52 

83   78   75 
55   65   55 

79   82   88 
49   48   56 

89   88   85 
49   51   62 

88   85   86 

61   54   62 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

81   88   85 
43   5  3   54 

85   75   82 
57   64   62 

90   91   92 
62   65   67 

93   94   78 
69   69   49 

75   61   85 
47   63   50 

76   76   84 
61   53   50 

85   85   77 
57   64   55 

73   79   85 

44   45   51 

87   89   90 
52   55   58 

87   83   89 
67   63   62 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

82   85   85 
52   58   56 

84   73   82 
60   61   63 

88   91   85 
65   63   64 

92   94   83 
69   60   52 

77   83   86 
53   60   52 

75   72   82 
55   52   55 

83   85   80 
60   65   56 

73   79   85 
46   50   55 

87   88   88 
57   57   61 

87   85   86 
65   63   64 

DEWEY  DAM 

MAX 

MIN 

83   86   83 
52   56   55 

78   71   78 
58   61   63 

68   89   89 
59   60   65 

91   94   82 
65   62   56 

77   82   85 
51   51   53 

80   78   82 
52   54   53 

86   86   74 
55   60   58 

74   79   85 
46   47   53 

87   88   89 
56   57   59 

88   88   85 
65   65   65 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

85   85   84 
55   58   56 

79   82   86 
62   63   64 

89   89   90 
65   64   67 

91   91   80 
70   61   55 

82   84   84 
60   63   55 

75   61   83 
61   54   57 

83   83   72 
62   68   59 

77   83   83 
51   56   59 

87   88   88 
58   59   67 

86   86   87 
67   66   67 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

80   81   84 
52   53   55 

81   83   69 
58   59   63 

84   89   91 
64   64   67 

92   91   82 
70   70   62 

83   82   85 
55   57   52 

75   71   76 
57   57   56 

81   78   80 
55   56   60 

74   76   78 
53   46   48 

86   86   88 
56   57   58 

89   86   83 
58   65   66 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

85   80   85 
57   60   59 

84   89   82 
57   60   59 

94   95   94 
61   67   68 

95   96   83 
70   62   55 

86   91   90 
58   61   58 

76   75   84 
60   55   53 

86   85   86 
57   61   59 

78   80   87 
45   51   61 

88   91   91 
56   57   61 

88   83   87 
66   68   68 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

80   86   85 
48   54   59 

80   73   86 
59   60   61 

89   90   92 
61   63   66 

93   94   83 
67   60   49 

74   81   84 
49   49   50 

78   77   83 
57   54   53 

85   86   85 
57   62   53 

74   80   86 
45   46   50 

90   90   92 
54   56   60 

88   86   90 
64   65   60 

FARMERS 

MAX 
MIN 

85   85   82 
49   54   58 

75   80   88 
60   63   60 

87   88   91 
58   61   63 

92   90   80 
65   60   50 

80   83   84 
49   61   51 

81   82   85 
60   51   53 

85   83   72 
58   64   56 

77   83   85 
43   46   53 

88   89   88 
52   54   61 

85   86   89 
65   64   64 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

84   82   74 
54   58   59 

74   78   84 
60   63   57 

87   88   89 
51   59   67 

89   80   72 
71   61   50 

77   80   78 
47   63   53 

72   80   81 
60   52   56 

82   77   70 
59   68   54 

75   81   85 
46   56   61 

86   87   85 
56   58   62 

85   85   87 
68   65   65 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

88   86   88 
61   61   62 

87   90   93 
66   66   68 

94   96   97 
69   70   70 

95   83   84 
66   64   61 

93   90   69 
64   63   62 

74   82   83 
60   61   59 

87   75   75 
61   69   55 

80   84   88 
53   64   66 

88   89   90 
65   64   64 

91   92   92 

67   66   70 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

79   87   84 
50   54   54 

84   74   84 
58   62   62 

91   92   93 
63   65   66 

93   93   82 
67   62   52 

77   63   85 
52   58   53 

76   76   82 
53   54   52 

85   86   77 
57   61   56 

73   78   851 
46   49   54 

88   89   91 
55   57   60 

88   86   89 
64   66   64 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

86   86   86 
58   57   58 

74   82   88 
63   63   61 

91   90   93 
65   68   66 

94   84   80 
70   62   56 

90   69   61 
63   65   61 

70   82   82 
60   57   59 

87   80   73 
62   65   59 

80   86   87 

55   58   62 1 

88   89   85 
60   59   67 

82   87   86 
66   64   64 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

84   83   85 
60   57   58 

87   87   89 
64   59   64 

94   95   91 
67   67   66 

97   96   85 
70   63   58 

86   95   91 
64   64   61 

79   71   83 
61   57   54 

86   87   74 
53   64   56 

79   85   86 
54   59   59 

87   90   91 

64   62   64 | 

87   90   90 
67   63   67 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

78   85   82 
48   55   57 

67   71   81 
59   62   64 

88   84   87 
63   61   61 

92   94   82 
71   62   52 

72   79   85 
46   4B   56 

76   73   81 
59   51   52 

84   85   74 
56   61   55 

70   76   83 
44   46   53 

87   88   90 
56   55   59 

88   88   90 
63   65   64 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

84   88   86 
54   57   59 

88   72   85 
60   63   61 

92   94   91 
63   64   65 

94   94   86 
66   62   55 

81   88   69 
58   64   59 

78   70   82 
60   55   58 

85   81   79 
61   64   57 

75   81   87 
47   53   58 

69   89   90 
57   57   62 

90   66   87 
65   65   64 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

87   86   86 
57   59   59 

84   66   93 
63   63   63 

94   95   95 
68   69   68 

95   85   84 

71   63   57 

93   90   89 
60   64   61 

73   82   84 
59   57   55 

86   81   78 
58   67   55 

82   86   88 
50   58   63 

89   90   86 
63   61   68 

85   89   89 
66   68   66 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

84   85   82 
50   54   55 

75   79   88 
59   63   56 

67   90   92 
59   61   62 

93   92   83 
63   60   53 

83   85   85 
55   63   53 

76   80   84 
60   55   54 

84   84   75 
58   63   59 

76   84   85 
45   47   53 

86   88   88 
53   55   65 

84   84   87 
65   63   64 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

86   66   86 
53   56   62 

90   89   93 
66   67   66 

95   96   96 

71   70   72 

95   85   82 
75   63   58 

90   92   80 
61   64   59 

77   84   85 
58   56   5  5 

86   76   77 
59   66   51 

60   87   87 
51   57   62 

90   90   91 
64   60   62 

91   90   94 
66   67   67 

HICKMAN  1  1 

MAX 
MIN 

83   66   85 
59   62   59 

86   86   90 
62   64   65 

94   95   96 
67   68   68 

97   96   87 
72   66   62 

90   96   97 
65   66   67 

90   76   86 
60   60   60 

85   90   82 
61   66   58 

84   85   86 
58   60   62 

87   85   94 
62   58   59 

90   90   86 
60   60   62 

HOPr  IN-.VILLE 

MAX 
MIN 

84   87   67 
62   62   63 

90   87   90 
65   61   64 

95   97   98 
68   69   68 

98   98   90 
71   63   60 

88   96   94 
64   66   64  | 

81   70   85 
60   59   58 

85   88   76 
59   66   57 

79   64   89 
57   62   65 

88 
66 

90 
S5 

92 
S9 

86   85   89 
67   67   69 

Sao  Roforonco  Noloi  Following  Stnllon    Indo: 
-    64    - 


DAILY  TEMPERATURES 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


KENTUCKY 
JUNE  1963 


Day  Of  Month 


86   82 
55   56 


83   68   77   81   89   90 


14   15  16 


92   94   8*  J  79   84   86 


58   60   61   60   62   65   65   61   55   57   57   56 


83   77 
59   63 


91   93   93 

63   69   70 


95   95   91   80   89   85 


69   72   62   55 


85   80   81   70   79   85   98   90 


52   5ft   56 


60   59   58   62   63 


85   8ft   83   75   78   89 
60   61   61   63   65   63 


85   82   80  '  71   81   88 
59   61   61   62   6ft   67 


MAX   83   80 
MIN   53   55 


55   65   65 


61 

86 

57   58  I  61   61   63 


86 
5ft 

88 

60 

85   86   87 
56   59   62 

85   8ft   83 
59   58   58 


72   79   85 
60   62   60 


92  93 

69  70 

89  89 

67  65 

86  86 

59  61 


93   86 
69   62 


91   80   74 
62   62   53 


72   86   92   94 


65   65   64 


71   83   91 
65   62   64 


73 


92   91 
70   71 


90   90   81 
59   64   61 


94  !  94   83 


92   93   83 


58 

78   84   86 
57   64   55 


58  64  55 

82  83  74 

59  60  55 

87  88  78 

63  68  57 

84  86  75 


61   57   59 


78   82 
59   55 


88   91   95 


86   88   92 
65   67   67 


77   79   87 
62   62   62 


82   8ft 
6ft   60 


80  |  73  79 

56  !  58  61 

86   86  87 

61  |  63  66 


77   83   83   72   72 
46   48   57  |  59   59 


81   83   81  !  78   77 


MIN   48   52   54 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


84  8ft  82 
51  52  53 

85  85  86 
65  62  61  I  64 


58 

73   79   89 
58   59   59 


86 

90 

60 

59 

92 

93 

66 

68 

79 

85 

60 

60 

80 

67 

60 

58 

95 

98 

98 

97 

89 

89 

66 

68 

66 

71 

6ft 

60 

93 

95 

94 

94 

9? 

84 

72 

70 

66 

77 

6ft 

56 

91 

92 

94 

93 

92 

82 

68 

68 

66 

71 

60 

56 

90 

90 

91 

93 

83 

80 

59 

62 

63 

64 

59 

54 

93 

94 

9ft 

9ft 

89 

67 

68 

69 

71 

76 

6ft 

62 

65   63   56  |  60   6ft   56 

96   93   80 
63   65   65 


60   65   61 


84   87  |  91   92   78 
60   60   66   60   48 


61   63   59 


89   93 
64   66 


85  84  85 

54  58  53 

83  81  80 

54  59  62 

85  82  80 

58  56  55 

83  85  83 

62  60  61 

90  89  87 

60  60  61 

88  85  80 

ft8  50  52 

85  84  86 

61  60  60 

87  87  87 

61  59  60 

85  89  88 

62  59  59 

87  84  81 

54  55  56 

84  86  87 
57  58  58 

79  8ft  81 

55  60  58 

87  85  86 

62  60  59 

85  87  83 
62  62  61 

77  84  84 

57  61  58 

83  83  82 

54  59  54 

80 


81   87 
62   61 

86 


59 

76 

61   64   63 


66   64   65 


89   90   95 
65   65   65 


77   82   89 
60   58   59 


86   88   92 
61   63   69 


88   90   93 
63   66   65 


88   90   89 

61  60   63 

94   95   96 
66   69   69 

90   86   91 
63   63   61 

88  86   89 

62  63   68 

89  86   91 
60   62   63 

93 
70 

98 
70 


87 
63 

82 

62 

88 

63 

84 
67 

89 
69 

72 
59 

80 
61 

91 
62 

90 
65 

91 
64 

85 
66 

89 
59 

93 
62 

95 
63 

96 
66 

SO 
60 

75 
62 

82 
63 

88 

62 

90 
63 

87 
6ft 

89 
6ft 

87 
66 

93 

69 

95 
67 

75 
62 

86 
63 

91 
66 

9ft 
69 

93 
72 

84 

60 

71 
61 

81 
61 

89 
67 

91 
66 

76 

60 

82 
60 

88 
56 

90 
55 

87 
62 

83   82   71   80 


90 
68 

96 
69 

91   92   92 

60   61   6ft 

9ft   95   96 
71   71   70 

95   96   97 
69   69   70 


71  80 

47  47 

76  83 

5ft  62 

86  87 

65   59   5ft  '  57  61 


92   92   83 
62   60   53 

83 


96   90   87 
73   65   62 


92   83   80 
66   61   55 


90   88 
70   61 


95   92 
64   67 


86   85 
63   63 


76  82  8ft 

61  56  55 

70  83  86 

61  59  55 

72  82  8ft 

59  56  55 

72  80  82 

60  55  58 


56 

60 

58 

8ft 

78 

83 

67 

61 

60 

8] 

73 

73 

5ft 

54 

53 

Bft 

76 

67 

53 

60 

52 

81 

71 

81 

73 


54  54  59 

85  79 

60  67 

83  75  70 

65  66  57 

81  73  73 

61  65  58 

88  79  77 

61  66  56 

85  78  74 

62  65  54 

88  80  80 


47   53   59 
75   78   84 


59   69 
86   82 


8ft 

86 

59 

62 

86 

60 

62 

68 

82 

83 

93   94   85 
73   65   62 


97   88   83 
72   63   59 


82   84   82 
56   62   54 


85   93   91 
65   65   65 


91   92 
63   63 


93   91   79  j  82   83 
65   59   48   47   58 


97  83  89 
67  64  63 

98  98  85 

72  6ft  62 

95  9ft  86 

73  62  58 


67 
63 

86 


85   88   87 


60   5ft   57   60  i  62   63 


MAX  |  86   85   86  '  73   8ft   90 


MIN 

56 

52 

56 

61 

62 

62 

62 

66 

MAX 
MIN 

85 
51 

85 
58 

74 
60 

73 
61 

82 
63 

89 
62 

89 
63 

89 
6ft 

MAX 
MIN 

87 
47 

87 
55 

81 

61 

75 
62 

84 
65 

89 
62 

89 
62 

93 
67 

MAX 

83 

82 

80 

72 

80 

86 

87 

87 

93   91   9ft 


MIN   56   58   59   59   60   61  |  63   59   6ft 


95   90   82 
71   62   59 


90   91   82 
70   61   52 


95   91 
65   67 


90 
66 

8ft   93   91 
60   64   61 

84   88   81 
60   61   57 


62   63 
76   81 


95  91  78 

70  61  51 

90  79  72 

62  62  50 

90  83  80 

66  59  55 


58  62  52 

93  95  90 

59  61  62 

94  88  83 
64  64  62 

75  81  84 

52  61  52 

84  84  83 
59  61  56 

85  86  83 
59  60  52 


58  59  55 

70  82  85 

61  59  59 

73  80  83 

60  59  55 


79   82 
54   53 


74   80   84 
59   52   53 


80   69   82 
62   60   59 


59   50   51 


71   81   83 
61   59   57 


72   82 
62   58 


56 

77 
52 

84   82   73 
59   68   55 


53   53   55 


81   84   7ft 
58   6ft   59 


84   60   78 
56   66   62 


87   76   77 
62   68   57 


79   75 
69   63 


83   85 
56   61 


77   83   85 
54   55   58 


87   91 
56   64 


51  54  60 

82  82  88 

56  59  65 

81  86  87 

49  56  63 


89   89 
59   61 


55   58   65 


62   63   67 


87   87 
62   65 


84  85  84 

56  58  67 

90  93  89 

66  66  69 


90   91 
63   63 


80   85 
49   60 


85   86 
50   52 


90  88 

62  62 

80  66 

50  60 

82  82 

49  63 

82 


56   63   55 


60   57   55 


60   52   57 


60   58   59 

70   78   82 


62  67  59 

87  81  80 

58  68  53 

86  85  74 

56  61  58 

86  73  76 

61  67  57 

66  84  78 

61  68  55 

86  87 
58  64 

87  80  77 
60  68  60 


82   86 
59   62 


70   78   82 
47   49   48 


74   77   83 
44   47   53 


56   55   58 


80   85   85 
57   62   66 


81   85 
55   61 


79   78 
67   55 


81   83 
64   65 


75 

5  6 

85   86   76 
59   67   59 


80   73 

60   60   60 1  63   66   60 


76  7ft  81 

58  55  51 

78  78  82 

58  56  55 

75  70  78 

57  57  57 

71  80  85 

60  58  56 

75  82  85 

60  5ft  56 

76  83 

61  55  53 

71  78  81 

59  55  57 


8ft 

83 

77 

62 

61 

54 

8ft 

78 

74 

62 

68 

60 

81 

84 

73 

62 

62 

61 

86 

77 

75 

62 

67 

60 

85 

82 

72 

6fi 

65 

59 

76 

73 

78   85   87 
ft6   55   59 


78   82   86 
59'  61   65 


5ft  59  63 

80  86  89 
ft3  49  49 

81  85  87 

57  61  66 

82  87  88 

58  63  67 

79  84  89 

49  56  62 

84  88  91 

50  52  57 

82  87  86 

54  58  59 


64  60  64 

87  86  85 

60  59  66 

86  88  85 
56  57  62 

87  91 
66  65 

8  5  86 

52  56  57 

85  85  86 
52  54  61 

86  86  86 
58  53  63 


87  83 

65  63 

84  89  91 

68  68  66 

87  84  84 

65  64  64 


86   38 
66   67 


83 
68 

84  86  88 
68  65  67 

81  80  82 

63  62  63 

86  88  94 

70  69  71 

85  85  90 
70  67  67 

90  91  92 

64  64  66 

89  86  91 

66  68  67 


89   86 
67   65 


57   58   65 


86   86 
59   60 


91   92 
54   55 


85 

85 

62 

66 

85 

87 

62 

66 

88 

90 

64 

68 

82 

87 

6ft 

64 

82 

83 

60 

62 

76   83 
54   63 


50 

78  82  89 

57  60  62 

78  83  86 

56  62  65 

71  71  83 

49  53  59 

78  84  85 

52  55  59 

78  80  84 

59  60  56 


56   63   55 


82   77   71 
57   65   59 


55 

61 

60 

78 

84 

85 

46 

50 

56 

75 

81 

89 

50 

47 

52 

77 

81 

8ft 

49 

55 

56 

90   89   88 
6ft   66   65 


6ft   62   67 


91  92  89 

55  59  69 

87  89  85 

6ft  61  62 

84  86  86 
59  66  66 

89  90  90 

63  61  67 

86  85  86 

64  62  67 

82  86  89 

59  61  64 

85  87  86 
57  56  64 


57  59  64 

87  87  88 

59  57  64 

87  90  90 

55  57  58 

85  88  85 

58  57  60 


59   64   66 


87   86   87 
6  3   62   62 


90   89   91 
67   64   68 


84   85   85 
66   64   65 


85   84   86 
67   66   66 


64   63   64 


83   86   87 
69   67   68 


66  68  68 

86  89  92 

66  64  64 

87  90  92 

67  66  71 

91  91  94 

66  66  67 

91  89  92 

67  67  65 

88  87  92 
65  65  68 

88  89  91 

67  66  65 

85  83  84 

64  62  64 

85  81  86 

65  65  65 

83  86  85 
67  63  66 

86  84  85 

66  66  66 

86  85  85 

64  61  63 

84  83  82 

63  61  60 

80  87  90 

64  62  64 

85  89  89 
69  67  66 

84  85  90 
69  67  65 

85  83  85 
64  62  63 


82.5 
58.7 


85.8 
60.9 


84.0 
62.5 


82.0 
62.0 


80.7 
59.0 


86.7 
64,7 


84.3 
61.7 


97.3 
62.5 


84.4 
61.2 


83.7 
58.4 


87.2 
64.5 


80.8 
55.0 


81.8 
56.7 


84.1 
58.6 


86.9 
64.4 


83.8 
60.4 


82.0 
60.0 


85.2 
64.7 


85.7 
55.9 


86.5 
64.0 


88.9 
64.0 


85.7 
60.4 


86.9 
61.7 


81.6 
60.2 


87.0 
62.6 


85.0 
63.6 


82.2 
59.7 


83.5 
58.7 


81.9 
59.3 


84.7 
60.6 


84.2 
59.4 


83.2 
58.6 


81.7 
59.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
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Continued 


Station 


WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


DAILY  TEMPERATURES 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


82   86   84 
49   S3   56 


79   73   80   90   89   90 

57   61   57   56   61   62  |  65   62   52 


18   19   20   21   22   23 


24   2S   26   27   2« 


85   85   83   76   75   84 
53   56   54   58   60   52 


82   86   84   77   70   62 
50   56   58   60   60   63 


83   85   84   85   73   65 
52   55   58   60   62   62 


87   68   89   89   89   76   70   80   80   74   77   80   84   83   73 
65   67   68   69   60   49   51   52   52   55   54   57   60   63   52 


86   92   86   94   94   85   82   68   87   79   69   80   64   87   77   76   80   65   67   66   67   67   8? 
62   62   62   63   61   55   56   60   56   59   59   57   57   65   63   50   55   58   56   56   62   64   62 


KENTIK 
JUHE  11 


75  82  84  77  73  82  85  86  73  73  79  86  88  89  89  87  86 

50  52  51  56  52  53  55  62  58  43  46  61  52  55  56  67  63 

87   86   88   92   92   83   80  86  85  78  66  79  63  83  76  76  80  85  86  85  86  87  83 

61   61   63   64   60   53   57  62  56  56  56  56  60  63  63  51  55  67  55  57  62  65  63 


79   65   89   90   91   86   83 
53   56   59   62   64   68   65 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2 'J 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

'i. 

o  of 
1-    < 

DEWEY    DAM 

EVAP 

.21 

.19 

.16 

.12 

.0b 

.07 

.21 

.07 

.  11 

.33 

.23 

.19 

.24 

.14 

.22 

.08 

.06 

.23 

.lb 

. 

.23 

IF, 

10 

36 

13 

?ft 

20 

.20 

2 

6 

1 

9 

b 

b 

2 

9 

1  / 

14 

14 

4 

8 

» 

* 

9 

3 

6 

6 

11 

9 

4 

4 

2 

U 

93 

9/ 

bb 

6/ 

'4 

/4 

9B 

10 

80 

101 

101 

92 

67 

70 

96 

90 

90 

63 

76 

74 

84 

60 

70 

70 

70 

74 

74 

73 

58 

66 

56 

65 

b6 

b9 

b3 

62 

;o 

12 

12 

63 

50 

67 

59 

b7 

58 

52 

63 

bO 

58 

48 

50 

61 

65 

68 

64 

66 

59 

69 

61 

DIX    DAM 

EVAP 

.30 

.17 

.20 

.28 

,0b 

.02 

.41 

.38 

.18 

.19 

.47 

.28 

.2b 

.27 

.34 

.15 

.11 

.23 

.23 

. 

. 

56 

30 

?7 

17 

?9 

lb 

76 

.29 

71 

18 

21 

30 

41 

31 

38 

bl 

18 

41 

b2 

67 

56 

37 

63 

33 

24 

21 

?8 

?7 

38 

46 

66 

31 

27 

?3 

21 

16 

90 

94 

ab 

15 

ob 

91 

9b 

94 

9b 

96 

85 

63 

93 

89 

90 

84 

91 

90 

9? 

8? 

84 

86 

B7 

91 

93 

95 

92 

88 
65 

MIN 

61 

bb 

bb 

b5 

b6 

b9 

b9 

bb 

/4 

n 

b5 

60 

62 

67 

60 

62 

61 

65 

67 

70 

62 

57 

58 

65 

64 

69 

74 

74 

69 

71 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 

.20 

.30 

.21 

.28 

.24 

.13 

.30 

.35 

.37 

.36 

.40 

.  34 

.23 

.32 

.27 

.21 

.07 

.27 

.24 

.27 

.79 

3? 

06 

30 

29 

31 

77 

.17 

.21 

WIND 

27 

32 

iy 

3b 

68 

34 

40 

40 

34 

S7 

79 

42 

21 

47 

48 

59 

32 

24 

22 

37 

3? 

63 

61 

4b 

30 

?R 

19 

20 

91 

94 

93 

92 

89 

92 

9b 

9/ 

100 

97 

9b 

92 

91 

97 

93 

79 

75 

76 

91 

72 

77 

B7 

Bb 

91 

04 

96 

96 

89 

93 

b5 

t>« 

b  / 

bB 

70 

11 

79 

bB 

bb 

bb 

66 

67 

6b 

bl 

61 

6b 

64 

68 

60 

58 

59 

63 

70 

69 

69 

71 

67 

67 

66 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 

.20 

.20 

.20 

.03 

.17 

.12 

.22 

.26 

.07 

- 

- 

.23 

20 

.25 

.2b 

. 

• 

.41 

.21 

.21 

26 

on 

1? 

16 

19 

?1 

?n 

.30 

.14 

30 

23 

23 

21 

22 

19 

20 

35 

21 

22 

3b 

28 

23 

29 

34 

64 

11 

15 

30 

30 

?•> 

3? 

46 

30 

?4 

76 

30 

22 

83 

64 

bb 

68 

bd 

69 

12 

/6 

/6 

92 
72 

97 
74 

86 
61 

61 

MIN 

61 

63 

b5 

b4 

6b 

6  5 

66 

66 

69 

58 

- 

DIX    DAM   -    EVAPORA1 

ION    f 

IIM1 



SUPPLEMENTAL 

DATA 

Wind 

direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

5o§ 

• 

Station 

g 

"3 

o  a  s 

O.J3  Q. 

0> 

a 
> 
< 

1    o 
1    1 

.2       * 

|  "o  | 
S        J 

O  — 

£  £ 
Q  J 

< 

O  Ul 

O  UJ 

< 

o  in 

O  UJ 

a 

o  Ul 
O  UJ 

a 
o  ui 

O  UJ 

■ 
o 

o 
O 

01 
f 

1 
O 

0) 

o> 

1 

o 
u-> 

O) 
00 

T 
8 

■ 

si 

O 

> « s 

<  ■i  m 

COVINGTON    WB   AIRPORT 
LEXINGTON   W8    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

ssw 

SSW 

s 

14 
12 
10 

5.5 
6.5 
5.4 

46++ 
29++ 
43 

NW 
NNW 

N 

10 
10  + 

10 

88 
80 

81 

85 
83 
84 

53 
53 
56 

59 
58 

59 

2 
2 

4 

4 
3 
2 

4 
6 

3 

1 
1 
2 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

11 

13 
12 



59  a 

61 

5.9 
5.5 
5.6 

0    DATA   FROM    CINCINNATI    ABBE   OBS. 

I 

S«»  R«loranc«  NoUa  Following  Station  Indox 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED    DATA 


Tei 

nperature 

Preci 

sitation 



.  E 
*  1 

•   E 

« 
> 
■< 

•   I 

a 

a  »: 

X 

a 

1 

a 

Q 

a 

No.  of  Days 

1 

•  1 

1  i 

a  £ 

a 
6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Mo,. 

Min. 

5 

a   o 
i  O 
1   o 

a 

i 

o 

1 

o 

a 

sl 

S  j 

sl 

o  <i 

o 

NOVEMBER    1962 
IKE  2 
DECEMBER    1962 

55.9 

31.2 

43.6 

70 

17+ 

17 

28+ 

637 

0 

0 

15 

0 

5.30 

1.98 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

FALLS   OF    ROUGH 
INEZ 

41.2 

45.0 

20.3 
17.1 

30.8 
31.1 

67 
71 

18 
2 

-    3 
-11 

13 
13 

1054 
1045 

0 
0 

8 
8 

29 
26 

1 
6 

2.55 
3.14 

1.25 

21 

3 

2 

1 
0 

JANUARY    1963 

ElIZABETHTOWN 
FEBRUARY    1963 

35. 5M 

13.  5M 

24.  5M 

63 

10 

-23 

28 

1248 

0 

8 

D       .87 

D       .40 

24 

7.0 

6 

24 

4 

0 

0 

BAXTER 

ELIZABETHTOWN 
FALLS   OF   ROUGH 

MARCH    1963 

41.2 

40.  4M 
M 

17.5 
16. 5M 
14.6 

29.4 
28. 5M 
M 

65 
57 
65 

7 
7 
7 

-  2 

-  4 

-  8 

23+ 
23+ 
22 

991 

1017 

0 

0 
0 

6 
7 

25 
28 
28 

2 
2 
2 

2.74 

1.67 

D    1.55 

.72 

.51 
.45 

3 
11 
11 

11.0 

T 

2.0 

3 

0 

z 

19+ 

21 

7 
5 
5 

2 
1 

0 

0 

0 
0 

ELIZABETHTOWN 

57.  5M 

33.  5M 

45. 5M 

73 

25  + 

10 

1         597 

0 

0 

15 

0 

4.98 

1.95 

5 

.0 

0 

9 

3 

1 



10VEMBER    1962 

;z 

>SCEN8£R   1962 

LS  OF    ROUGH 

:z 

ANUARY  1963 
2ABETHT0WN 
EBRUARY  1963 

TER 

zabethtohn 

US  OF   R0U6H 
»RCM    1963 
iABETHTOWN 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


53   55   53 
26   27   33 


63   66   63 
26   25   24 


29   30   37 
20   19   19 


41   47   48 

33   35   23 


50   48   50 
41   35   37 


68   68   45 
23   35   29 


47   55   42 
28   30   34 


37   53   62 
16   17   23 


62   58   57 
25   42   45 


34   36 
21   23 


29   40   39 

25   13   20 


39   40   46 
19   10  I  12   17   25 


32   58   55  !  30   48 
12   13   10  I  10   21 


40      33 
33      31 


10      11      12      13      14      IS  [  16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


55      62      49       52       50       62 
39      33       32       34      22       24 


31       24      24 
12      11       12 


40      24      22 


18      19       33 
-3         3      12 


-    2    -    3    -    5    - 


70       70      64 
32       44      43 


15      13      19 


52      40      57 
13      24      23 


63       59       54    I   38       14 
36      49       32 


36      42      43      41 
26      33      24 


41       65       66      69      62 

30      26       29      46       30   I   29      29       30 


57       38       38 
25      25       24 


65       35 

25      20 


48      51       50 


43      43 
24      29 


38      28 
25      14 


32       34      31 


34      30 
17      22 


22      40      46 


30      45 
16       16 


29      34      28 !      38       29 


33      39      41 


52       37      27 


55      68 
28      46 


44       46       47 
39       38       34 


60       59      43 
30      35       34 


64      62       47 
23       33       35 


46      45       20 
28       20-1 


52       38       52 

17      29      23 


50       48       54 
20      22      28 


55 

22       24 


52      51       52 

32      47      33 


55      50      58 
41      21      22 


35 
29 


22      48      17 

-   1      17   -20 


24      24      43 
-2-2 


28      38 
-4-4 


42       43       64 
23      23      25 


58       54      52 
29      21       17 


37       31       31 
23       24      16 


14      28 
-20   -13 


40      57 
23      25 


46      51      18 


73      62       64 

34      50      43 


29      30      31 


57      66      69 
17      20      22 


38      29 
25      15 


47      48      37      32 
20      20         9      11 


17      16      34 
■23   -22        0 


55.9 
31.2 


41.2 
20.3 


35.5 
13.5 


41.2 
17.5 


40.4 
16.5 


57.5 
33.5 


ECEWER    1962 

1  -S   OF   HOUGH 

I 
1  -jMHCE    Z    HHU 

*NUARY    1963 

I  :a8etmio«n 

'  'HERDSVILLE 


I    ER 

I  :»8E?MTOWN 

!:.S  OF  ROUGH 


RCH   1963 
METHTOUN 


2.55 
3.14 
2.49 


2.74 

1.67 

3    1.55 

2.71 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


.40      .13 
.04       .06 

•04       .10       .70 


4        5         6 


.01       .02 

.27 

.02       .01 


13       14       15 


.45       .39 
.09       .51 
.15       .45 

-60       .30 


.06       T  T 


.01    1.25 

.76 

.37       .61 


.55       .32       T 


.28       T  T 

.04 

T  .09       T 


•94       .16 
1.37 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  OAM  45 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAflDSTOWN  S  J  PI 
BAXTER 
BEAVCR  DAM 


8EREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA 
B«AQFOftOSVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCC HORN 
BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  I 


DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  I 

EOMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN  CITY 

ELKTON  2  S 
FALLS  OF  ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEM1NGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
F0RD5  FERRY  DAM 
FOURMILE  KY  UTJl 
FRANKFORT  LOCK  t 

FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHSURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATEF 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WOfi 
HEIOELHERG  LOCK 


HIGH  BRIDGE  I 
'  H0DGENV1LLE  I 
HOPKINSVILLE 
HYOEH 

1NFZ 

IRVINGTON 

JACKSON 


COUNTY 


1reckinr1dge 

:linton 

jefferson 

)OYD 


IAD  I SON 
IAD  I  SON 

AWRENCE 


YLOR 

AYSON 

:arroll 

HARDIN 
>0WELL 
JULLITT 

11CKMAN 


CALDWEL 


BOYLE 
1ART  IN 
>ERRY 


2528    =JKE 

BS48    rODD 
2770    SRAYSON 
^775    >ENDLETON 
2791     )OWAN 
2903    :LEMING 
2908    FLEMING 
2953    MAOISON 
12961    CRITTENDEN 
0006    BELL 
3028    FRANKLIN 

13036    blMPSON 
3046    | 

1FEE 

IONROE 

iCOTT 
3203    hENRr 

3241  Barren 

3246    BARREN 
1252   \ 

3295 


1451  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 
3652    bHIO 


3798    tHRISTJA 

3816  Fulton 
3837  jessamin 


4165  BRECKINRIDGE 


37  34 

37  33 

38  02 
37  26 
37  00 
36  58 


37  32 
37  20 

37  25 

38  41 
37  40 
37  52 
37  55 
36  41 


2 

37 

03 

37 

00 

1 

17 

41 

1 

37 

IB 

? 

36 

47 

3 

37 

36 

5 

3d 
]f| 

40 

5  ia 

?5 

5 

38 

25 

3j  37  32 

2  36  51 

*]  37  10 

l|  37  52 


82  36 
63  53 
85  28 

83  20 
66  52 
88  20 
68  20 

84  18 

84  15 
82  52 

85  54 

86  26 
86  26 

-  09 


66  ; 


85  21 
66  30 

85  11 


39  04  I   84  40 
36  58  j 
36  50 

36  23 
3B  23 

37  39 
37  48 
37  02 


37  45 

37  48 
37  33 

87  00 

86  13 

88  05 
85  37 
85  52 
82  21 

87  10 
66  33 
64  20 
63  33 


37  33 

37  57 

36  38 

38  12 
38  25 

37  00 
37  00 

37  36 
36  54 

38  59 


3!  37  12 

3  37  03 

3  37  32 

4!  37  15 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


84    16 

660 

88    06 

356 

83    45 

1005 

84    52 

504 

86    34 

690 

82    10 

73C 

83    39 

85    46 

759 

84    33 

eee 

64    53 

49C 

85    55 

780 

85    55 

608 

85    54 

710 

88    00 

400 

64    50 
62    56 

503 

900 

870,      BA       8A 


OBSEHV1  El 


CORPS    OF    ENGINEER1, 
MRS. BARBARA    M.    COOL 
CHARLES    G.    BARRET 
ASHLAND    WATER    PLANT 
FELION    W    PATTON 
ST.    JOSEPH    PREP.    SCHI 
C.    HOMER    NOLAN 
E.    G.    YOUNG 
JAMES    H.    MILLER 
RADIO    STAT  J 


STATION 


won 


BEREA  COLLEGE 
MRS,  LAURA  8.  GABBARD 
JOHN  LEE  BURTON 
ODUS  MCDOWELL 
JAMES  ft.  EOWARDS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JAMES  T.  MULLINS 
EMPIE 


;  of  i 


GIN 


EDWIN    E.     JOHNSON 


CORPS    OF    ENGIN 


MARSHALL     HIL 


CORPS    OF    ENGINEERS 
PHILLIP    O.     THACKER 
JESSE    L.    HUFF 
N.    [..    G1VENS 
LENA    6LAIR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN    E.    MORAN 
RADIO    STATION    WIEL 
EDMOND    0.    BENNETT 

S.    RICHARO    ANDERSON 
ARLJE    C.    ESKRIDGE 
ELVIN    L.    SAMPSON 
MRS.    C.    C.     STAMPER 


CORPS 

OF    ENGINEERS 

KENTUCKY    UTILITIES 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

MRS    K 

ATIE    D.     NEAL 

MRS    A 

.TA    S.    GOOSL1 

MISS 

:sther   WILSON 

E.    GL 

'    DECKARD 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

EMILY 

M.    BEAM 

RADIC 

STATION    WKAY 

DEWEY 

S.    HILL 

FISH 

f    WLDLF.    REFUt 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

ALBER 

HOWAR 

3    PICKETT 

■)    BRANDON 

C.    R. 

LOVELL 

CLEATUS    E.    BR1NKLEY 

DAVID 

K.    CARSON 

FRANK    STREET 
C.    W.    KEATTS 
MRS.    NELL    S.    CALV 1 1 
CORPS    OF    ENGINEERS 


JEREMIAH 
KEENE    1    SSW 
Lt    6RAKG£    2    ' 

LANCASTER 

LE8URN    1    E 

LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB 
LIBERTY 


COUNTY 


HK 


.LOro    GREEN1 


I  LOUISVILLE 
'j  LOUISVILLE    WB    AP 
!  LOUISVILLE    UPPER 
!  LOVELACEVILLE 


MAC  I  SON 
;  MAMMOTH 

,  MANCHES 


i255    LFTCMFP 

fc»9    jC'^AMfNE 
0.595    PL  DM  AM 
M20    GARRARD 
M72   KNOTT 

470}    GRAYSON 
4746    FAYETTE 

4755  C*',fr 
4625  JESSAMINE 
4646  GREENUP 

4657  MeNPY 
4862  CLARK 
4«'/3  LAUREL 
4896  LAUREL 
494',  LAWRENCE 
4949  UEFFER60H 
4954  \KffEKtOH 
MS*  JEFFERSON 
K961  BALLARD 
5002  BARREN 

apt  i   Mom  [nj 

5097  EDMONSON 
5111  CLAY 
5171  Floyd 
5230  GRAVES 

62*3  MASON 
629)  JACKSON 
5301  PENDLETON 

5  3  70  PKE 


'  BFL- 


MIDDLESB! 

MIDWAY 

M1LBURN 


SEWAGE  PL   53' 


5407  WOODFORD 
5416  CARLISLE 
5430  BOURBON 
6*38  GRAYSON 


MOREHEAD  STATi 
MOUNT  STERLJNi 
MOUNT  VEpNON 


I  FAA  AIRPORT 


PAINTSVILLE 

S 

paPadi 
P1KEV1 

E    STE 

LE 

M 

PRINCE 

ON 

RAVENN 

LOCK 

12 

RICHMOND 

ROCHES 

ER    LO< 

RUSSEL 

VILLE 

SADIEV 

LLE 

k55! 

PO'rfAN 

5   38 

1  1 

63   26 

564C 

MONTGOMERY 

5    36 

to 
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9-TENNESSEE 


Oct ober    1962 


CORRECTIONS 


Station    Index 


;   October    1, 


J ii   V      I'M,! 

March    1963 


al   Data  Table 


Daily    Temperature   Table 
Dally    Precipitation    Table 


Correct    as    follows:     Average   Minimum,     15.6°;       Average   Temp- 
erature,    28. 4';       Departure    from   Normal,    -9.0°;       Total 
Degree   Days,     1126,       Number    of   days   with    Minimum   Temperatun 


Dally  Precipitation  araou 
following  dates  l5t.  2 
28th,    29th,    30th,    31st, 


should  be  missing  i 
22d,  23d.  24th,  25tl 
Monthly   Total . 


REFERENCE  NOTES 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  bv  writing  t„  th»  «  ♦ 
Agricultural  Experiment  Station,  Lexington,  Kentucky,  or  toany  Weather  Bureau  Office  near  yo^  Cllmatol^ist .  o/o    Agronomy  Department, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

?n;sthbul1e?ineaSOnal  Sn°*fa11  and  Heatlng  deg"e  -"  fOT  th*  12  -«.  ending  with  the  preceding  Ju„e  data  win  be  carried  in  the  July  iSSUe  of 

DiTlslons,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   T™i,m,„„  ,       »- 

anient  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  tn^gat^ve^ures6  o?  av'er^r^iir^mp^atu^r^om^J-E:"^65  *""  **»< 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  Hf,„rt„  „„i^    ,.     ,.   „ 

o?bJbservMationd  ^  *"  —  ^  -  «""  T.M.  ^VSt^ATte^  «£" 

Koraals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  „t„  „_.,4.  ,   ^  . 

Saaples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  lor  successive  observations   en6"*  °f  »?°W'  Sleet'  °r  ice  °n  the  «">«"««■ 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  ?he  record?    COnSequent ^  occasional  drifting  and  other 

22*Sd1i=r"St,1^"S^xSSSS  TnXZTnl^lll  ITlil]1  and  Snow  on  G™"  Table>  *»'  -  «>«  — «-i  s^n  table  lnclude 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Tahle-  „nH  ..«. 

■Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of^se™  IT   and  ?lnd"  Table:  and  snowfall  in  the 

ti.es  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observerTILrlhe'observ^ions  oT^ylight  slvtnf  time"  '"^  "h0™  °bse™«°" 

s1:tlonsgsnOron%ro:ndS:aOIues\re\tS\OT00OnaGm?;nc.'STTble  ^  "*  °b™tio"  "»e  *°*  a"  except  Weather  Bureau  and  EAA  stations.   For  those 
in  the  Station  index  the  letters  C,  G,  „,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following- 
C  Statfon^  Bullet°in.  "^  *^^°»   -lues  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "„OUrly 


a   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 
J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry, 
interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
"  Ta^^nd^hHtl?^1!^?1  D3ta"  ^"^  "Da"y  ^-^tatlon"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfal!  and  Snow  on  Ground" 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
►  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

'     Ine™mometerse  K^SLTSr^t*  lo^of  S.\£  Tl  ZllliT™™*  ^^    ^^    *"  ^^   ^^   ^ 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfal!  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

'  rHourlyr™ecIPItratILgDfta.)(TheSe  M°Un,S  *"   ™"a1^  -curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

^TA-MtISnIlIu^ARy"^"^  STORMeDATAS-alirofeawhicrmavabe  ob^alneff ±B  *X  T^f !°^  M°NTHLY  WEA™ER  MVIEW'  M0NTHLY  CLIMATOLOGICAL 

I.  C.  n  URiF"    ail  ot  whlcn  raay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingto 

nformatlon  concerning  the  history  of  c 
Substation  History"  for  this  state.   Th 

H.at'oiogica'i  Data'forrthe  %~V  '♦«.  SiBlJ"  information  for  regular  Weather  Bureau"  stations 
S     Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

o^rorde"  should  be^S^.^Sle^'tSr^rSjeSSenj'if $no50  "*!  '"J"  ^"^   S"bs«1Ption  includ-  «.  Annual  Summary.,   Checks  and 
eat  to  the  Superintendent  og  Documents^Gov^ment  rffnUng  grl^^.sh^t","!?  -%— "°ndence  regarding  subscriptions  should  be 


hatgrhlin  locatlons>  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatic 
ill/^f  IT   ^  be  °"ained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Orflce  PUbllCatlC 

1^1"  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In' the   1961   annual  ilsues  of\ocal 
stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


JULY  1963 
Volume  58      No.  7 


ASHEVILLE:  1963 


OC: 


KENTUCKY  -  JULY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:       98°    on    the   31st    at  Princeton 

Lowest  Temperature:        40°    on    the    11th   at  McKee 

Greatest  Total  Precipitation:        11.49    inches  at    Waynesburg   7    NE 

Least  Total  Precipitation:         1.94   inches   at  Milburn    1    E 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Hailstorms  on  the  22d  and  23d  caused  locally  heavy  dam- 
age in  a  number  of  areas  in  central  Kentucky.  Prelim- 
inary estimates  of  damage  to  tobacco,  corn,  and  garden 
crops  total  in  excess  of  $500,  000,  making  this  one  of  the 
more  damaging  storms  on  record.  Reports  from  various 
locations  indicate  that  hailstones  varied  in  size  from 
pea-size  to  as  large  as  marbles,  golf  balls,  and  hen  eggs. 
Preliminary  reports  indicate  heaviest  damage  in  the  coun- 
ties of  Todd,   Hardin,   Green,   Shelby,   and  Spencer. 

At  5:10  p.  m.   on  the  13th  a  small  tornado  damaged  sever- 
al farmhouses,  farm  buildings,    and  crops  along  a  one- 
mile  path  in  Calloway  County  in  the  western  part  of  the 
State.     No  injuries  were  reported. 

July  was  the  third  consecutive  month  with  temperatures 


averaging  below  seasonal  in  most  sections  of  Kentucky. 
Rainfall  was  near  or  above  normal  in  more  areas  of  the 
State  than  in  any  month  since  March,  following  3  months 
with  below  normal  precipitation  in  many  sections  of  the 
State. 


A.   B.   Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky 
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72.9 

72.6 

72. 5M 

72.1 

71.9 

72.8 

72.8 


M 
70. 9M 
71.9 
71.7 
71.4 
72.8 
73.1 
73.0 
72.4 
72. 6M 
73.7 
71.1 
72.9 
70.8 
71.2 
73.7 
72.2 
74.7 
72.4 
71.5 
74.0 


£  2 
1  | 
o  £ 


0.7 
1.3 


-    3.0 


3.0 
2.7 
2.6 


49    11 
41     11 


No.  of  Days 


Precipitation 


6.13 
4.82 
2.00 
3.91 
5.03 
2.46 
2.57 
3.69 
4.91 
2.92 
2.30 
1.94 
5.13 
4.17 
4.97 
3.87 
6.68 
3.80 
10.01 

4.28 


5.91 
8.88 
5.30 
4.66 
5.58 
8.35 
5.38 
9.41 
6.84 
6.23 
7.37 
5.49 
10.10 
4.89 
7.57 
7.33 
5.16 
6.92 
7.74 
7.53 

6.83 


7.76 
4.85 
4.34 
5.22 
7.53 
6.43 
4.86 
3.47 
6.24 
7.18 
4.23 
5.81 
4.19 
5.63 
6.86 
3.34 
11.49 
4.85 

5.79 


1.16 
.66 


1.20 
.67 


.35 
5.70 


1.02 

6.56 

.78 


2.60 

1.25 

.73 


.60 

1.74 

3.20 

.24 

.68 


2.97 
.54 


.83 
1.19 


1.07 

1.26 

1.08 

1.19 

1.06 

.50 

.98 

.97 

1.62 

.75 

.95 

.69 

2.37 

1.30 

1.78 

1.60 

1.29 

1.10 

2.20 


1.14 
1.45 
1.30 
1.25 
2.06 
2.35 
1.10 
2.71 
1.85 
1.75 
1.72 
1.90 
2.88 
1.53 
2.17 
1.65 
1.23 
1.12 
2.16 
1.75 


2.14 
1.80 
1.72 
1.85 
2.26 
1.50 
1.60 
1.21 
1.71 
2.06 
1.03 
1.59 
1.84 
1.33 
1.50 
1.03 
2.74 
1.35 


.94 

2.12 

1.26 

1.03 

1.62 

.55 

1.36 

1.53 

.85 

.94 

.49 

1.23 

1.88 

2.43 

1.20 

2.75 

1.32 

1.73 

1.25 

1.70 

.90 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCKY 
JULY    1S>63 

Temperature 

Precipitation 

«.  E 
o.l 

<  £ 

•  £ 
SI 

■J  s 

> 
< 

„    E 

t  z 

|l 
a  it 

X 

a 

? 

Q 

a 

i 

a 

No.  of  Day. 

| 

a  it 

a 

| 
o 

I 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dope 

Station 

Max. 

Mm. 

1 
0 

1  S 

1 

0 

0 

0 

■ 

0 

S 

0 

s 

I! 

»  > 

si 

^■£ 

WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

84.8 
84.1 

58.  8 
62.1 

71.8 
73.1 

72.4 

-  4.1 

-  4.0 

91 

90 

2 

28+ 

46 
SO 

11 
11 

4 

1 

4 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.94 
9.02 

6.06 

4.12 
1.30 

.80 
1.S4 

20 
30 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

9 
14 

3 

e 

0 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AOOtSON   OAM   *5  // 

ALBANY    A    N 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

SAROSTOMN   S    J    PREP    SCH 
BARREN    RIVER    RESERVOIR 
BAXTER 
BEAVER   DAM 
BENTON    2 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER   WORKS 
«LAINE    1    W 
SONNIEVlLLE    *    N 
BOWLING   GREEN 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 
BftAOFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BUROINE    2    NE 
BURKESVILLE 

CA01Z   LOCK   E 
CALHOUN    LOCK    2 
CAHP8ELLSVILLE 
CANEYVJLLE 
CARROLLTON    LOCK    1 

CECILIA 

CLAY   CITY    1    WNW 

CLERMONT    1    SSE 

COBB 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COVINGTON    MB    AIRPORT  R 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

CYHWIANA 

CYNTHUNA    2 

DANVILLE 
DELPHIA    1    E 
DEWEY    OAM 
OIX    DAM 
DUNDEE   4  ESE 

DUNHOR 

EOOYVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELKHORN    CITY 
ELKTON    2    S 

FALLS   OF    ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLENINGSBURG 
FLEMIN6S8URG    2 

FORD   LOCK    10 
FORDS   FERRY    DAM    50 
FOURMILE    KY    UTIL    PARK 
FRANKFORT    LOCK    4 
FRANKLIN    1    E 

FREEBURN    2    SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL    1    S 
GEORGETOWN    WATER    WORKS 
GEST   LOCK    3 

GLASGOW 
GLASGOW    WKAY 
GLENDALE    1    E 
GOLDEN    POND    8    N 
GRAYSON    1    5E 

GREENS8URG 
GREENSBURG    1    ESE 
GREENVILLE    2    W 
HARTFORD   6    NW 
HAZARD   WATER    WORKS 

HEIDELBERG    LOCK    14  R 

HENDERSON   7    SSW 

HICKMAN    1    E 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 
IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    1    SSW 

LA   GRANGE    2    NNw 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON   WB    AIRPORT         R 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
LLOYD   GREENUP    OAM 
LOCKPORT    LOCK    2 
LONDON    FAA    AIRPORT 
LOUISA    2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE    WB    AP  R 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    4    SE 
MARTIN 
MAYFIELD 
MATSVILLE    DAM    33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 
MIDWAY 
MILBURN    1    £ 
H'LLERSTOWN 

HONTICELLO 
MOUNT    STERLING 
MOUNT    VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

0LN6V 
ONEIOA 
OWENSBORO   2    W 


7.76 
7.33 
2.90 
4.66 


5.56 
8.35 
5.63 


3.63 
5.34 
5.38 
7.90 


9.41 
5.55 

6.84 


4.34 
6.29 
8.12 


5.32 
3.65 
3.47 

5.51 
2.00 
6.19 
6.24 
6.96 

3.86 
5.00 
7.03 
6.53 
5.04 

7.87 
7.37 
8.02 
3.91 


5.49 
5.25 
5.03 
4.47 


2.46 
2.57 
8.12 
3.69 

5.64 
10.10 
2.81 


•  64 

.47 


1.02    1.08 


4.98 
7.62 
3.49 


7.87 
4.91 
2.92 


8.33 
3.05 
2.30 
4.23 

7.09 
5.91 
8.01 
1.94 
4.19 

6.94 
5.81 
8.79 


Day  of  Month 


1 

•  05 

.26 

.05 

•  07 
■43 

1 

.33 

2 

.63 

•  53 

.44 

.05    1.30 
1.21 


1.47 
1.45 


2.43 
1.11 
1.22 

.45 
1.04 

1.63 

.14 

2.75 

.35 

1.32 
2.25 

.04 

T 

10       11       12 


13      14       15 


2.82 
2.00 

.72    1.04 


2.01 
.46 

1.50 


.96 
1.54 
1.36 


1.08 
.70 
1.71 
1.37 

.29 

.72 

2.16 

1.26 

1*04 

2.22 

.75 


1.02      .55 


1.34 

.04 

1.65 

.06 

1 

.60 

1.62 

.75 

1.04  1 

■  23 

16      17      18 


1*62 

1.38 

.07 

.94 

2.14 

1.20 

1.15 
.57 
1.30 


a  following  Station  Indm. 


19      20      21 


.33   .05   .27 


22      23      24 


1.43 
1.04 


25      26      27 


29       30 


•23  2.14 

•17  1.23 


.52  2.06 

.61  1.19 

T  .42 

.10  1.00 


•21   .02  1.22 


1.36 
T  1.31 
.02  1.21 


.32 

.97 

22 

.10 

•2] 

1  .9t. 

.29 

.75 

•  16 

T 

06 

.81 

.?? 

50 

.'39 

.61 

1.05 
.56 

1.50 


17 

1.18 

02 
07 

.50 
2.06 

.2! 

96 

.4* 

17 

1.37 

.24 

10 

1.10 
1.83 
1.23 

•  65 

.10 

.73 

.36 

1.05 

1.13 

04 

.84 

.30 

26 

.24 

.09 

85 

.22  1 

.00 

.22  2*32 

.21  1.35  1,72 

1.12 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

■  - 

-a 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4    |    5    [    6 

7 

8        9' 

10   |   11       12 

13   14   10 

16  |   17   |   18 

18 

20 

21 

■n     23 

24 

25  [  26 

27 

2% 

2";   ■■;. 

OWENSBORO  DAM  46 
OWENTON  2  S 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAINTSVILLE  1  S 

4.96 
4.19 
4.97 
3.87 
2.92 

•  04 

7 
.17 

T 

.09 

1.70 

.72 

.43 
.37 

.23 

T 
.05 

1.56 
.10  1.05   7 
1.19   7 
1.30   T 

.47 

1.40   .34 
1.60 

.02 

7 

.32 
1.64 

.34 

.52 

.04 
.20 

7 
7 

.46 

L 

.12 
.10 
•  11 

.11 
1.79 
.64   .02 
.42   .4* 

PARADISE  STEAM  PLANT    R 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 

6.68 

3.87 
3.80 
5.50 
5.63 

1.01 
•  04 

•  63 

.05 

•  01 

.27 
.18 

.57 
.13 

.75 
1.06 

1.23 
.34 

1.15 
.12 

1.29 
.40 
.61   .50 
.45 
.79 

.10 
.22 

.49 

.03 
.04 

.07 

.47 
.32 

.64 
1.33 

.50 

.17 

7     .04 
.20 

.02 

7     7 

.31 

.11 

.22 

.06 
1.10 
.33 

.27   .11 
1.73   .20 
.60   .59 
.79   .64 
.93   .97 

.04 

■  04 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

3.70 
10.01 
6.10 
4.54 
6.92 

.03 
1.03 

.40 
1.02 
.15 

•  35 

•  06 

.12 
.45 

.68 

.04 
1.42 
.31 
.33 

.51 

.74   .03 

.17 

.23 

.81 

.97  ,07 
.46  2.14  .33 
1.69 

.54  .02 
.84   .92 

1.11 

.10 
1.21 
.08 
.40 

.77 
.22 
.21 

.31 

.49 
.64 

.04 

.09 

.11   .46 

.02 

.14 

.04 

.03 
.03 

.07 

.35 

1.50 
.,i 

.19 

2.20 

.30   .32 

.29   .26 

1.12   .69 

•  11 

SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  2  NE 

7.04 
4.38 
6.86 
4.88 
7.45 

7 

7 
.23 

1.73 

.09 
•  05 

.16 
.07 
.01 

.24 

.89 

7 
7 

1.07 
.05 
1.19 

.92 

.03 
.27 

1.07 

1.48   ,25 
T    1.24   ,33 
1.50   7 
1.70 
1.70 

.04 

7 

.70 
.09 

.42 

.75 
1.42 
1.80 

7 

.05 
.09 
.62 

.39 

.90 

.70 

.02 

.77 
.05 

7 

.03 

.12 

7 

.03 
.10 

7 

.06 
.31 
.03 
.10 

7    1.06 

.49   .03 

.16   .69 

7 

.46   .90 

.46 
.32 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
5TEARNS 

SUMMER  SHADE 
TAYLORSVILLE 

7.83 
8.66 
9.02 
7.74 
10.53 

7 

1.67 

.07 

.05 

•  13 

.54 

7 

.69 

.79 
1.05 
1.67 

.39 
2.13 

.98 
.23 
1.02 
.06 
•  22 

.42  1.25 

1.62 

1.12   .20 
.94   .67 

1.46 

.16 
1.21 

.08 
.18 
.20 

.20 

.67 
.75 

.19 
2.48 

.53 

1.70 

7 

.71 
.81 
1.57 

2.13 

.07 
..! 
.28 

.22 

.84 

.32 
.23 

.77 
.15 

.09 

.30   .94 
.19   .92 
.54   .55 
.93  2.16 
1.00   .25 

7 
•  19 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

5.64 
2.35 
6.06 
8.62 
4.19 

.23 

.02 
.04 

7 

.03 
7 

.50 
7 
•  43 

.33 

1.01 

.03 

1.21 

2.15 

.16 

7 
•  28 

.03 
.50 

1.71   7 

.62 
1.36   7 
1.57 

.78   .12 

.62 

.68 

.11 

1.45 

1*09 
.13 
.92 

.90 

.51 
.33 

7 

l.OS 

.73 

.05 
.17 
.22 

7     .16 

7 

.06 

T 

.10 

.04 

7 

.03 

.16   .12 
.11   .13 
.99  1.06 
1.30   .27 
.07   .42 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.34 

.96 

.20   .13 

1.95  2.74 
.14   .67 
.22  1.94 
.99   .03 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

11.49 
3.94 
9.02 
4.85 

.05 
.11 

.02 

.27 

.07 

•  51 

.14 
.85 

T 

1.21 
.47 

1.48 
.99 

1.71 
.28 
.50 

1.44 
.44   7 
.95   ,10 

1.35   ,02 

. 

.64 

7 

.65 

.63 
.80 
.69 
1.20 

.20 

.69 

.46 
.19 

.44 
.30 
.71 

.09 

.06 

.26 

.09 

.05 

.27 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  OAM 
WOODBURY  LOCK  4 

5.95 
7.53 
3.77 

.22 

.52 

.65 

.21 

.62 
1.73 
.85 

.27 
.25 

.40   T 

.57 
1.35   .12 
1.13   .08 

.01 
.14 
.02 

7 

.96 
.14 

.96 

.19 
.07 
•  10 

.04 
.11 
7     .10 

•  01 

.40 

.11 
.05 

.22  1.37 
.86  1.16 
7     .07 

•  10 
.24 

.'■ following  Slallon  I n<<«i 

-    76    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


Station 


ADO  I  SON  OAM  »5 

ALBANY    A    N 

ANCHORAGE 

ASM LAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN   S   J    PREP    SC 

BAITER 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BENTON    2 

BEREA   COLLEGE 

BEREA  WATER   WORKS 

BLAINE    1    W 

SONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOfORDSVILLE 

BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE 

BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 

CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTMIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


January 


7.1 
9 

5.2 


February 


11.0 

5 


12.5 
19 


15.0 
3.0 


3.0 
3 

a.; 


2 

1.0 


6.0 

10 


6. A 

6 

17.5 


10.9 
13 


April 


May 


22.3 
9.6 


26.0 
31.  5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


DIX  DAM 

DUNDEE  *  ESE 

DUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

EL1ZABETHT0WN 

ELKHOPN  CITY 

ELKTON  2  S 

FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 
F0URM1LE  KY  UT1L  PARK 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
HARTfOPD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIOELBERG  LOCK  14 
HENOE°SON  7  SSW 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


July 


August 


September 


January 


10 
2.7 


February 


8.5 

6 

3.8 


2.8 
2 

3.5 
3 

12.0 


ApriJ 


May 


8.0 

10 


9.9 

10 


See  leierence  notes  following  btation  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


MOPKINSVILLE 

HYOEN 

IK£Z 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LE8URN  1  E 

LEITCHflELB 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LLOTD  GREENUP  OAM 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

NADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 

MARTIN 

MAYFIELD 

"AYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIOOLESBORO 

MIDWAY 

NILBURN 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

"UNFORDVILLE 

MURRAY 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


July 


August 


September 


3.0 
1.2 


January 


7.1 
9 

6.8 


February 


8.2 

6 

5.0 


3.5 

11 


10.0 
13 


3.0 
1 


1.7 
3 

1.0 


2 
5.0 


April 


May 


10.4 
17.4 


6.4 
17.0 
25.0 
14.1 


4.6 
11.1 
23.5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of   1962   -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Juiw 

Total 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

ONEIDA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

4.0 

10.5 

- 

ONEONTA  DAM  35 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

6.8 
9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0WENSB0R0  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

4.6 
9 

1.3 
3 

7.4 

0WENSBOR0  DAM  46 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1.5 

7 

.5 
1 

2.5 

0WENT0N  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

- 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 
8 

1.5 
1 

3.5 

PADUCAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

2.3 

1.0 

4.5 

PAINTSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.8 

6.0 
9 

5.5 

7 

19.3 

PARADISE  STEAM  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

". 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.5 

4.5 

7 

12.7 

7 

.3 

31.0 

PINEYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

PRINCETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

9 

.9 
2 

" 

RAVENNA  LOCK  12 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

9 

10.5 
12 

T 

- 

RENFRO  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

- 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.7 

7.1 
9 

11.0 
14 

T 

23.8 

ROCHESTER  LOCK  3 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.5 
9 

1 

- 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.9 

6.0 
3 

- 

SALVISA  LOCK  6 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

9 

7 

- 

SALYERSVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

8.0 

- 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

6.0 

7 

9.0 
5 

20.0 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

10.0 
9 

8.0 
8 

24.0 

SEBREE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3.6 

.5 

5.1 

SHELBYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

6.0 
9 

1.5 
4 

9.5 

SHEPHERDSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.5 
9 

1.8 
3 

- 

SOMERSET  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

7.0 
12 

" 

- 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

8 

6 

T 

- 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

6.0 
8 

4 

" 

STEARNS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

" 

- 

- 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 

5.5 

10 

6.5 
5 

19.5 

TAYLORSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

6.8 
9 

2.1 
3 

9.9 

TYRONE  LOCK  5 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

9 

4 

- 

UNIONTOWN  DAM  49 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

3.0 
9 

5 

- 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.5 

7.0 
9 

5.6 

7 

T 

16.1 

VANBUREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

" 

- 

" 

VANCEBURG  DAM  32 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

8 

9 

" 

WARSAW  MAPrLAND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

7.0 
9 

5.0 
5 

12.0 

WAYNESBURG  7  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 

5.5 
9 

10.1 
12 

19.6 

WEST  LIBERTY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.3 

5.2 

8 

7.3 
10 

18. 8 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


WILLIAMSBURG   2 
WILLIAMSTOWN    5    WSW 
•ILLOW    LOCK    13 
■OLF   CREEK   DAM 
WOO0BURY    LOCK    4 


SNOWFALL 
1    IN    ON   CD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON   GO 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GO 


SNOWFALL 
1     IN   ON    GO 


July 


August 


September 


December 


January 


February 


April 


May 


NOTE,       COUNT   OF   DAYS    WITH   SNOWFALL   OF    1    INCH   OR  MORE   ON   GROUND   WAS    BEGUN   WITH    DATA   FOR   JANUARY    1963 


SUPPLEMENTAL    DATA 

KENTUCKY 
JULY    1963 

Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

"o        fl, 
■S  -   * 
u    3   » 

£    0    ° 

» 

Station 

1 

■ 

"8  a  9 
iji 

o  a  > 

S|  £ 

o> 

c 

s 

> 

< 

«     a 

£  a 

§       1 
£  "o  3 
&       1 

B 
°   m 

< 

Olfl 
O  UJ 

E 
< 

o  to 

O  UJ 

E 
0. 

O  Ul 
O  UJ 

e 
a 

O  t/l 

O  UJ 

.   p- 

a 
o 

« 

0) 
O 

O 

0) 
•»• 

1 

o 

en 

0) 

r 

o 
tn 

01 
T 

8 

Hi 

3 

0 

9 
m    0 

2    8   2 

<  -S  3 

COVINGTON   WB   AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

ssw 
s 
s 

15 
13 
13 

6.6 

6.6 
5.9 

23++ 
21++ 
26 

wsw 

wsw 

w 

28+ 
14  + 
28 

86 
84 
88 

85 
83 
91 

54 
58 
62 

57 
62 
64 

4 
4 
3 

1 
2 

4 

6 

3 
0 

1 

4 

4 

i 
i 

3 

0 
1 
0 

13 
15 

14 

730 
64 

5.6 
5.4 
5.2 

. 

9      DATA   FROM   CINCINNATI    ABBE    OBS  .  ,    OHIO 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


L> 

AI 

LY 

IJ 

=.JV1 

ft 

.til 

U 

Dav 

UK 

01  M< 

tb 

KENTUCKY 
JULY  1963 

Station 

nth 

•J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1-1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

•;'. 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

88 
65 

87 
63 

8  3 
62 

82 
55 

84 
52 

76 
61 

83 
66 

78 

5  5 

77 

54 

77 
50 

82 
50 

85 
54 

78 
60 

83 
67 

60 

87 
63 

87 
65 

84 
70 

89 
70 

86 
69 

S3 
59 

65 
61 

84 
64 

85 
60 

85 
63 

85 

67 

65 
67 

84 
68 

79 
69 

85 
67 

97 

63 

83.5 

61.9 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
64 

89 
58 

81 

48 

78 
50 

88 
55 

75 
62 

79 
62 

81 
46 

78 
47 

77 
48 

51 

53 

63 

58 

55 

60 

64 

69 

65 

59 

38 

84 
54 

81 
59 

86 
59 

89 
63 

91 

63 

92 
66 

M 

66 

79 
66 

83 

'.4 

38.7 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

90 

67 

89 
66 

85 

66 

85 
52 

82 

56 

82 
66 

79 
56 

78 
49 

81 
50 

85 
50 

82 
60 

84 
60 

87 
58 

89 
61 

90 

6  3 

90 
63 

84 
54 

90 
61 

84 
63 

M 

59 

65 
61 

90 
61 

90 
63 

91 
66 

85 
65 

80 
64 

5  6 

6  7 

65.5 
54.2 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

88 

67 

89 
64 

84 

66 

87 
59 

87 
54 

82 
66 

87 

70 

82 
72 

80 

54 

78 
51 

86 

49 

86 

55 

82 
63 

85 
69 

88 
61 

90 
64 

90 
66 

87 
72 

91 

70 

88 
78 

87 
61 

87 
63 

87 
65 

M 

60 

88 
63 

82 

67 

84 
67 

65 
69 

81 
71 

85 
73 

90 
75 

65.6 
64.4 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

88 
67 

81 
67 

98 
66 

86 
62 

86 
59 

8  5 
57 

87 
62 

88 
66 

8  0 

56 

65 
51 

84 
51 

86 

57 

80 
63 

83 

67 

88 
62 

90 
64 

91 
65 

85 
72 

92 
69 

84 

75 

86 
60 

89 
60 

86 

64 

M 

62 

85 
64 

86 
67 

90 
66 

87 
69 

85 

69 

8  5 
69 

S9 
69 

64.4 
63.8 

BAXTER 

MAX 
MIN 

85 
68 

87 
65 

87 
66 

86 
57 

84 
52 

8  5 
52 

75 
56 

SO 
6  6 

82 
60 

78 
49 

77 
49 

83 
50 

84 
53 

79 
58 

S3 
65 

85 
60 

61 
62 

68 
63 

87 
67 

87 
68 

79 
61 

84 
58 

66 
61 

82 
60 

85 
60 

65 

62 

90 
65 

91 
67 

66 
66 

81 
59 

7  6 
63 

83.3 

60.3 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
66 

85 
64 

84 
63 

88 
59 

87 
68 

87 
72 

85 

80 
57 

79 
51 

83 

49 

86 

54 

83 
63 

86 

70 

90 
60 

90 
63 

91 
67 

88 

7  0 

93 
70 

90 

75 

87 
60 

89 
60 

89 

64 

87 
61 

87 
63 

89 
67 

89 
66 

88 
69 

63 
71 

86 
71 

89 
67 

86.6 
64.3 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

90 
61 

93 
65 

92 

66 

88 
62 

91 
65 

93 

71 

92 

74 

84 
68 

83 
51 

81 
43 

85 

41 

88 
51 

86 
64 

89 
54 

89 
60 

88 

62 

94 
65 

97 
69 

95 
72 

92 

73 

88 
57 

90 
58 

89 
56 

90 
60 

87 
60 

87 
65 

91 
65 

n 

M 

69 
71 

91 

66 

69.3 
62.1 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
65 

88 
65 

82 
64 

80 
57 

85 

51 

80 
62 

84 
68 

79 

63 

76 
54 

76 
50 

82 

49 

63 
53 

80 
63 

82 

64 

86 
62 

87 
63 

89 
63 

86 
71 

90 
69 

85 
66 

83 
59 

85 
61 

84 
63 

85 

59 

87 
62 

87 
67 

90 

69 

65 
68 

61 
66 

63 
66 

87 
65 

64.1 
62.2 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 
64 

88 
62 

82 
45 

87 
54 

71 
61 

80 

61 

80 
41 

77 

41 

80 
45 

82 

47 

S3 

50 

65 
60 

85 
55 

87 
57 

92 
SB 

92 
59 

91 

6  5 

92 
64 

90 
60 

89 

54 

87 
56 

83 
59 

84 
56 

65 

89 
62 

91 
61 

92 
62 

90 
65 

83 

6  7 

89 
63 

86.1 
57.3 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

88 

64 

88 
62 

86 
63 

85 
56 

88 
55 

81 
64 

84 
69 

80 
64 

78 
53 

77 
47 

82 

47 

84 
54 

81 

60 

85 

67 

SB 

59 

88 
59 

89 
63 

86 

70 

91 
69 

87 
73 

85 

58 

87 
59 

85 
64 

86 
60 

85 
61 

87 
64 

88 
65 

88 
64 

83 
69 

S3 
69 

89 
66 

85.2 
61.8 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
67 

90 
67 

67 
64 

90 

61 

86 
69 

89 
72 

82 
64 

82 

57 

78 
52 

83 
49 

88 
56 

78 
66 

88 

67 

92 
65 

89 
66 

91 
66 

83 
72 

92 
72 

88 
69 

85 
62 

89 

64 

87 
66 

88 
63 

84 
65 

86 

68 

89 
68 

87 
70 

82 
70 

84 
70 

88 

72 

66.3 
65.4 

BRAOFORDSVILLF 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
64 

89 
67 

86 

57 

82 
52 

86 
56 

80 
66 

85 
64 

82 
55 

80 
47 

78 
48 

83 
52 

86 
56 

83 
67 

85 
60 

88 

60 

91 
60 

90 

66 

86 

69 

91 

71 

88 
59 

86 

60 

88 
62 

56 
60 

87 
61 

88 
64 

89 
66 

90 
67 

88 
67 

82 
U 

86 
66 

86.0 
61.4 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
67 

88 
66 

87 
67 

85 
59 

86 
54 

84 
65 

85 
69 

81 
65 

81 

57 

78 
49 

83 
50 

85 
56 

85 
62 

83 
66 

87 
62 

90 
62 

90 
63 

87 

7? 

90 
66 

89 

73 

86 
60 

87 
62 

86 
66 

88 
61 

87 
63 

88 
66 

89 
6  9 

88 
69 

el 

69 

86 

M 

87 
68 

86.1 
63.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
66 

84 
61 

80 
56 

88 
55 

86 
61 

80 
65 

79 

65 

79 
54 

77 
53 

83 
51 

84 
54 

83 
57 

84 
68 

86 
60 

89 

65 

88 
68 

87 

71 

90 
72 

90 
67 

86 

60 

87 
52 

85 
64 

83 

61 

86 
63 

87 
68 

87 
68 

86 

70 

79 

70 

85 
66 

98 
61 

85.1 

62.9 

CECILIA 

MAX 
MIN 

90 

6* 

85 
66 

90 
65 

.  88 
65 

86 
58 

83 
54 

89 

57 

84 
67 

84 
65 

80 

57 

79 
49 

77 
49 

81 
52 

84 

57 

86 
68 

85 
61 

86 
62 

88 
65 

92 
68 

88 
70 

92 

72 

87 

60 

85 

62 

87 
63 

85 
61 

85 

62 

86 
65 

86 
69 

67 
69 

8! 
70 

82 
70 

85.6 
62.6 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

89 
6* 

87 
63 

87 
64 

84 
54 

88 
52 

86 
62 

84 
69 

81 
63 

80 
53 

79 

47 

83 
48 

85 

51 

83 
62 

84 
68 

88 
60 

90 
61 

90 
65 

88 
71 

90 
69 

90 

70 

86 
59 

86 

61 

86 
64 

86 

59 

87 
62 

88 
63 

88 
66 

85 
68 

86 
70 

86 

70 

89 
64 

86.1 
62.0 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
65 

90 
62 

82 

60 

80 
52 

87 
48 

69 
59 

79 
62 

80 

60 

79 
52 

79 
50 

83 

47 

86 

50 

81 
59 

84 

64 

86 
58 

88 
64 

88 
66 

85 
71 

91 

70 

83 

64 

85 
56 

85 

58 

81 

61 

84 
62 

85 

65 

86 
67 

86 
67 

84 
68 

81 
6  8 

84 
61 

87 
59 

84,0 
60.5 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

88 
64 

86 
66 

84 
62 

80 
52 

78 
63 

88 
62 

83 
64 

80 

63 

78 
54 

75 
45 

73 
48 

73 
46 

78 
52 

83 

54 

85 
60 

87 
59 

88 
58 

89 
62 

88 
64 

88 
62 

82 

6* 

85 

56 

63 

58 

e3 

60 

86 
58 

89 
58 

92 
61 

92 

64 

83 
63 

78 

65 

87 
64 

83.6 
59.2 

CVNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
64 

90 

58 

85 
49 

85 
48 

88 
49 

87 

47 

84 
61 

82 
49 

79 
48 

62 

45 

85 
46 

87 
53 

82 
65 

85 
57 

86 

61 

91 
60 

91 
63 

87 
71 

90 
65 

87 
56 

86 

60 

87 
58 

87 

60 

87 
69 

89 
66 

90 
64 

90 
66 

96 
68 

8  3 
67 

88 
61 

86.6 
58.6 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

88 
64 

88 
63 

89 
63 

85 
55 

81 
52 

86 
54 

76 
62 

84 
63 

80 
53 

79 
48 

78 
49 

82 
52 

85 
57 

80 
63 

83 
60 

87 
62 

89 
62 

89 
65 

85 
67 

90 
68 

87 
58 

85 
60 

86 
62 

84 

58 

86 
58 

88 

63 

87 
65 

88 
67 

85 
67 

8  0 
66 

83 
64 

84.6 
60.3 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 
68 

88 
64 

83 
53 

80 
52 

85 
54 

70 
58 

83 
66 

78 
50 

77 
49 

78 
50 

81 
52 

85 
54 

86 
58 

84 
60 

86 

60 

88 
61 

90 
6* 

♦2 

65 

87 
67 

84 
57 

86 
62 

86 

63 

85 
62 

89 
60 

91 

61 

93 
64 

94 

65 

89 
67 

86 
67 

81 
65 

83.4 

60.1 

OIX  DAM 

MAX 

MIN 

86 
68 

87 
65 

82 
67 

82 

59 

85 
55 

85 
64 

82 
68 

81 
65 

79 

57 

78 
50 

81 
52 

83 
56 

82 
62 

83 
66 

85 
63 

87 
65 

87 
65 

88 
72 

89 
69 

89 

67 

86 

60 

SS 

64 

85 
65 

84 
61 

87 
63 

87 
68 

88 
69 

89 
68 

SO 
74 

83 
69 

5' 
66 

84.6 
63.9 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

91 
64 

88 
63 

87 
63 

90 
58 

85 

57 

89 
59 

85 

64 

87 
65 

83 
53 

80 
48 

79 

47 

88 
50 

86 
53 

77 
69 

85 
61 

90 
61 

91 
6* 

91 
69 

88 

72 

93 

73 

88 
59 

86 

60 

89 
69 

87 

60 

88 
61 

87 
66 

88 
68 

88 
66 

86 

70 

84 
71 

96 
66 

86.8 
62.3 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
65 

91 

58 

91 
53 

82 
51 

89 
52 

71 
62 

81 
63 

82 
52 

80 

51 

81 
49 

87 
52 

87 
51 

82 
58 

86 
58 

88 
58 

91 
63 

90 
67 

SB 

71 

90 
66 

91 
59 

87 
61 

87 
62 

86 
61 

87 
64 

89 
66 

91 
65 

91 
67 

86 
67 

81 
65 

98 
62 

86.6 

60.1 

FARMERS 

MAX 
MIN 

91 
63 

89 
66 

83 
63 

82 

51 

85 

47 

85 
60 

82 
63 

82 
63 

80 
49 

78 
50 

85 

46 

87 
49 

87 
52 

84 
64 

87 
57 

91 
59 

91 
61 

88 
63 

90 
67 

89 
65 

86 
57 

87 
59 

87 
59 

85 
61 

89 

61 

91 

65 

92 

63 

90 
64 

85 
68 

86 

65 

91 
66 

86.6 
59.5 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

88 
65 

88 
65 

80 
62 

78 
56 

65 
53 

80 
62 

79 
64 

78 
62 

75 
55 

76 
54 

82 
51 

83 
53 

82 
58 

81 
63 

84 
60 

87 
64 

86 
64 

85 
68 

89 
69 

84 
64 

84 
59 

83 
61 

82 
58 

83 
63 

87 
66 

-87 

67 

88 
68 

84 
68 

81 
67 

85 

68 

87 
65 

83.3 

62.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

86 
70 

93 
72 

70 

84 

67 

89 
65 

90 
74 

86 

72 

81 
61 

80 
61 

79 
53 

85 
55 

90 
60 

76 
71 

88 
68 

92 
65 

92 

67 

93 

71 

92 
70 

95 
73 

89 
69 

89 
68 

90 
63 

90 
70 

88 
65 

88 
66 

89 
68 

89 

69 

85 

70 

82 

70 

86 
71 

91 
69 

87.6 
67.2 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
64 

87 
63 

85 

55 

82 

53 

89 
54 

72 
62 

85 
64 

80 
52 

79 
51 

79 
51 

86 
51 

86 

59 

83 

53 

85 
59 

88 
50 

90 
58 

90 
68 

82 

61 

91 
67 

88 
58 

88 
61 

88 
63 

83 
60 

85 
62 

88 
65 

88 
67 

90 
68 

88 
68 

82 
70 

87 
64 

85.5 
60.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

86 
67 

84 
65 

85 
66 

85 
60 

88 
58 

85 
67 

86 
69 

80 
66 

80 
57 

77 
51 

82 

50 

86 
56 

80 
65 

85 
67 

88 
62 

89 
62 

90 
65 

86 
73 

90 
70 

88 

72 

84 

60 

88 

63 

84 
64 

84 
61 

85 
62 

86 
68 

90 
69 

87 
69 

81 
69 

93 
68 

88 
69 

83.2 
64.2 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

94 
68 

96 

65 

92 
68 

91 
64 

87 
63 

90 
69 

93 

72 

92 

69 

88 
61 

82 
50 

60 
48 

88 
56 

89 
56 

82 

72 

96 
64 

89 
63 

90 
68 

93 
70 

88 

71 

93 
76 

91 
61 

86 
61 

90 
63 

90 
65 

89 

63 

87 
65 

89 
65 

90 
64 

90 
64 

84 
71 

89 
67 

89.3 
64.6 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

91 
64 

93 
66 

92 
62 

82 

51 

80 
50 

87 
57 

71 
60 

80 
63 

79 
51 

77 

50 

76 
51 

84 

51 

87 
53 

86 
56 

84 
61 

87 
61 

93 
61 

93 
6* 

92 

63 

90 
66 

86 
62 

85 
59 

86 
60 

83 
61 

85 
62 

89 
63 

90 
66 

92 

67 

90 
69 

81 

68 

BT 

67 

83.6 
60.2 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
65 

89 
65 

89 
57 

86 

55 

89 
61 

80 
66 

87 
65 

82 
55 

62 
49 

SO 
49 

93 
54 

81 
59 

80 
63 

86 
60 

89 
61 

90 
62 

91 
66 

88 
68 

91 
72 

89 
60 

77 
60 

89 
65 

86 
61 

82 
62 

67 
64 

88 
67 

90 
67 

89 

70 

84 
69 

85 
68 

86.4 
62.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

85 
68 

88 
69 

86 
64 

85 
63 

89 
60 

88 
69 

88 
73 

81 
67 

80 
59 

78 
51 

84 

49 

89 
54 

81 
61 

87 
71 

89 
63 

90 
64 

96 
66 

91 
71 

93 
72 

91 
75 

85 
62 

90 
60 

90 
64 

87 
61 

90 
66 

86 
64 

88 
65 

86 

70 

83 
72 

85 
70 

90 
67 

87.1 
64.8 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

90 
64 

89 
63 

8  3 
61 

82 
35 

84 
50 

86 
59 

83 
66 

82 
64 

79 
51 

78 
49 

81 
46 

BS 

SO 

82 
56 

84 
64 

87 
57 

88 
59 

89 
60 

89 
63 

89 
65 

89 
65 

87 
56 

87 
58 

86 
59 

86 
59 

87 
62 

87 
62 

89 
63 

84 
65 

83 

64 

80 
65 

87 
65 

65.2 
59.5 

HENDERSON  T  SSW 

MAX 
MIN 

85 
68 

93 
68 

85 
68 

83 
65 

89 

61 

88 
70 

87 
71 

81 

63 

82 
55 

80 

49 

84 
50 

87 
57 

82 
65 

89 

70 

91 
65 

91 
65 

92 

68 

90 

69 

94 
73 

91 
75 

90 
61 

89 
61 

91 
66 

89 
61 

89 
65 

86 
66 

88 
66 

82 
68 

62 
71 

88 
69 

92 
64 

87.5 
64.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

93 

70 

92 

72 

9  4 
69 

91 

70 

89 
68 

92 
70 

93 

72 

95 
69 

85 

59 

84 
54 

81 
51 

84 
54 

89 
60 

83 
65 

89 

63 

86 
65 

87 
68 

90 
72 

92 

74 

94 

77 

86 
64 

87 
61 

88 
64 

93 

67 

88 

64 

84 
62 

84 
64 

87 
67 

84 
70 

88 
71 

99 

70 

68.5 
66.0 

HOMINSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
66 

92 
66 

92 

65 

89 
64 

94 
71 

95 
72 

94 
70 

85 

60 

87 
53 

85 
51 

88 
60 

90 
66 

78 
72 

89 
65 

91 
61 

91 
69 

94 
70 

88 

70 

94 

70 

92 
62 

89 
63 

92 
65 

92 

66 

90 
65 

87 
68 

86 

68 

89 
69 

98 
70 

88 
70 

91 

69 

89.7 
65.9 

MYOEN 

MAX 
MIN 

87 
65 

88 
62 

86 
67 

84 
58 

81 
54 

85 
36 

73 
61 

83 
6  6 

74 
55 

78 
50 

79 
51 

83 
33 

85 
55 

80 
59 

84 
61 

87 
60 

90 
64 

89 
65 

89 
66 

84 

61 

85 
61 

86 
61 

85 

61 

84 
62 

87 
64 

91 
65 

91 
66 

86 
66 

86 
66 

90 
66 

84.3 
60.9 

Sa>»  R«(*r«nc«  Not**  Following  Station  Index 
-   82   - 


DAILY  TEMPERATURES 


JACKSON 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLF 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

NADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 

MAYFIELD 

NATSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

MILBURN    1   E 

MONT  ICE LLO 

MOUNT   STERLING 

MOUNT   VERNON 

MURRAY 

OVENSBORO   2    w 

OWENTON   25 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE  3  SSN 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

»ARSAK  MARYLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

"EST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 


Day  01  Monlh 


KENTUCKY 
JULY  1963 


90   88 
67   66 


86   90 
69   65 


80   85 
69   68 


86   86 
68   66 


86   83 
63   64 


88   92 
69   68 


86   89 
68   65 


93   92 
68   68 


84   92 
67   68 


85   85 
67   66 


90   87 
66   67 


90   90 
70   69 


88   88 
64   65 


85   88 
61   63 


90   89 
65   65 


92   92 
69   68 


88   86 
63   64 


86   87 
67   66 


87   85 
57   66 


85   75 
60   66 


88   82 
60   67 


84   72 
57   65 


82   71 
51   58 


88   78 
62   70 


85   77 
56   65 


9   10 


88   85 
61   63 


90   90 
70   68 


85   92 
68   67 


89   88 
63   63 


93   92 

70   70 


93   94 
69   69 


90   90 
68   65 


89   91 
66   69 


86   89 
68   63 


87   88 
66   63 


87   90 
67   69 


92   95 

67   74 


89   89 
61   70 


88   85 
58   67 


84   82 
51   57 


92   93 

68   73 


78   64 
51   51 


82   81   85 
54   48   57 


87   83 
52   53 


92   95 

68   72 


87   85 
52   59 


85   80 
63   63 


82   78 
66   53 


83   81 
70   66 


82   79 
67   62 


79   78 
67   62 


86   82 
67   68 


84   80 
67   65 


92   84 
71   67 


86   86 
75   66 


83   79 
69   65 


1   12 


83   86 
50   55 


88   84 
53   57 


82   87 
54   60 


80   82 
55   58 


78   82 
48   52 


85   88 
62   62 


14   15   16   17   18 


83   82 
54   64 


85   83 
50   58 


89   90 
67   73 


90   8  8 
59   69 


81   80 
67   67 


91   84 
74   69 


71   99 
60   79 


70   83 
64   6  5 


79   85 
62   66 


91   86 
72   68 


85   81 
68   66 


80   78 
66   63 


81   80 
66   63 


95   92 

74   69 


87   83 
67   67 


88   86 
61   64 


89   87 
64   62 


83   89 
62   64 


88   85 
65   65 


92   94 
66   67 


86   88 
66   66 


85   83 
66   65 


89   91 
64   65 


85   88 
65   65 


88   88 
49   59 


92   93 
67   74 


90   94 
68   75 


85   90 
60   67 


88   81 
52   56 


91   91 
66   6  9 


80   85 
52   62 


90   92 
60   71 


87   83 
64   69 


81   81 
54   63 


84   74 
51   56 


80   79 
55   59 


82   86 
65   69 


84   81 
54   60 


86   70 
53   61 


83   73 
53   60 


80   86 
47   51 


82   86 
55   58 


90   86 
72   65 


87   82 
62   64 


90   81 
73   64 


93   83 
76   66 


87   87 
70   66 


82   77 
65   69 


87   84 
72   66 


72   84 
64   64 


90   91 
73   68 


88   78 
70   68 


73   85 
62   65 


81   78 
64   63 


74   80 
60   62 


80   79 
67   56 


78   84 
66   65 


78   76 
65   56 


81   83 
67   40 


70   81 
62   62 


74   81 
65   66 


63   84 
53   55 


88   92 

49   54 


84   86 
50   54 


81   84 
50   58 


81   84 
49   51 


84   87 
51   56 


76   81 
49   49 


76   80 
40   48 


82   85 
47   49 


85   90 
53   59 


82   65 
48   53 


80   82 
52   56 


81   83 
46   47 


80   84 
52   58 


87   89 
51   55 


85   87 
47   51 


86   91 

50   57 


85   89 
52   56 


79   85 
53   56 


85   89 
50   53 


89   86 

46   54 


76   81 
49   55 


80   85 
49   55 


84   36 
56   60 


85   88 
69   61 


84   88 
60   61 


82   87 
66   65 


66   67   71 


84 
62 


88   90 
70   66 


65   87 
69   63 


87   92 
68   64 


86   90 
71   66 


67   87   82 
66   65   71 


60   57   68 


93   93   89 
69   71   73 


63   86 
67   64 


84   66 
65   62 


89   87 
68   65 


89   89 
65   66 


90   91 
63   68 


19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

92 

71 

90 
70 

86 
60 

89 
62 

86 
66 

88 
61 

87 
64 

89 
68 

86 
67 

86 
68 

81 
71 

87 
70 

89 
65 

86.2 
63.7 

90 
66 

85 
60 

85 

60 

85 
61 

84 

64 

36 
62 

87 
64 

90 
68 

90 

63 

67 
67 

85 
68 

8? 
68 

38 
66 

85.2 

62.1 

91 
70 

87 
73 

84 
63 

87 
65 

65 
67 

85 
62 

85 
65 

89 
67 

98 
6<j 

85 
68 

81 

69 

8* 
70 

87 
69 

84.6 
65.5 

88 
69 

85 
65 

85 

60 

84 
64 

81 
65 

83 
64 

86 

65 

86 
68 

87 

71 

83 
67 

78 
70 

83 
70 

37 
66 

82.8 
64.3 

86 
67 

82 
68 

81 

58 

83 
58 

80 
60 

83 
59 

82 
61 

84 
63 

86 
64 

82 
66 

8? 
66 

80 
67 

84 
66 

81.4 
60.8 

94 

72 

89 

70 

38 
65 

86 
67 

89 
65 

89 
65 

90 
69 

89 
68 

93 
71 

86 
65 

33 
69 

8  3 

73 

91 

68 

67.2 
66.9 

88   65 
66   61 


92   87 
77   62 


85   89   92 
62   65   69 


82 
55 


71   83 
51   51 


81   85 
48   51 


77   86 
54   53 


86   80 
55   64 


84   86 
58   55 


82   86 
50   54 


80   82 
52   57 


79   83 
46   49 


78   61 
50   53 


79   82 
62   57 


86   68 
46   48 


87   88 
69   65 


84   86 


82   85 
64   62 


82   85 
63   62 


81   87 
70   67 


86   89 
70   61 


84   87 
60   55 


87   90 
68   65 


87   90 
70   63 


77   77 
70   64 


85   89 
64   64 


67   88 
70   63 


88   89 
64   66 


85   88 
67   63 


78   83 
51   60 


83   67 
64   62 


80   81 
62   62 


88   89 
60   62 


81   87 
64   61 


80   83 
63   58 


81   64 
60   61 


84   83 
58   56 


91   88 
70   71 


85   89 
58   62 


58   57   64 


85   89 
42   43 


86   91 
67   70 


85   89   88 
62   61   70 


88   86   84 
65  6*      70 


67   88 

60   59   69 


86   86 
66   70 


90   91 
60   61 


68   71   71 


90   90   91 
67   67   70 


90   89   83 
69   72   61 


88   86 
66   66 


92   87 
76   61 


89   69 
62   65 


9? 


64   67 

93 
73 


89   84 
59 


91   85 
76   63 


85   36   85 
64   65   62 


98   92 
61   64 


91   89   88 
61   65   62 


86   68   87 i  85 
65   67   69   70 


88   87   85   85 
64   68   69   69 


88   86 
67   74 


90   91 
64   66 


90   92 
61   62 


89   92   87 


86   83 
65   59 


90   88   85 


90   89 
76   63 


89   89 
73   63 


90   86   86 
68   65   56 


90 
68 


92 

78   64 


91   91 
71   71 


89   86 
68   68 


87 
61 

85 
62 

85 

60  | 

86 
61 

85 
60 

84 
59 

38 
61 

91 
65 

90 
66 

39 
60 

35 
60 

82 

60 

83 
58 

85 

58 

82 

58 

88 

58 

85 
58 

84 
58 

88 
63 

93 

67 

89 

67 

63   69 

65   87   871  B* 
62   63   70   68 


93   92   86 


89   87 
65   56 


79   84 
63   63 


68 

70 

82 
71 

83 
67 

89 
65 

83 
69 

86 
65 

87 
65 

87 
68 

85 
60 

88 
59 

88 
69 

85 
60 

86 

60 

B7 
62 

91 

60 

87 
71 

90 
68 

93 

64 

89 
64 

84 
66 

86 
63 

87 
66 

84 
70 

85 
63 

87 
63 

85 
69 

86 
59 

90 

60 

90 
61 

88 

80 

90 

93   91 
75   61 


90   86   83 
69   73   62 


85   89 
69   64 


89   87   82 


36   84   86 
59   64   60 


35   82   89 
63   62   63 


85   83   84 
58   60   59 


84   87   87 
64   65   65 


90   92   92 
61   66   64 


87   85   87 
57   60   62 


67   89   68 
63   66   68 


89   90   89 
63   66   67 


87   90   90 
62   62   62 


88   86   89 
63   62   63 


89   89   89 
60   64   59 


87   87   89 
62   67   67 


81   85   88 
62   66   69 


87   90   91 
61   62   64 


86   82   83 
64   67   68 


84   86   87 
61   62   65 


85   67   83 
59   62   62 


63   90   91 
59   60   62 


87   36   87 
64   68   70 


84   88   89 
61   65   66 


85   87   88 !  85 
65   67   68 


85   85   67 
62   64   62 


81   86 
71   71 


85   89 
70   70 


86   83   86   89 
69   70   76   69 


84 
70 


82   86 
68   68 


87   85   82   87 
66   66   66   67 


86   62 
67   66 


85   82 
65   66 


83   85 
63   65 


84 
70 


71   67 


84   84 
69   67 


79   82 
62   68 


86   84   86 
66   68   69 


92   89 

64   68   67   68 


89   90   89  i  88 
62   65   65  I  66 


87   86   84   83 
66   68   70   70 


89   87   87 |  86 
66   69   70   70 


94   68   88  I  88 
64   66   67 |  69 


95   91  I  91 
66   65  i  68 


85   85   89   86 
62   66   66   68 


86   32   82   86 
68   67   65   65 


83   85 
72   72 


85   90   92 
71   70   67 


83   87 
70   72 


86   89 
70   71 


86   82 
70   69 


87   79 
68   68 


86   98 
70   66 


84.9 
64.6 


89.4 
65.9 


87.4 
65.6 


84.7 
63.8 


84.7 
61.0 


87.8 
66.7 


83.6 
59.0 


83.0 
58.5 


85.5 
56.9 


65.0 
62.3 


83.2 
63.1 


84.0 
60.3 


87.0 
67.2 


38.4 
65.2 


86.6 
59.1 


87.5 
66.7 


88.8 
67.2 


87.1 
64.5 


87.0 
62.3 


87.7 
63.9 


67   59 
86   85 


68   73   56 


91   84 
66   62 


82   84 
63   58 


63   60 


87   83   84 
67   62   59 

89   89   85 


90   90   80 
67   70   60 


85   86   81 
60   62   61 


92   90   68 
69   63   63 


68   87   85 
63   65   63 


85   87   85 
62   63   62 


85   80   86 
61   59   60 


85   84   75 
62   60   57 


87   85   87 
59   62   60 


81   81   89 
63   63   63 


84   83   83 
62   59   59 


83   84   84 
61   63   61 


85   85   83 
60   60   59 


84   86   83 
60   61   64 


85   86   87 I  88 
65   64   66   68 


89   90   88  J  90 
68   69   65   67 


82   83   90 |  38 
64   66   69   69 


83   85   82   35 

63   61   69   69 


86   87   87   85 
63   63   67   64 


83   85   68  '  87 
61   62   64  I  63 


85   88   89   86 
61   67   68   69 


86   88   89  j  88 
65   67   63   67 


81   77 
67   66 


83.2 
62.0 


87   86   88.4 
70   68  1  65.3 


8  3   83   89 


75   81   88 
66   66   68 


82   83   80 
64   64   66 


65.0 
65.4 


83.5 
61.4 


83.5 
61.3 


32.5 
60.4 


83   83 
69 


67  68 

85   64 

68  65 


86   86   87 
62   63   67 


85   84   87 
63   65   66 


87   88   89 
59   62   65 


83   84   88  J  90 
62   64   64   63 


84   60   86   65 
68   71   67   60 


80   61   85 
67   63   67 


86   81 
67   66 


85   82 
66   67 


65.6 
63.4 


85.1 
62.8 


83.0 
61.2 


62.2 
61.6 


84.8 
58.6 


64.1 
62.1 


So©  Reference  Note.  Following  Station  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


JUL*    1963 


Day  Of  Month                                                         J, 

1 

2 

3 

4  1  5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31    * 

WILLtAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  OAM 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

91   87   89 
66   6S   60 

88   89   88 
63   63   68 

80   80   86 
S6   53   57 

86   84   88 
96   94   60 

71   78   79 
59   64   53 

80   86   81 
63   67   54 

76   79   85   87   82   81   »4   90   89   83   88   82   84   83   8}   88   89   89   88   84   «o   85   83.-> 
52   52   56   60   60   60   **   6*   *7   70   7°   *5   59   65   61   64   65   65   69   65   63   62   61.6 

80   79   83   86   81   85   89   86   91   90   93   85   86   88   86   87   85   89   92   86   85   84   86.0 
50   50   52   55   59   62   61   61   61   60   64   58   59   60   59   56   62   63   64   66   67   67   60.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  of 

H  < 

DEWEY  OAM 

EVAP 

.21 

.17 

.20 

.26 

.16 

.14 

.12 

.06 

.09 

.13 

.28 

.14 

.22 

.15 

.14 

.01 

.32 

.22 

.21 

.15 

.21 

.14 

.18 

.16 

.20 

.17 

.21 

.23 

.14 

.11 

.08 

5.21 

WIND 

2 

3 

5 

10 

5 

5 

1 

1 

3 

10 

7 

2 

2 

24 

17 

8 

1 

4 

9 

27 

17 

5 

6 

3 

6 

3 

3 

5 

11 

9 

2 

216 

MAX 

104 

102 

98 

94 

97 

96 

65 

64 

73 

81 

80 

91 

96 

92 

91 

98 

93 

101 

104 

101 

84 

92 

90 

93 

96 

95 

98 

100 

91 

K 

66 

92.6 

MIN 

72 

73 

61 

62 

52 

65 

64 

75 

64 

48 

55 

63 

61 

62 

70 

68 

67 

70 

75 

7* 

68 

62 

72 

72 

71 

72 

71 

74 

74 

73 

72 

67.2 

OIX  DAM 

EVAP 

.23 

.17 

.27 

.34 

.23 

.24 

.08 

.14 

.28 

.26 

.24 

.25 

.21 

.18 

.22 

.26 

.31 

.16 

.22 

.21 

.36 

.23 

.26 

.20 

.23 

.21 

.19 

• 

.34 

.24 

.14 

6.90 

WIND 

23 

24 

42 

37 

25 

15 

22 

37 

47 

32 

28 

18 

26 

86 

79 

39 

33 

28 

34 

69 

79 

24 

41 

26 

33 

2  9 

20 

26 

42 

31 

22 

1117 

MAX 

89 

92 

92 

93 

95 

72 

74 

89 

87 

85 

92 

93 

— 

92 

90 

97 

97 

87 

95 

88 

88 

92 

94 

94 

96 

95 

92 

98 

80 

90 

93 

90.4 

MIN 

72 

70 

71 

65 

65 

70 

69 

71 

61 

60 

62 

66 

- 

- 

68 

72 

71 

75 

72 

71 

64 

66 

69 

65 

69 

71 

73 

72 

71 

71 

72 

68.8 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 

.23 

.24 

.31 

.25 

.27 

.21 

.17 

.29 

.16 

.19 

.31 

.15 

.30 

.09 

.21 

.34 

.25 

.31 

.21 

.36 

.22 

.33 

.30 

.24 

.28 

.26 

.18 

.17 

.26 

.21 

.16 

7.50 

WIND 

31 

35 

37 

24 

15 

20 

27 

23 

26 

27 

24 

26 

31 

73 

42 

18 

13 

35 

35 

83 

50 

10 

13 

23 

37 

44 

39 

41 

49 

16 

16 

983 

MAX 

90 

86 

96 

95 

92 

98 

96 

94 

85 

90 

88 

92 

91 

80 

90 

96 

98 

98 

94 

97 

93 

97 

99 

94 

93 

91 

91 

93 

86 

66 

91 

92.3 

MIN 

75 

65 

76 

70 

63 

72 

75 

65 

63 

59 

57 

60 

63 

70 

70 

70 

73 

73 

73 

76 

73 

67 

70 

69 

68 

70 

70 

71 

74 

72 

75 

69.3 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.18 

.18 

.35 

.29 

.20 

.21 

_ 

.18 

.23 

.10 

.21 

.47 

.10 

.09 

.08 

.26 

.19 

.35 

.16 

.19 

.15 

.18 

.26 

.12 

.17 

.09 

.23 

.30 

.16 

- 

- 

B  6.29 

WIND 

21 

21 

32 

34 

34 

22 

24 

23 

26 

30 

26 

29 

19 

70 

38 

21 

2e 

29 

47 

23 

24 

30 

20 

31 

23 

32 

28 

26 

21 

27 

17 

876 

MAX 

97 

100 

95 

99 

97 

98 

95 

91 

87 

92 

93 

94 

94 

81 

92 

100 

97 

99 

95 

98 

88 

97 

99 

95 

98 

96 

98 

102 

91 

87 

89 

94.6 

MIN 

71 

74 

76 

66 

64 

64 

70 

74 

73 

64 

64 

65 

67 

72 

60 

72 

61 

70 

60 

78 

66 

71 

71 

67 

71 

70 

71 

7* 

72 

72 

73 

69.2 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


3*.  R.l.r.nr  •  Not*.  Following  Station  In. I.. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1962  -  1963 


ADOISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARB0URV1LLF 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 
BEAVER  OAM 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BLAINE    1    W 

80NN1EVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA   AP 

BRA0FORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON   LOCK    1 
CECILIA 
CLERMONT    1    SSE 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
CUMBERLAND 

CYNTHIANA    2 
DANVILLE 
OEWEY   OAM 
01 X    OAM 
ELIZABETHTOWN 

FALLS    OF    ROUGH 
FAL»OUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG   2 
FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKFORT    LOCK    * 
GLASGOW   WKAY 
GOLOEN   POND   8    N 
GRAYSON   1    SE 
GREENSBURG 

GREENVILLF    2   W 
HEIDELBERG    LOCK    1* 
HENDERSON   7    SSW 
HICKMAN   1    E 
MOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
LE8URN    1    E 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON   W6   AIRPORT 
LONDON    FAA    AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB   AP 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE   1    SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    A    SE 
MAYFIELO 

MAYSVILLE    DAM   33 

HCKEE 

MIODLESBORO 
MIL8URN 
MONT  I  CELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 

0WENS80R0  2  W 
OWENTON  2  S 

RADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

•MKEVILLE 

"OINCETON 

RENFRO  VALLEY 
RICHMOND 
RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  OAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
W1LLIAHST0WN  5  WSW 
WOLF  CREEK  OAM 


July 


August 


September 


155 
114 
129 


134 
117 
60 
107 


115 
127 
111 
129 


140 
137 
106 
129 
52 

116 
77 
72 

123 


140 
132 
68 
48 


129 

77 


279 
240 
255 
222 

184 

245 
165 

159 

208 

276 
230 
198 
229 

193 

207 
256 
216 
311 
243 

278 
231 
251 
182 
285 

243 
281 
234 
268 

159 

245 
185 
193 
278 
209 

165 
217 
164 
159 
166 

215 
270 
190 
251 
234 

173 
243 
257 


144 
159 
175 
204 
160 

286 
276 

136 
185 

220 
218 
160 
158 


183 
132 
165 
204 
161 


242 
176 
166 
252 

222 

247 
206 
227 
251 

207 
299 
196 
266 
214 


721 
627 
662 
601 

569 

633 
543 

552 

578 

711 
614 
556 
619 

553 

599 
649 
609 

660 
593 

697 
642 
651 
556 
593 

721 
672 
638 
639 
562 

648 
542 
598 
685 
622 

552 

604 
567 
571 
581 

605 
637 
573 
659 


557 
621 
591 
541 
617 

529 

549 
529 
584 
537 

665 
667 
597 
536 
557 

604 
579 
574 
542 


570 
509 
603 
556 
543 


636 
571 
526 
663 

618 
637 
567 
605 
635 

571 
695 
566 
675 
592 


December 


1138 
1066 
1078 
930 
1003 

1013 
997 

982 
975 

1117 
1040 
1007 
1036 
966 

1019 

1075 

1013 

1126 

963 

1105 

1048  ' 
1033 
974 
1040 

1054 
1113 
1042 
1087 
1004 

1065 

978 

975 
1079 
1026 

980 
1008 
1008 

870 

985 

973 
1045 
1000 
1017 

92B 

999 
1054 
1035 

996 
1071 

943 
974 
957 
947 
928 

1092 
1090 

972 

901 

951 

1014 
967 
947 

989 


978 
928 
1002 
966 
962 


January 


1046 
973 
924 

1078 

1008 
1015 
979 
1067 
1104 

1000 
1115 

940 
1108 

976 


1240 
1198 
1196 
1043 
1121 

1126 

1114 

1115 
1082 

1296 

1214 
1147 
1232 
1065 

1184 
1249 
1145 
1321 
1092 

1299 
1204 
1219 
1097 
1248 

1264 
1292 
1126 
1175 

1237 

1241 
1102 
1205 
1241 
1204 

1110 
1130 
1170 
1154 
1199 

1136 

1132 
1128 
1132 

1134 
1183 
1130 
1152 
1200 

1098 
1115 
1079 
1070 
1104 

1281 
12  37 
1037 
1155 
1110 

1102 
1055 
1152 
1127 


1173 
1076 
1201 
1019 
1126 


February 


1204 
1147 
1010 
1261 

1099 
1175 
1079 
1153 
1235 

1080 
1256 
1092 
1322 
1139 


1005 
972 

1062 
922 
913 

991 
901 


1135 
940 
905 

1046 
90S 

967 
1042 

946 
1132 

921 

1062 
1044 
1031 
940 
1017 


1088 
956 

1024 
953 

1071 
899 
967 
1094 
1006 

875 
953 
929 
901 
967 


92  3 

1027 


912 
1014 
972 
950 
968 

875 
888 
894 
912 
886 

1106 
1088 
910 
891 
897 

962 
929 
929 

911 


938 
863 
999 
879 


106  3 
947 
864 

1073 

958 

1048 
910 
1013 
1046 

953 
1088 

955 
1130 

991 


508 
434 
551 
400 
372 

559 

377 

375 
363 

590 
433 
417 
478 
365 

472 
517 
422 
619 
482 

533 
488 
518 
391 
597 


569 
451 
527 
437 

5  72 
384 
416 
548 
476 

366 
425 
416 
423 
436 


410 
523 
448 

421 
495 
457 
415 
476 

388 
373 
341 
410 
362 

607 
562 

390 
331 
371 

410 
378 

401 
416 


424 
342 

454 
366 

408 


481 
426 
341 
550 

427 

470 
412 
497 
531 

414 
558 
428 
579 
476 


April 


230 
250 
345 
197 
210 

260 
194 

191 
240 

332 
231 
231 


251 
265 
224 
359 
286 

311 
268 
302 
221 

304 


317 
275 
309 
213 

300 
209 
222 
335 
255 

196 

258 
208 
165 
175 


211 

261 


200 
268 
279 
207 
231 

179 

181 
168 
243 
161 

364 
324 

227 


252 
225 

178 
187 


218 
164 
199 
189 

209 


265 
210 
180 
284 

280 
269 
226 
272 
308 

243 
324 
254 
320 
260 


May 


121 
132 
158 


103 
82 


170 
105 
82 
130 


131 
134 
112 
202 
146 

160 
136 

152 

99 

147 

125 
172 
122 

138 


162 

81 

98 

169 

127 

83 
110 
90 
73 
73 


93 

124 


126 
120 


208 
167 


104 
95 
80 
71 

139 

82 
63 
102 


131 
102 


116 
144 
86 
103 
135 

117 
151 
124 
165 
127 


5409 
5045 
5465 


4571 

5786 
4928 
4604 
5149 
4436 

4951 
5323 
4805 
5888 
4812 

5603 
5171 
5263 
4546 


5659 
4957 
5313 
4703 

5426 
4458 
4748 
5585 
5027 

4400 
4802 
4624 
4375 
4639 

4902 

4624 
5101 


4552 
5100 
4947 

4992 

4270 
4399 
4313 
4543 
4260 

5790 
5569 


4455 
4785 


4477 
4455 


4625 
4121 
4810 
4307 
4434 


5187 
4621 
4139 
5447 

4825 
5128 
4540 
5043 
5363 

4678 

4624 

5713 
4856 


Normals 
July-June 


4729 
4226 


4550 
5036 


4260 
4124 
4205 
4022 


4172 
4683 


4724 
3933 


4162 
4546 


3893 
4689 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ADDISON  DAM  45 

ALBANY  *  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 

BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  Pf 


BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA 
BRADFORDSV1LLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 
BUROINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK.  E 
CALHOUN  LOCH  2 
CAMPBELL5VILLE 
CANEYV1LLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 


CLAY  CI 


1  WNW 
1  SSE 


ft  COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND  FALLS  ST 


OEWEY  DAM 
DIX  DAM 
DUNDEE  4  ESE 

DUNMOft 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  I 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 

ELKTON  2  S 

,  Of  ROUGH 
AL MOUTH 
.RMERS 
EMINGSBURG 
LEMINGSBURG  2 


OPO    \ 


10 


ANKLIN  1  E 
EEBURN  2  SW 
ENCHBURG 

GAMALIEL  1  S 

GEORGETOWN  WATER 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENDALE  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
MALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 


HENDERSON  7  SSW 
HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK 

HQDGENVILLE  NAT  P 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 


JRECKINRIDGE 
JNTON 
FFERSON 
JOYO 
NOX 
ELSON 
1ARLAN 
)HIO 
*ARSHALL 


1A0IS0N 
AD I  SON 

AWRENCE 


:UMBERLAN0 
TRIGG 
HC    LEAN 
YLOR 


3046 
3052 
3112 

»-S    3194 


COUNTY 


HARDIN 
'OWELL 
3ULLITT 
1CKMAN 


JOONE 

ITLEY 
RRISON 

HARRISON 

iOYLE 

HART  IN 

>ERRY 

NOTT 


LENBERG 
JRECKENRIDGI 
.YON 
IETCALFE 


RAYSON 

ENDLETON 
2791    fiOWAN 

EMING 


1ENIFEE 
HONROE 
SCOTT 


tIGG 


300NE 
IARTER 

■REEN 

REEN 

UHLENBERG 

HRIST1AN 
JHIO 

>ERRY 
ERRY 
EE 


62  ^henderson 
98  christian 
16  Fulton 
37  jessamine 

29  LARUE 

:hristian 

-ESLIE 
TIN 


38    27 

82 

3* 

555 

36    52 

83 

53 

100C 

37    48 

85 

28 

36    SI 

83 

20 

1164 

37    Z5 

66 

52 

441 

36    51 

20 

395 

36    51 

88 

20 

305 

37   34 

84 

18 

1070 

37    33 

84 

IS 

101C 

38    02 

A? 

5? 

69C 

37    26 

85 

S4 

73C 

37    00 

86 

26 

536 

36    58 

86 

26 

53! 

37    29 

85 

09 

66C 

37    12 

86 

16 

5*1 

37    21 

83 

?1 

936 

37    13 

82 

35 

1643 

36    47 

85 

2? 

600 

36    46 

87 

58 

384 

37    32 

87 

16 

402 

37    20 

85 

21 

771 

37    25 

86 

30 

38    41 

85 

11 

46C 

37    40 

85 

57 

734 

37    52 

83 

56 

712 

37    55 

85 

40 

54C 

36    41 

89 

00 

390 

36    59 

87 

47 

490 

37    47 

84 

611 

39    04 

84 

40 

36    58 

82 

59 

1462 

36    50 

84 

19 

10TC 

38    23 

84 

ia 

684 

38    23 

84 

71S 

37    39 

84 

46 

955 

37    48 

B2 

32 

77C 

37    02 

83 

07 

1660 

37  03 
37  00 
37  41 
37    18 

36  47 

37  36 

38  40 

38    09 


37  28 
36    47 

38  14 


37  00 
37  36 
36    54 


86  43 
67    00 

86  13 
88  05 
85  37 
85  52 
82    21 

87  10 


82  56 
85  30 
85    30 


86  54 
83  12 
83    11 


1-BIG    SANDYi       2-CUMBERLANOj       3-GREEN, 


6    36    34 
4    37    49 

31  37    32 


4-KENTUCKY,       S-L1CKING, 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CHARLES  G.  BAI 


ASHLAND  I 

FELTON  -  PATTON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCMOOi 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MRS.  LAURA  B.  GABBARO 

JOHN  LEE  BURTON 

ODUS  MCDOWELL 

JAMES 

FED. 


mrs.  tempje  lou  smiti 
corps  of  engineers 
edwin  e.  johnson 

marvin  m.  lee 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 
alva  mc  kinley 

G.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHE1M  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 


NIE  i 


ITE 


ENGINEERS 
HER  BUREAl 

TEAKER 
OF  CONS. 


■J-t.. 


IE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 
N.  D.  G1VENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  W1EL 
EDMONO  0.  BENNETT 

S.  RICHARD  ANDERSON 
ARLIE  C*  ESKRIDGE 
ELVIN  L.  SAMPSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 
MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 
WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KENTUCKY  UTILITIES 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  KATIE  D.  NEAL 
MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
OEWEY  S.  HILL 
FISH  +  WLDLF.  REFUGE 

CLOSED  6-30-63 

ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
JOHN  D  BRANDON 
C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.  8RINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 

NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  JEAN  B.  ELAM 
EDO  PACK 


7-OHIOi   8-SALT,   9-TENNESSEE 


«-» 

OBSERVATION 

2 

U4 

M 

P 

5 

TIME  AM) 

as 

3 

£ 

P 

TABLES 

STATION 

c 

COUNTY 

< 

< 

OBSERVES 

3 

i 

6  Mi 

a 

a 

u 

r 

JEREMIAH 

>25  9 

LETCHER 

4 

S7    10 

92 

56 

1150 

ic 

■ 

fitm  i  ssw 

.it', 

JESSAMINE 

4 

37    57 

9*1 

7A 

•Hixy  w.   M'i« 

LA    GRANGE    2    NNW 

4595 

)LDHAM 

38    26 

85 

13 

860 

tf 

i.  f.    ,■'-■■ 

LANCASTER 

4620 

5ARRARC 

37    37 

1032 

*» 

KENTUCKY    J'  !<.:'■ 

LEBURN   1    E 

KMOTT 

37    20 

13 

57 

1100 

9f 

5? 

INACTIVE   4-1-63 

LEITCHFtELO 

kT03 

3 

37    29 

16 

642 

w 

M 

■ 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

FAYETTE 

38    02 

36 

979 

mo 

Mil, 

LIBERTY 

,799 

CASEY 

il    21 

95 

767 

74 

FITCH    FOS'E* 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

rff  2  9 

JESSAMINE 

37    4» 

521 

6A 

£OftP6    OF    ENGINEERS 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4  848 

GREENUP 

7 

38    39 

82 

32 

537 

7A 

'tjTP',    'jr    EHCIHEEPS 

LOCKPOPT    LOCK    2 

t097 

HENRY 

* 

38    26 

56 

409 

64 

">f;    Of1    ENCIWEEPS 

LOGLICK    1     S 

-»<-.■ 

CLARK 

37    51 

02 

773 

i-ve*7*"    ejev*ER 

LONDON 

LAUREL 

2 

37    96 

1195 

AMC«K*«    AG* I, 

LONDON    FAA    AP 

hWI 

LAUREL 

2 

37    05 

05 

1191 

Mir, 

"ID                 M 

FED.    AVJATJON   AGCAC 

LOUISA    2 

IVU. 

LAWRENCE 

1 

38    07 

36 

6ft 

t'A         f. 

' 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

36    14 

65 

462 

MIL. 

MID 

c 

LOUISVILLE    G.-f. 

LOUI5VILLE    WB    AP 

4954 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

38    11 

MIO 

MC 

C       MJ 

j.-,    tfEATH    I 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

«9! 

7 

38    17 

*.'. 

403 

6A 

COUPS    OF    ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLAPD 

6 

36    58 

370 

5P 

5P 

BLAINE    K*LO*E 

LUCAS 

5002 

BARREN 

3 

36    53 

86 

02 

738 

t 

WILLARD    E.    FOSTER 

MADISONV1LLE    1    SE 

5067 

HOPKINS 

3 

37   19 

67 

29 

439 

9* 

7A 

7AC 

M0HE6    -ELBOPN.    J». 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

EDMONSON 

37    11 

05 

600 

5P 

IP 

NATIONAL    P4.PT     U  | 

MANCHESTER     4     SE 

•111 

37    06 

43 

650 

6P 

7A 

MORA    S.     WHITE 

MARTIN 

5171 

FLOYD 

1 

37    34 

62 

69 

660 

'* 

MRS.     6ETT*     PSfFLATIX 

MAYFIELD 

S.230 

SRAVES 

36    44 

u 

364 

6P 

7A 

KAYFIELD   ELEC-    - 

MAY5VILLE     DAM    33 

3243 

«ASON 
JACKSON 

38    36 

63 

42 

515 

7A 

7A 

CORPS    Of    ENGINEERS 

MC   KEE 

5291 

37    26 

1000 

■j 

8* 

MRS.     WINNIE     E.     MORAN 

MC    KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

5 

38    36 

16 

RICHMO    '.    iYDNOP 

META 

1370 

PIKE 

1 

37    34 

e? 

27 

7  30 

MRS,    EDITH    J.    SMITH 

MIDOLESBORO 

1389 

BELL 

2 

36    37 

ti 

43 

1135 

7A 

» 

H 

MRS   RUTH   l   1'jx^r 

MIDDLESBORO    SEWAGE    PL 

.  MM 

5oOD>ORD 

2 

36    38 

63 

43 

1130 

L 

CITY    OF    MI0DLES60R0 

MIDWAY 

(407 

38    09 

41 

e< 

CITY    OF    MIDWAY 

MILBURN    1    E 

(419 

IARLISLE 

36    48 

66 

53 

340 

6P 

6P 

RUSSELL    D.    SULLIVAN 

MILLERSBURG   2   N 

5430 

BOURBON 

38    19 

09 

BLUE   STAR   HURSEJnf 

MILLERSTOWN 

1*3* 

5RAYS0N 

3 

01 

588 

6P 

7A 

OVA    M.    LAWLE* 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36    50 

90 

928 

TA 

ALVIN    La     BEPTP.AX 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

1999 

POwAN 

5 

38    11 

63 

26 

750 

C 

PROF.    HENRY    C.    HAGiAN 

MOUNT    STERLING 

£il 

MONTGOMERY 

5 

38    04 

63 

56 

930 

SP 

5P 

FRED    CARTMILL 

MOUNT    VERNON 

1684 

ftOCKCASTLE 

2 

37    21 

20 

116 

5P 

3P 

WILLIAM    M   COX 

MUNFOROVILLE 

HART 

3 

37    16 

65 

53 

610 

7t 

c 

PtENNETH    EASL    WALTERS 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36    36 

66 

20 

520 

H 

8A 

H 

JOHN   E.    SCOTT 

OLIVE    HILL    2    WNW 

6013 

CARTER 

38    19 

83 

12 

895 

C 

GEORGE    £.    DUVAL 

OLNEY 

iOZO 

HOPKINS 

7 

37    14 

533 

9* 

MELV1E    PARLEE    NEIS2 

ONEIDA 

b02l 

37    16 

63 

39 

750 

7A 

MRS.     ANNA    L.     BROMM 

OWENSBORO    2    W 

6091 

&AVIESS 

37    46 

420 

SP 

7A 

VIRGIL    D.    CLARK 

OWENSBORO    DAM    46 

6  0  9t 

DAVIESS 

37    47 

64 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

OWENTON    2    S 

DWEN 

38    32 

50 

4P 

ALGEP     A    REDMON 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

6110 

MC    CRACKEN 
MC    CRACKEN 

37    04 

396 

HIS 

MID 

FED.     AVIATION    AGENC' 

PADUCAH 

6115 

7 

37    06 

37 

340 

SP 

5P 

RADIO   STATION   WRAD 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117 

>HC    CRACKEN 

7 

37    06 

88 

36 

325 

: 

CITY    OF    PADUCAH 

PAINTSVILLE    1    S 

61 96 

JOHNSON 
1UHLENBURG 

1 

37    48 

62 

49 

620 

7A 

JAMES    0    HUGHES 

PARADISE    STEAM    PLANT 

6199 

3 

37    16 

86 

59 

402 

7A 

7A 

TVA-764 

PIKEVILLE 

1393 

PIKE 

1 

37    29 

82 

31 

5P 

8P 

C       M 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRINCETON 

CALDWELL 

2 

37    06 

87 

53 

529 

SP 

5P 

ALTON    M.     KARvILL 

RAVENNA    LOCK    12 

ESTILL 

37    40 

57 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RICHMOND 

W)9 

1AD1SON 

37     44 

B* 

18 

1122 

8A 

8A 

thomas  c.  herndon 

ROCHESTER    LOCK    3 

688; 

70*9 

DHIO 

3 

37    13 

66 

54 

401 

3 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

LOGAN 

36    51 

66 

590 

7A 

MPS.    GLADYS    TALLEY 

SAD1EVILLE 

7074 

SCOTT 

38    23 

64 

33 

B50 

c 

CLEM    FIGHTMASTER 

ST    MARY 

7096 

MARION 

8 

37    35 

85 

21 

743 

: 

JOHN    B.    BAUER 

SALVISA    LOCK    6 

7121 

WOODFORD 
"HAGOFFIN 

4 

37    56 

84 

49 

490 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SALYERSV1LLE 

7129 

713*. 

5 

37    45 

63 

05 

859 

c 

STANLEY    GARDNER 

SALYERSVILLE    2    SE 

1AGOFFJN 

5 

37    44 

83 

03 

920 

7A 

FORREST    C.    WILLIS 

SCOTTSVILLE    3    SSW 

7Z15 

ALLEN 

3 

36    44 

13 

850 

SP 

5P 

NOBLE    ALLEN 

SCOTTSVILLE    2    SW 

7220 

7234 

ALLEN 

3 

36    44 

66 

13 

760 

7A 

MPS.     IDELL    F.    DEEPING 

SE8REE 

WEBSTER 

3 

37    36 

32 

360 

94 

ORLANDER    C.    CRAfG 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

8 

38    13 

65 

16 

841 

7A 

VIRGIL    D.    CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

8 

38    00 

85 

43 

426 

BA 

HENRY    M    WATERS 

SMITHFIELO    4    S 

7473 

B 

38    20 

65 

16 

862 

: 

GEORGE    E.    SIMPSON 

SOMERSET   2   NE 

7508 

'ULASKI 

2 

37    06 

84 

37 

955 

c 

ROY    L    ABBOTT 

SOMERSET    1    N 

7510 

=>ULASK1 

2 

37    07 

64 

37 

1050 

bP 

6P 

M 

RADIO    STA    WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

8 

37    41 

85 

738 

74 

WM.    H.    GOATLEY 

STEARNS 

7677 

*C    CREARY 

2 

36    43 

64 

29 

1420 

7A 

7A 

c 

MRS    GLADYS    M.    GRIFFITH 

SUMMER    SHAOE 

7800 

IETCALFE 

3 

36    53 

9  5 

864 

6f 

6P 

CHAS.     H.    MC    MURTREY 

TATHAM    SPRINGS 

WASHINGTON 

8 

37    52 

85 

09 

670 

: 

CHARLIE    S.    KAYS 

TAYLORSVILLE 

7  9  48 

SPENCER 

8 

38    02 

85 

21 

483 

7A 

MRS.    KATHRYN    3.    CARR 

TOMPKINSVILLE    2    WNW 

B060 

MONROE 

3 

36    43 

85 

c 

J    G    EMBERTON 

TYRONE    LOCK    5 

B170 

ANDERSON 

36    02 

84 

51 

52* 

74 

CORPS    OF    ENGINEERS 

8191 
9246 

JNION 

37    46 

B7 

57 

358 

64 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

JESSAMINE 

* 

37    51 

84 

26 

571 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VANBUREN 

B250 

ANDERSON 

8 

37    58 

85 

10 

550 

8A 

MRS.    EDNA    LOVE 

VANCEBURG    DAM    32 

B259 

-EWIS 

38    39 

21 

525 

6P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

B446 

3ALLATIN 

7 

84 

58 

466 

mo 

7* 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WAYNESBURG    7    NE 

B486 
8551 

-  [NCOLN 

2 

37    25 

36 

1215 

5P 

74 

MRS.    RITA    RIDDER 

WEST   LIBERTY 

MORGAN 

S 

37    55 

15 

795 

7A 

74 

REYNOLD    V    BROWN 

WILLIAMSBURG    2 

1709 

WHITLEY 

2 

36    43 

84 

09 

1100 

8A 

84 

ESTIL    M.    MEADOWS 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

38    38 

B4 

38 

914 

7A 

7A 

HENRY    NORTHCUTT 

WILLOW    LOCK    13 

172* 

LEE 

* 

37    36 

83 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WOLF    CREEK    0AM 

8807 

SUSSELL 

2 

36    52 

85 

09 

8A 

8A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WOODBURY    LOCK    4 

8824 

BUTLER 

3 

37    11 

86 

38 

50* 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NEW   STATION 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

0422 

ALLEN 

3 

36   5* 

86 

OS 

590 

84 

8A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  ni.atnl™(c.   „  /   , 

Agricultural  Experiment  Station,  Lexington,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you!   Cllmatoloelst •  c/°  Agronomy  Department, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

?hlshbulletin?aSOnal  Sn°*fa11  and  heating  degree  da"s  for  the  12  ™°nths  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F   precipitation  »nri  »„=„„,  ♦•         ,. 

movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65™  T™  "d  Wl"d 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  bv  footnote  following  «,.  ,._ 

^observation'  "*"  "    ^^^   and  «»d"  ?^°   *-«  to  extremes  of  temperature  of  wafer^P^Trec^rSe^urfng^  K^Sg"?  time" 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  eauivalent  nf  =nr™,   =i„=* 

Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations   conSequLtiriccasional  dr^ftiL  andgn?h"d- 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.        quentiy  occasional  drifting  and  other 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice.  seasonal  snowfall 


table  include 


Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Winrt"  m..    ^     *  ,,  ■ 
•Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation   The  st J^n    h    S"owfali  ln  the 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the^bservations  on  SIy"ght  slvlng Time?  observatio 


except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following; 

°  Prec°IpnftirDaaf"  Bulletin.  "^  precl»"a"°"  "alu-  •"  Processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
"Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
Ta^LTLY^helt^irind6^1  Data"  ^^  "^  *«•*»"'**«»"  ™>1.;  "Evaporation  and  Wind"  Table; 


'Snowfall  and  Snow  on  Ground" 


+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

»  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  ThTTh.rTV1"6  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  reierence  mcicates  that 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiva-lent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"  for  deta?lPrtdSni°f  '""^  miss±ne;    ±t   average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  ?or  a  full  lonth. 

"  ^°Hourlyr™ec?pUdt?ongD!?;.)<TheSe  ^^^    ""  essentla11?  ^curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


MTA-NMlSNlL'luMM^RY^and  s?nBV6nV;aS-  ^    T^T*11  "l"   descrlbed  i»  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
uaia  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  GoverAment  Printing  Office,  W; 


Washington, 


moneyrorders  shoSla  bT ^llTLlt^lT '  ^"t^   T?  a"nual >  «2- 50  Per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
sent  to  the  Superintended  „?  n      I       r    SuPerintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
T  T°  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  ~ 


Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


No.  of  Doyi 


Precipitation 


it 

h 


No  of  Ooy* 


u 


WESTERN 

BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GOLDEN  POND  8  N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

M1L8URN  1  E 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

80NNIEVILLE  4  N 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

FALLS  OF  ROUGH 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

1RVINGT0N 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  C0LLE6E 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BLAINE  1  W 

CUMBERLAND 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HYDEN 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON 

PIKEV1LLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 

DIVISION 


87.5 

88.  2M 

87.3 

89.3 

91.  OM 

88.9 

88.8 

89.3 

88.5 

88.8 

88.0 

87.1 

86.6 

89.6 

86.1 

88.4 

87.7 

88.6 

88.0 


82.0 

87. 3M 

86.5 

85.2 

86.8 

86.2 

86.2 

84.6 

85.4 

87.0 

85.8 

87.1 

85.6 

84.8 

86.4 

84.3 

85.1 

86.7 

85.9 

87.5 


83.4 

84.1 

82.6 

84.2 

84.7 

84.8 

84.2 

81.3 

84.7 

82.1 

80. 7M 

82.0 

85.0 

82.7 

81.5 

82.5 

82.5 


82.3 

87. OM 

84.5 

85.5 

86.1 

85.3 

84.2 

82.5 

85.0 

85.  2M 

84.3 

82.0 

85.5 

82.9 

85.6 

86.2 

85.1 

86.6 

84.6 

83.3 

80.5 

53.5 


94.9 


62.3 

61. OM 

65.2 

61.9 

61. 2M 

62.9 

64.2 

64.5 

63.6 

62.9 

65.1 

65.0 

65.5 

62.4 

64.6 

64.4 

62.1 

62.6 

63.1 


61.3 
I 
62.1 
60.2 
62.9 
59.8 
62.0 
60.1 
60.6 
59.5 


64.4 
65.1 
62.5 
62.8 
63.4 
61.2 
60.1 


61.2 

60.5 

58.3 

57.9 

58.2 

62.7 

57.6 

60.8 

59.1 

62.8 

58.0 

61.5 

57.4 

59.6 

59. 3M 

61.4 

58.0 


57.5 

60. 8M 

61.3 

56.7 

60.4 

60.2 

59.5 

58.3 

59.9 

61.  5M 

62.3 

59.6 

62.3 

58.4 

62.1 

61.3 

60.2 

63.4 

59.6 

60.0 

61.8 

57.5 

61.8 


74.3 
72.7 
74.9 
73.0 
74.1 
72.4 
73.0 
73.3 
74.2 
73.7 
73.9 
74.6 
75.8 
73.4 
74.0 
75.1 
73.6 
73.8 


73.8 


72.3 

72.3 

70.5 

71.1 

71.5 

73.8 

70.9 

71.1 

71.9 

72.5 

69. 4M 

71.8 

71.2 

71.2 

70. 4M 

72.0 

70.3 

71.4 


69.9 

73.  9M 

72.9 

71.1 

73.3 

72.8 

71.9 

70.4 

72.5 

73. 4M 

73.3 

70.8 

73.9 

70.7 

73.9 

73.8 

72.7 

75.0 

72.1 

71.7 

71.2 

70.5 

73.4 

72.4 


2.5 
0.9 


2.4 
2.6 
2.1 


3.6 
4.6 


4.1 
3.5 
5.0 


4.3 

5.0 


5.4 
4.1 


1 

0 

3 

0 

3 

0 

5 

0 

4 

0 

3 

0 

5 

0 

1 

0 

6 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

7 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

0 

1 

0 

10 

0 

5 

0 

5 

0 

7 

0 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

2 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

7 

0 

2 

0 

6 

0 

6 

0 

3 

0 

8 

0 

3 

0 

2 

a 

1 

0 

1 

0 

6 

0 

4.63 
4.91 
1.79 
2.57 
2.49 
3.01 
5.59 
4.72 
•5.55 
2.33 
8.64 
7.98 
5.82 
2.36 
3.68 
3.06 
8.75 
3.19 
4.54 

4.51 


2.62 
4.38 
3.66 
2.82 
3.45 
2.04 
2.66 
6.14 
3.54 
6.14 
2.37 
2.28 
3.64 
3.20 
3.10 
2.13 
2.91 
3.93 
2.18 
1.86 

3.25 


1.75 
1.98 
1.83 
4.45 
1.71 
1.59 
5.03 
3.00 
3.91 
4.14 
3.79 
3.88 
4.72 
3.76 
2.11 
2.17 
4.56 

3.21 


5.83 
1.39 
2.54 
2.28 
4.14 
2.81 
3.97 
4.83 
2.79 
4.49 
1.82 
1.09 
1.48 
4.16 
3.48 
.88 
1.72 
2.83 
1.35 
2.88 
4.70 
2.39 
2.74 

2.90 


1.12 
.39 


1.29 
2.30 


2.57 
1.09 


.14 
1.09 


1.58 
.50 
.18 


2.37 

1.49 

.77 

2.23 

2.02 

.47 
.93 
.25 
.33 

.14 
1.27 

1.33 

.47 


.14 
1.22 


1.01 
1.03 


2.36 

2.10 

.87 

.80 


1.00 
4.24 
3.18 
2.32 
1.46 
1.02 
1.15 
6.70 
1.50 
1.48 


.83 
2.20 
1.75 

.91 
1.27 
1.37 
1.58 
2.30 
1.23 
4.35 
1.10 
1.12 
1.44 
1.96 
1.33 

.62 
1.90 
1.42 
1. 


29 

13 

13 

12 

£'f 

29 

13 

29 

29 

29+ 

13 

13 

Z9 

2'* 

13 

13 

2  9 

10 

2  9 


.48 


.90 

.69 

.70 

2.05 

1.02 

,  .64 

1.35 

1.14 

1.88 

.96 

1.39 

1.35 

1.68 

1.95 

.67 

.74 

1.47 


1.84 
.36 
.78 
.65 
.85 

1.20 

1.02 

1.21 
.67 
.86 
.49 
.45 
.37 

1.69 
.57 
.35 
.79 

1.59 
.42 
.76 

1.46 
.76 

1.72 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

•a 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ADDISON  DAM  *5        // 

ALBANY  *  N 

ANCHORAGE 

ISHUM 

BAR80URVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BAXTER 
BEAVER  DAM 
8ENTO*  2 

B£REA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNlEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BUROINE  2  NE 
BURK.ESVILLE 

CADI?  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMP8ELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

C086 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT    F 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYtTHJANA 

CYF.THIANA  2 

OANVILLE 
DELPHU  1  E 
DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
DUNDEE  4  ESE 

OUNHOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
cLKHORN  CITY 
ELKTON  2    S 

FALLS  OF  ROUGH 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEM1NGS8URG 
FLEMJNGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FOURMILE  KY  UT1L  PARK 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 

FREEBURN  2  SW 
FRENCH8URG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  9  N 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1*.      R 

H-E'DE^SON  7  SSW 

H|C<MAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

-OPKINSVILLE 

HYQEN 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MARTIN 
MAYFIELO 
HAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

M1DDLES80R0 
MIDWAY 
MIL8URN  1  E 
MILLERSTOWN 

MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

OLNEY 
ONEIDA 
OWENSBORO  2  W 


1.95 
3.23 
3.84 


2.12 

2.49 
3.66 


3.01 
5.59 
1.94 


3.00 
1.97 
3.20 


3.46 
4.16 
7.96 
2.94 


1.05   .08 


1.28 
1.12 

1.00 


.52 
1*63 


13       14       IS 


2.10 
.90 


1.00 

.50 

.35 

.88 

.39 

1.14 

.43 

1.03 

.14 

.66 

.46 

.07 

.87 

.91 

.28 

.46 
.69 

2.30 
.62 

1.03 


1.70 
T 
.45 


.42   .95   .01 


16    17    18    19 


21       22      23      24       25      26       27 


.06   .01 
.50 

.70   .15 


03 

2.66 

01 

T 

.03 

T 

.55 

1.27    1.07 
.25 
2.14 
T 

.08 
.13 


1.00 
.45 
.57 


28      29      30 


12 

3.95 

02 

.47 

2.58 

•  84 
.48 

05 

.13 

3.05 

38 

T 

4.35 

.04 

1.08 

1.68 

2.69 

.12 

.2? 

2.03 

1.24 

.42 

.74 

2.31 

T 

.5? 

15    1.44 

3.22 

.02 

.10 

.07 

.11 

.01 

.59 

.45 

3.13 

.35 
1.46 


ictes  following  Slalion  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


OWENSBORO  DAM  46 
OWENTON  2  S 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAINTSVICLE  1  S 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PIKEV1LLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SE6REE 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILL1AMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 


3.66 
3.06 
1.63 


3.76 
4.69 


2.74 
4.56 
3.86 


Day  oi  Month 


13   14   15 


16   17   18 


19   20   21 


22   23  !  24 


V,       r&       27 


'&       28   X 


.oe 

.*0 

l.ie 

.JO 

r 

5.35 

.:< 

.it 

1.40 

.'-■. 

T 

.58 

■  ■ 1 

.12 

.02 

l.»2  1.23 

2.92 

T 

.53 

.12 

.20 

.»0 

.-'• 

T 

.90 
1.25 

.i: 

.12 

.61 

.'■■ 

I 

.95 

.62 

.07 

.■  i 

.56 

.06 

.60 

.10 

■« 

.32 
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REFERENCE  NOTES 
State  Climatologi 


nly 


Figures  and  letters  following  the  statio 

Delayed  data  and  corrections  will  be  car 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  a 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data-  Table  and 


,  c/o  Agronomy  Depa 
the  post  office. 


ftgx 


cult 


al  Expert: 


"the 


al 


lits 


12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directio: 
e  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 
or  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue, 
n  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

>erature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles 


climatological  standard 


type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
er  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

rmals  based  on  the  period  1931-1960. 


and  Wind   Table 


nthly  degree  day  totals 
ax  and  Kin  in  "Evaporatl 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 


Entries 
Include 

of  snowfall 
snow,  sleet 

in  the  ' 
and  Ice 

Cli 

Data  in  the  '•Extrem 
are  for  the  24  hour 
daylight  saving  tlm 

es  Table 
B  ending 

;  " 

Sno 

gro\ 

nd  In  t 

he  "Snowf 

all 

In 

he  Stat 

on  Inde 

x  the  let 

ter 

'Daily  Precipita 


nd  the  "Snowfall  and  Snow  on 
ally  Temperature"  Table 


The  Statio 


Inde 


and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the   Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published, 
1  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 


Recording  Rain  Gage  Statio 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


n  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  statio 
and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi 
rly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  late 
le.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  t. 


For  those  stations  s 
the  following: 
"Hourly  Precipitatio: 


ground  values 


Data"  Bulletin. 


Bo  record  in  the  •Climatological  Data"  Table 
Interpolated  values  for  monthly  precipitatio 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table; 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*♦   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  tlm 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelt 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR   Thin  entry  in  time  of  observation  column  in  S 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  averag 

carried  for  this  atatlon,  hav<>  been  adjusted 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts 
S3   This  entry  In  time  of  observation  CO 
T  Trace,  an  amount  too^mall  to  measur 
V   Include*,  total  for  previous  month. 

ObnervaUon  time  1h  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day 
ntry  in  time  of  observation  column  in  Station  Ind 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  ent 
totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publica 
Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table 


"Snowfall  and  Snow 


Ground"  Table;  and  the  Statio; 


equipped  with 


Jtomatic  wind  instruments, 
-covered  ground;  however, 


repre 


Statl 


to  be  published  late 


for  detailed  dally 
Hourly  Precipitati 


Degree  day  data 


VAR   ThU 


General  vsather  condition 
be  obtained  from  the  Supe 


nth 


MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 


information  concerning  the  history  changos  in  locatl 
publication  may  b«.  obtained  from  the  Superintendent. 
be  found  In  the   JUfif   annual  LMUM  of  Local  Cllmal 

Subscription  Prlc*:  20  cents  per  copy,  monthly  and 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  corr..sp 


atlons  through  1955  : 
Washington  25,  D.  C 
,  obtained  as  lndlca 


be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
or  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  mi 
above,  price  15  cents. 

nnual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
ntendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY 
AUGUST  1963 

Station 

Da 

r  Of  Month 
16   17   18 

01 
0 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12   13 

14 

15 

13   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 

67 

92 

o7 

87 
73 

85 
61 

86   86   85 
64  i  72   59 

88  |  81   83   85 
63  1  64   62   63 

61   72 
70   53 

73   77   79   7! 
50   50   56   51 

75   76   78   83   85   87   78   80   82   85   83   83   75 
60   64   55   55   61   61   70   63   54   58   67   59   5; 

82.0 
61.3 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

87 
61 

88 
55 

88 
59 

93 

70 

86 
58 

84   82   84 
58  j  59   62 

85   86   80   82 
56   60   58   55 

83   84 
59   56 

74  i  72   78   84 
47   49   47   57 

76   77   79 
59   60   58 

82   84   86   87   75   8i 
57   59   61   61   57   52 

82   86   75   81 

56   59   63   53 

82.3 
57.5 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
62 

92 
63 

85 
63 

92  1  93   88 
60   63   65 

89   88   90   88 
58   67   63   58 

88   80 
67   53 

79   83   82   88 
49   50   52   54 

88   82   82 
63   64   62 

88   90   9C 
65   62   62 

90   78   86 
63   64   64 

90   86   89   87 
64   68   53   56 

87.0 
60.8 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
58 

93 
67 

87 
60 

90 
55 

90  '  89   88 
60  '  72   62 

89   89   87 
58   60 

85   82 

71   53 

88   91 
63   61 

85   83   84 

70   66   57 

88   85   85   84 
59   68   59   57 

87.3 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

MAX   90 
MIN   69 

90 
61 

94 
64 

|  90 
63 

89 
65 

95 
64 

94   90 
72   65 

90 
62 

80   75   89 
62   62   62 

85   88 
69   54 

78   82   87   82 
49   50   56   61 

86   76   87 
66   66   59 

89   91   92 
61   64   61 

91   83   88 
69   61   59 

89   81   81   79 
64   66   63   55 

86.5 

62.1 

BAXTER 

MAX  !  86 

MIN   61 

89 
58 

90 
62 

92 
62 

91 
63 

87 

60 

91   90 
61   66 

87 

59 

85   75   82 
59   65   58 

85   78 
58   58 

75  1  72   82   81 
52  !  53   54   58 

85   85   7B 
63   65   66 

84   86   87 
65   62   63 

88   89   82 
65   66   65 

89   85   82   83 
63   65   65   59 

84.5 
61.3 

BEAVER  OAM 

MAX 
MIN 

90 
1  68 

92 
59 

96   94 
68   73 

90 
62 

95 
63 

91   89 

75   64 

93  |  81   87   88 
63   68   62   65 

84   80 
71   54 

79   85   89   85 
48   47   54   61 

83   79   85 
66   65   54 

88   91   92 
58   63   62 

93   83   89 
71   67   58 

92   83   85   80 

61   67   60   55 

87.5 
62.3 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

94 
61 

97 

70  | 

94 
61 

97  '  95   92 
63   70   63 

91   81   90   87 
60  1  63   60   61 

86   80 
70   53 

J  80   89 
1  42   54 

85   81   82 
1  61   64   53 

92       80 
68       62 

81   89 
69   59 

96   90   85   91 
60   64   62   52 

88.2 

61.0 

SEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 
59 

92 
64 

86 

73 

84 
59 

89 
61 

88  "84 
70   64 

87   80   83   86 
61  !  65   59   63 

82   74 
67   56 

75   80   84   79 
48  |  48   57   59 

78   74   82 
60   66   59 

84   89   89   89   81   83 
56   60   64   65   65   57 

86   82   83   77 
60   68   60   53 

83.4 
61.2 

BLAINE  1  U 

MAX 

MIN 

90 
63 

90 
55 

90 

5o 

95 
68 

92 
65 

B6 
60 

83   87 
59   65 

88 
56 

88   80   83 
61   56   54 

65   85 
.  63   50 

76   78   82   85 
45  1  49   54   56 

85   77   80 
■  45   55   57 

1  82   87   89 
;  57   55   58 

88   86   85 
65   61   54 

84   89   88   86 
53   55   55   53 

85.5 
56.7 

BONN1EVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 
56 

95 
62 

91 
72 

88 
59 

93 
62 

91   89 
70   61 

92 

56 

83   86   82 
66   59   64 

84   79 
71   53 

76  I  82   85   81 
49   46   51   54 

77   76   83 
63   65   55 

86   90   92 
57   61   58 

88   80   84 
!  68   66   55 

87   81   82   79 
J  59   66   59   53 

|  85.2 
60.2 

BO.LING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
60 

94 
66 

92 

72 

68 
65 

95   93   89 
65   68   66 

92 
62 

81   88   90 
66   61   65 

86   77 
65   56 

80   85   88   83 
51   50   57   62 

81   74   88 
67   60   57 

88   91   90 
64   65   62 

90   81   87 
72   66   59 

88   82   85   81 
62   68   64   59 

86.8 
62.9 

BRADFORD5V1LLE 

MAX 
MIN 

i  " 
1  67 

90 
57 

90 
59 

94 

72 

91 
60 

88   91   92 
60  i  64   65 

87 

60 

90   83   85 
63   62   65 

89   84 
68   55 

77  1  78   82   80 
49  [  48   50   58 

81   84   76 
59   65   59 

85   88   91 
56   59   60 

92   87   83 
62   61   57 

87   89   83   85 
57   63   62   53 

86.2 

59.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
69 

91 
59 

92 

64 

91 
72 

88 
62 

92 
64 

92   87 

73   64 

88 
61 

89   86   87 
66   63   65 

83   80 
70   53 

78  1  82   84   83 
50  1  50   56   60 

84   78   84 
64   67   57 

87   91   92 
58   63   66 

88   84   87 
69   56   58 

86   82   84   83 
62   66   61   54 

86.2 
62.0 

CARROLL  TON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 
56 

94 
67 

93 
72 

86 
59 

86 
66 

88   88 
|  73   57 

90 

65 

86   87   87 
65   59   59 

85   85 
70   54 

75 

50 

78   79   79 
51   51   58 

74   74   78 
61   65   55 

83   87   85 
56   59   62 

84   80   81 
67   63   53 

'  86   84   84   83 
54   69   59   55 

84.1 
60.5 

CECILIA 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
67 

89 
58 

88 
62 

95 
68 

8  8 
62 

86   90 
63   66 

90 
60 

j  88   92   82 
60   62   61 

85   88 
63   67 

83 
52 

74   75   78 
,  50   48   51 

82   75   77 
56   62   64 

74   80   86 
56   56   61 

89   89   90 

59   64   64 

80   83   87   81 
55   57   64   59 

84.6 
60.1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
57 

95 

67 

95 

75 

89 
60 

89 
62 

90   90 
72   60 

90 

6* 

83   85   87 
63   61   63 

84   82 
70   52 

77 

4  9 

81   81   80 
48   55   58 

75   77   81 
61   65   55 

85   88   90 
55   60   61 

87   83   84 
68   66   53 

87   84   85   85 
57   66   58   55 

85.4 
60.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
58 

90 
57 

98 

67 

87 
66 

87 
56 

87 
67 

88   86 
70   54 

91 

61 

82   86   87 
61   58   59 

83   74 
63   54 

75 
52 

78   84   76 
49   59   60 

71   68   78 
61   55   51 

81   87   82 
54   56   62 

71   81   82 
66   56   52 

86   84   84   79 
55   60   55   52 

82.6 
58.3 

CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

88 
64 

91 
62 

94 

58 

89 
5B 

90 
62 

91 
64 

90   89 
58   64 

91 
57 

78   86   80 
64   55   64 

88   87 
57   55 

78 

4  9 

82   83   85 
50   65   60 

83   81   83 
62   63   64 

87   87   89 

63   59   64 

91   85   89 
65   61   58 

85   83   83   83 
61   66   62   59 

66.1 
60.4 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
52 

90 

64 

93 

70 

87 
55 

ee 

56 

86   89 
71   55 

89 
56 

90   82   86 
62   57   58 

86   84 
69   53 

76 

46 

76   79   80 
46   49   60 

77   72   74 
58   63   54 

82   85   87 

54   57   57 

86   84   83 
70   66   51 

84   87   83   85 
52   62   55   50 

84.2 
57.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
57 

89 
59 

93 
67 

90 
61 

87 
61 

90   88 
63   61 

67 
61 

88   80   85 
63   58   62 

86   83 

65   50 

77 

47 

76   80   81 
47   50   55 

60   79   74 
58   60   57 

83   87   89 
55   57   61 

91   85   83 
62   64   55 

89   87   78   84 
56   57   57   53 

84.7 
58.2 

DEMET  DAM 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
61 

86 
57 

93 
64 

86 
61 

88 
58 

82   83 
60   65 

88 
59 

89   80   84 
61   65   60 

84   82 
64   57 

76 
50 

78   83   87 
50   52   60 

87   91   80 
58   62   64 

84   86   87 
64   62   62 

89   88   85 
61   67   60 

85   88   80   85 
58   57   65   56 

85.3 
60.2 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

88 
71 

87 
59 

91 

76 

91 
74 

86 
61 

68 
63 

88   85 
72   65 

6  3 
64 

85   85   87 
63   63   66 

85   82 
68   55 

75 
51 

78   80   82 
50   59   59 

78   76   82 
62   66   58 

86   90   89 
57   65   65 

87   87   84 
63   67   58 

87   87   82   82 
60   68   60   57 

64.8 
62.7 

FALLS  OF  ROUGH 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
57 

93 
58 

96 
69 

91 
61 

92 
58 

93   91 
65   67 

90 
62 

84   84   89 
62   63   64 

89   89 

64   51 

76 

47 

78   84   84 
47   48   58 

79   79   85 
63   62   61 

88   88   90 

60   59   59 

90   88   83 
60   61   56 

87   90   83   84 
56   62   60   56 

87.0 
59.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

90 

57 

92 

52 

91 

64 

96 
70 

89 
59 

87 
62 

88   89 
66   58 

88 
59 

90   83   87 
60   60   60 

86   85 
62   54 

76 
53 

77   80   81 
49   50   58 

76   71   70 
59   62   55 

81   84   88 
55   50   58 

85   73   83 
62   60   51 

83   88   86   85 
53   56   58   53 

84.2 
57.6 

FARMERS 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
58 

93 

61 

92 

71 

86 
59 

85 

59 

87   88 
66   64 

89 
58 

88   83   85 
64   58   57 

84   83 
68   53 

76 

48 

79   82   80 
48   50   59 

75   74   83 
55   63   58 

84   88   87 
57   59   62 

82   83   83 
66   63   55 

86   84   82   81 
54   67   63   55 

34.2 
59.5 

FLEM1NGS8URG  2 

MAX 
MIN 

87 
69 

88 
57 

93 

65 

86 

70 

83 
61 

64 
63 

8  7   86 
71   63 

66 
58 

79   83   83 
63   58   60 

83   74 
66   54 

71 
59 

76   80   75 
48   54   60 

72   72   80 
59   66   58 

82   85   83 
55   59   62 

78   80   80 
68   61   56 

85   78   82   76 
57   68   59   57 

81.3 
60.8 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

91 
66 

97 

64 

99 
74 

92 
71 

91 
67 

96 

70 

91   93 
71   68 

96 

68 

86   89   86 

70   67   68 

85   76 
65   58 

76 
55 

84   85   75 
55   60   60 

80   71   84 
65   58   60 

86   90   87 
62   63   66 

89   89   84 
72   72   66 

88   98   85   86 
62   66   70   63 

87.3 
65.2 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
59 

91 
59 

94 
71 

89 
60 

88 
63 

89   90 
66   60 

69 
61 

91   81   87 
64   59   59 

88   85 
64   55 

74 

51 

77   80   81 
51   52   56 

77   74   77 
59   62   56 

82   85   89 
55   56   61 

88   79   83 
61   65   55 

83   87   83   84 
56   56   59   55 

84.7 
59.1 

GLASGOW  HKAY 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
60 

94 

63 

90 
63 

88 
65 

93 

63 

93   87 
73   65 

90 
61 

80   87   88 
67   62   62 

83   79 

70   53 

77 
51 

82   87   82 
51   56   61 

83   76   85 
66   67   62 

89   90   92 
61   63   61 

91   80   87 
69   68   60 

86   81   81   79 
64   64   63   55 

85.8 
62.5 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

93 

63 

92 

64 

96 
68 

98 

70 

95 
64 

96 
67 

98   97 
70   66 

96 

54 

97   83   89 
68   60   64 

68   86 
67   55 

78 

1(9 

79   83   89 
49   55   61 

85   84   73 
66   65   54 

85   90   94 
56   57   61 

95   89   84 
63   69   60 

90   97   83   86 
61   67   62   55 

89.3 

61.9 

GRAYSON  1  SE 
GREENS8URG 
GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

89 
67 

88 
67 

91 
69 

88 
58 

92 

60 

94 
59 

87 
61 

90 
62 

97 
71 

93 

67 

94 
65 

B6 
58 

92 
61 

34 
59 

JO 

52 

80   85 
62   64 

94   94 
65   65 

38 
59 

39 

30 

87   79   B3 
61   58   57 

90   81   86 
63   64   64 

61 

86   84   74 
60   56   48 

86   86   77 
67   55   49 

86   80   78 
70   54   49 

73   77   85 

48  48   57 

78   82   85 

49  50   56 

84   89   83  1 
49   56   60 

75   73   77 | 
57   58   59 

82   85   78 

64  66   60 

84   77   86 

65  64   53 

84   85   86 

59  60   59 

86   88   93 

53   60   61 

90   93   93 

60  63   62 

85   76   81 
64   60   54 

93   93   82 

62   69   58 

92   85   89 

71   69   59 j 

81   87   75   83 
54   58   63   55 

87   87   84   88 

59  62   62   50 

84   84   85   81 

60  68   61   55 

82.5 
58.3 

87.1 
60.3 

91.0 
61.2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

88 

64 

89 
57 

91 
57 

91 
68 

38 
59 

37 
>8 

87   87   87 
66   67   58 

86   83   85 
64   60   59 

84   83   76 
67   54   49 

80   84   82 
48   52   60 

84   77   82 
58   64   60  j 

86   89   88  i 

57   61   62 

88   81   84 
65   66   59 

86   87   83   82 
57   67   63   51 

85.0 
59.9 

HENDERSON  7  SSK 

MAX 
MIN 

94 
69 

96  101 
61   73 

93   92   97 
71   67   68 

96   94   98 

76   65   67 

88   88   89 
68   63   64 

88   78   80 
71   53   49 

84   86   82 
48   60   65 

84   76   84  j 
65   61   52 

89   92   91 

55   59   64 

90   85   88 

70   65   56 

97   87   87   83 
61   68   61   56 

88.9 
62.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
70 

95 
72 

97 
74 

97   95   96 
75   65   67 

97   96   95 

72   66   65 

96   80   88 
68   63   65 

85   84   78 
70   57   52 

79   80   89 
51   57   64 

85   84   75' 

66   64   54  [ 

83   87   92 
56   58   64 

90   89   90 

70   69   64 

91   98   86   86 
66   65   65   56 

88.8 
64.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

92 

70 

95 
66 

>4 

>6 

98   97   96 

72   67   67 

99   97   93 
71   68   65 

94   82   88 
69   63   66 

88   86   78 
70   55   54 

81   83   89 
54   57   63 

85   83   74  j 
67   65   58 i 

82   91   93 

62   65   64 

92   96   83 
67   69   62 

90   95   85   88  | 
64   68   64   58 

89.3 
64.5 

HYDEN 

MAX 
MIN 

89 
65 

89   87 
62   60 

92   89   88 
61   65   61 

91   90   86 

62   65   59 

87   76   84 
60   62   59 

1 

88   60   77 
60   60   52 

80   83   87 
52   52   60 

83       86 

61        65 

62   87   88 
65   63   63 

83   90   81 
66   68   65 

1 

84   85   82   82  I 
63   63   66   59, 

1 

85.2 
61.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


1RVINGI0N 

JACKSON 

LE1TCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

HADISONVILLE  I  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK. 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  OAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

MILBURN  1  E 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

OWENTON  2  S 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARAOISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VAMCEBUAG  DAM  32 

■ARSAtf  HARKLAND  DAM 

•AYHESBURG  7  NE 

«£ST  LIBERTY 

•  ILLIAJ4S6UPG    2 

•  lLLIAM-JI'j«N  J  .;. 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


91   95 
60   70 


66   62   61 


91   95 
64   69 


87   90 
62   69 


65   87 
59   58 


93   98 
66   74 


88   95 
61   69 


96   95 
67   71 


94   96 
60   71 


89   92 
61   66 


88   91 
61   59 


96   97 
67   74 


87   87 
57   57 


87   87 
57   57 


90   92 

60   62 


95   95 
70   73 


88   91 
58   60 


85   90 
60   67 


88   90 
57   59 


93   94 
67   73 


94  100 
60   70 


93   88 
74   62 


92   89 
69   62 


90   88 
74   65 


86   84 
69   64 


87   84 
67   59 


91   90 
76   68 


88   86 
69   65 


92  |  90 
67  i  75 


93   90 
69  I  76 


67  I  68 
69   75 


86  |  86 
60   66 


93   92 

71   78 


69   89 
69   72 


Day  Ol  Month 
15   16   17 


18   19 


21   22   23   24   25   26   27 


83   87   89 
66   63   64 


84   76 
72   61 


89   86 

70   61 


90   91 
66   66 


87   78   62 
65   63   60 


64   80 
64   56 


61   60   82 
50   50   56 


76   77   83 
52   51   56 


80   85   88 
67   66   67 


79   84   87 
64   62   64 


75   60   83 
62   59   61 


84   78   77 


61   75 

64   54 


82   63 
53   54   58 


79   79 
54   59 


78   79 
55   63 


85   76 
63   61 


80   75 
61   65 


74   74 
59   62 


73   74   78   83 


62   53   50 


55   59   60 


84   86 
66   67 


68   64   59   56 


82   82 
57   63 


98   94 
66  !  71 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MLN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93   91   99 
67   60   68 


92   92 
59   65 


90   94 
63   65 


67   87 
59   67 


88   92 
59   54 


MAX   67 
MIN   63 


85   87 
59   57 


90   94 
59   60 


88   94 
60   65 


90   93 
57   62 


86   69 
61   62 


86   88 
58   59 


67   88 
62   61 


87   92 
57   57 


95   92 
75   62 


91   86 
71   62 


90   87 
66   65 


95   97 
72   68 


92   64 
64   59 


92   87 
63   67 


92   95 
72   68 


63   82 
59  |  62 


85  !  90 

57  I  61 


92 

60 


89   83 
70   63 


89   87 
72   58 


95   95 
73   66 


94   95 
71   65 


93   95 
52   62 


94   93 
69   75 


95   94 
67   75 


92   95 
59   65 


93   97 
64   64 


94   89 
69   57 


92   92 
71   67 


98   94 
74   63 


65   91 
68   65 


96   95 
68   64 


96   94 
73   64 


91   68 
69   64 


92   87 
67   63 


89   87 
50   61 


91   88 
62   62 


90   88 
68   60 


88   85 
70   62 


86   85 
65   58 


86   83 
71   65 


92   86 
63   58 


92   92 
65   66 


93   87 
69   59 


95   94 
66   64 


92   93 
66   65 


85   88 
66   56 


94   96 
69   67 


85   85 
64   59 


87   83 
65   58 


87   88 
62   58 


86   87 
66   60 


84   87 
63   62 


85   86 
63   58 


95   92 

68   66 


94   96 
65   65 


91   90 
55   56 


92   92 
67   69 


93   96 
66   65 


82   84   67 
65   63   64 


84   91   85 
69   63   65 


85   89 
70   62 


80   84   65 
66   61   64 


64   83   86 
67   64   59 


86   78   81 
59   58   57 


84   82   85 
65   63   59 


80   89   87 
68   62   67 


86   85 
67   65 


83   84   93 
64   68   60 


78   87 
63   66 


69   62   65 


89   90 
69   63 


90 
68 

90 


93   94 
63   64 


95   91 
66   62 


89   92 
65   64 


87   87 
60   62 


88   86 
62   60 


68   82 
62   58 


88   89 
65   64 


85   85 
65   62 


86   88 
60   64 


82   85 
63   61 


67   87 
67   60 


89   89 
69   62 


65   88   87 
63   57   57 


84   86   63 
70   64   67 


83   87   88 
69   64   66 


92   81   87 
67   64   65 


78   84   85 
65   65   60 


83   89   84 
69   60   64 


92   90   88 
67   65   60 


62   69   87 

65   64   61 


87   80 
63   61 


62   84   86 
64   62   63 


85   74 
6  3   56 


85   78 
70   55 


64   81 
71   54 


84   82 
69   53 


82   60 
69   55 


83   83 
59   58 


85   61 
63   66 


82   77 
69   59 


85   82 
69   56 


83   60 
70   53 


83   79 
68   55 


91   79 
67   55 


86   84 
70   56 


86   79 
70   54 


83   80 
69   54 


76   79   80 


64   88 
50   57 


78  '  84   86 
50   49   56 


80   85 
50   65 


80   86 
50   55 


82   87 
52   59 


71   75 
51   53 


75   79 
46   50 


82   87 
53   59 


77  I  82   86 

49   45   56 


76   81 

50   56 


83   78 
67   62 


87   78 
71   55 


85   76 
66   53 


80   85 
47   54 


77   80 
54   59 


86   84 
50   56 


80   79 
47   52 


80   85 
52   62 


82   86 
51   59 


79   84 
51   55 


84   89 
53   56 


83   85 
50   55 


76   78 
60   61 


75   77 
60   64 


S3   64 
62   66 


85   83 
59   65 


82   79 
60   65 


83   86 
64   61 


85   84 
68   68 


80   74 
54   58 


85   77 
57   59 


87   85 
63   62 


82   83 
63   67 


84   88 
59   62 


78   72 
60  '  54 


85   77 
62   65 


82   84 
64   67 


83   85 

56l  65 


76   80   87 
63   56   57 


77   79   62 
59   62   63 


74   81   85 
64   5  7   62 


74   80   63 
60   57   59 


77   80   84 
65   63   56 


80   82   87 
64   59   60 


78   80   86 
61   56   56 


77   88  |  82 
64   56   55 


81   64   89 


67   92   87 
62   62   68 


86   88   88 

63   66   68 


89   90 
66   66 


87   85   78 
66   65   67 


86   86   65 
61   62   66 


90   89   82 
56   68   67 


88   87 
64   63 


93   86   89 
59   64   73 


92   92   92 
61   63   72 


74   84 
65   57 


80   84 
65   68 


79   82 
64   56 


70   72   79 
60   57   56 


85   75   82 
62   59   55 


81   64   86 
65   66   63 


74   80 
64   56' 


80   85   88 
68   60'  58 


72   79   84 

66   57   56 


83   86   85 
57   58   56 


83   73   81 
66   58   63 


80   87 1  90 
63   53!  57 


90   91   90 
64   62   69 


90   90   92 
65   64   67 


91   88   86 
62   67   73 


81   65   82 
58   57   61 


84   87   87 
58   61   64 


88   90   87 
63   65   64 


91   86   89 

63   67   73 


62   t*       6", 
66   55   59 


89   84   85 
67   61   60 


80   85   87 
66   60   61 


81   82   86 
64   59   63 


77   82   85 

64   59   58 


32   87   91 
67   60   63 


83   87   91 
65   57   62 


84   90   97 
68   61   65 


87   69   96 
68   59   59 


65   86   85 
67   59   64 


80   85   86 
66   62   59 


82   87   94 
66   61   66 


74   79   80 

64   55   55 


84   79   82 
66   57   57 


83   86   82 
65   63   62 


64   o4 

i.  e   '.  g 


89   80 
69   67 


80   83 
67   63 


61   65.6 
56   62.1 


65   64.} 
57   62.3 


Ti       64.8 
59   64.* 


80   82 
67   61 


79   82 
64   56 


87   86 
69   64 


86   85 
70   62 


66   66 
70   63 


94   85 
68   61 


80   82 
61   63 


83   85 
70   65 


87   85 
68   65 


85   80 
57   61 


66   74 
60   63 


84   84 
69   63 


90   96 
60   61 


87   86   82 
62   64   68 


86   89   88 
59   61   65 


86   89   87 
64   67   72 


95   90   94 
59   62   70 


78  I  79   84 
50  :  50   56 


53  '  53   61 


85   83   75  '  75   78 
64   53   50   51   51 


87   84 
63;  67 


87  I  83 
60  '  64 


77   88 
64!  62 


86,  83 
63  :  66 


88   85 
63  I  68 


85  !  83 
62  I  64 


79  I  75 
58  I  59 


73   81 
64   50 


71   82 
58   54 


82   81 
64   55 


85   66   84 
65   56 f  59 


77   73  I  86 
65   58'  63 


75   86   89 
64   60  I  64 


73   77   78 
62   54 |  54 


87   85   84 
57   58   60 


91   84   91 
60   70   73 


91   89   89 
60   65   72 


90   94   91 
59   61   68 


91   88   93 

61   63   67 


93   88   90 
59   60   71 


90   92   93 
64   62   62 


82   86 
69   61 


80   86   86 
68   62   61 


80   81   65 
63   58   59 


80   84   87 
65   57   59 


89   92   92 
67   57   60 


63   85   86 
59   52   55 


81   88   94 
65   62   66 


84   89 ;  96 
68   61   65 


91   80   89 
68   60   61 


84   86   90 
69   61   61 


85   90   96 
70   60   61 


92   80   89 
72   60   63 


85   84 
68   64 


63   85 
67   64 


82   81 
67   62 


82   63 
66   61 


94   81 
69   66 


87   88 
67   60 


83   84 
67   55 


83   85 
70   65 


93   86 
68   63 


91   82 
67   61 


86   88 
67   65 


86   88 
69   60 


91   84 
68   63 


90   88 
59   63 


91 

84 

65 

58 

69 

87 

58 

58 

75   82 
61   62 


80   87   87 
67   60   63 


78   82   81 
64   61   60 


80   85 
65   60 


78   84   84 
62   60   64 


61   60   57 


89   76   84 
63   64   62 


88   83   66 
62   60   63 


81   76   75 
70   53   52 


86   76 
63   52 


84   75 
69   52 


82   75 
66   65 


80   72 
66   56 


60   72 
69   53 


83   83 
58   53 


86   82 
66   53 


84   60 
63   52 


79   86 
50   57 


76   78 
50   54 


83   87 
48   55 


73   78 
52   55 


78   76 
54   48 


75   81 
45   47 


76   82 
51   52 


79  |  63 
61  I  61 


77   84 
62   59 


77   83 
63   59 


76   85 
66   60 


74   79 
66   60 


69   76 
60   5  5 


77   62 
65   58 


76   76 
56   59 


86   80 
66   63 


78   77 
57   59 


84   86   66 
63   62   62 


89   88   85 
61   64  1  56 


91   66 
68   61 


79   79 |  81 
63   56   59 


77   84   85 
66   57   60 


81   83 
65   63 


78   82.1 
58   62.8 


79   82.0 
50   59.6 


87   86.4 
61   65.1 


60   64.3 
5'»   62.5 


83   88.5 
55   63.6 


83   88.8 
55   62.9 


80   85.1 
55   62.8 


61   85.5 
56   62.3 


81   88.0 
57   65.1 


60.7 
55   58.0 


81   82.9 
51   58.4 


82   85.6 
56   62.1 


81 '    87.1 
58   65.0 


83   86.2 
51   61.3 


78   82.0 
56   61.5 


80;  85.1 
51 '  60.2 


83:  86.6 
59   65.5 


85   69.6 
57   62.4 


83   85.0 
50   57.4 


61   66.1 
56   64.6 


85   86.4 
55   64.4 


76   87.7 
56   62.1 


64   86.6 
58   63.4 


85   86.6 
54   62.6 


85   88.0 
57   63.1 


86.7 
63.4 


84   84 
60   52 


82   84 
57   63 


82.7 
56,  59.6 


84.6 
59.6 


88   85 
64   65 


90   90   90 
62   60   68 


83   82   76 
60   65   67 


85   85   86 
58   63   66 


88   89   86 
64   63   67 


86   88 
59   59 


86   90 
62   65 


82   83 
65   61 


81   86   66 
68   57   63 


80   79   83 
61   56   59 


78   76   81 
60   52   55 


85   82  i  83 
59   60   61 


85   83   83 
63   55   55 


68   90   78   85 
66   66   65   62 


70   68 

60   49 '  54 


84   84  |  85 
54   63 I  65 


72   81  !  83 
59   55)  56 


85   82 
63   63 


86   84 
60   62 


76   81 
70   62 


79   78 
65   57 


79   81 
66   61 


67   77 
56   64 


61   83 
65   65 


84   81 
59   56 


80   83.3 
55   60.0 


80   85.9 
53  I  61.2 


77!  80.5 
57   61.8 


81.5 
59.3 


82.5 

61.4 


84  I  83.5 
57.5 


84.9 
61.8 


82.5 
66.0 


Son  ftaloronco  Nolan  Following  Station  Dido 
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WOLF   CREEK   DAM 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


89   89   89   93   90 


93   93   87 


10 


13 


14 


15   16   17   18   19  !  20 


21   22 


24   25 


89   81   86  |  89   84   77   78   82   88   86   89   80   86   89   91  i  94   98 
MIN.   66   60   59   60   61   60   60   66   60  I  61   63   63   65   56   48   48   49   57   61   63   60   60   63   64   65   66 


KENTUCKY 
AUGUST  1963 


30   31 


89   86   85   87 |  87.5 
60   60   65   53   60.1 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3»? 

0£WEV  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 

.17 
89 

.05 
10 
98 

.25 

4 
100 

.26 

13 
101 

.09 

3 

98 

.24 

6 

97 

.08 
2 

93 

.09 

7 
84 

.08 

7 

97 

.35 

9 

97 

.05 

1 

83 

.17 

4 

92 

.17 

8 

93 

.14 

34 
85 

.16 
9 

87 

.14 

5 

85 

.15 

4 

86 

.05 
10 
92 

.17 

2 

82 

.09 

3 

fil 

.05 

7 

.14 

2 

93 

.18 

3 
97 

.09 

0 

98 

.17 

7 

6 

.15 

2 

.09 
4 

.24 
12 

.06 

4 

92 

70 

.14 

4 

91 

65 

4.26 

192 

91.6 

70.4 

68 

75 

72 

6U 

66 

li 

69 

66 

10 

li 

12 

62 

61 

60 

60 

62 

56 

69 

70 

71 

71 

70 

75 

72 

68 

67 

72 

DIX   DAM 

EVAP 

.20 

.22 

.34 

.33 

.15 

.27 

.20 

.14 

.30 

.31 

* 

.24 

.24 

.25 

.22 

.21 

.20 

.14 

.15 

05 

10 

19 

?1 

.17 

.23 
39 

6.04 
1027 
88.7 
67.4 

36 

50 

18 

45 

2  1 

26 

23 

21 

28 

56 

* 

18 

64 

101 

29 

23 

20 

39 

30 

35 

W 

1  7 

31 

33 

22 

97 

99 

95 

96 

92 

93 

94 

95 

- 

89 

83 

73 

85 

89 

89 

86 

76 

76 

91 

91 

93 

94 

93 

62 

73 

72 

6H 

6/ 

lb 

70 

n 

69 

~ 

IU 

12 

58 

59 

59 

64 

64 

65 

69 

63 

65 

69 

65 

68 

78 

66 

66 

70 

66 

65 

MA0ISONVILLE     1    SE 

EVAP 

.18 

.30 

.22 

.23 

.39 

.38 

.34 

.27 

.31 

.31 

.11 

.21 

.18 

.30 

.53 

.34 

.34 

.19 

.25 

.IB 

.01 

24 

.?? 

?fi 

.20 

8.25 

999 

91.7 

70.0 

19 

21 

40 

19 

28 

32 

26 

25 

43 

14 

lb 

66 

64 

37 

23 

20 

54 

33 

51 

la 

1  7 

in 

19 

36 

24 
90 
65 

88 

100 

100 

99 

98 

95 

100 

95 

9/ 

94 

89 

98 

98 

90 

86 

89 

91 

85 
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MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        101°  on  the  3d  at  Henderson  7  SSW 

Lowest  Temperature:         42°  on  the  16th  at  Benton  2 

Greatest  Total  Precipitation:        8.  75  inches  at  Paradise  Steam  Plant 

Least  Total  Precipitation:  o.  88  inch  at  Monticello 

Greatest  One-Day  Precipitation:        6.  70  inches  on  the  29th  at  Paradise  Steam  Plant 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  97°  on  the  8th  at  Dema 

Lowest  Temperature:  26°  on  the  25th  at  Blaine  1  W 

Greatest  Total  Precipitation:         3.  76  inches  at  Burdine  2  NE 

Least  Total  Precipitation:  Trace  at  Cobb 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.  10  inches  on  the  4th  at  Burdine  2  NE 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


September  was  relatively  dry  and  cool  over  most  of  Ken- 
tucky.    Rainfall  totals  were  well  below  normal  overmuch 
of  the  State,   with  only  a  few  locations  reporting  amounts 
near  or  above  normal.     At  Hopkins  ville,   in  western  Ken- 
tucky, the  monthly  total  of  0.  02  inch  made  this  the  driest 
September  there  since  1897.     In  at  least  one  location  in 
the  Blue  Grass  it  was  the  third  driest  September  since 
1858.     Temperatures  averaged  below  normal  over  most 
of  the  State,   continuing  the  below   seasonal  readings 
which  had  been  the  rule  since  late  May.     During  the  last 
week  of  the  month  temperatures  dropped  into  the  thirties 
at  many  locations,  the  lowest  readings  since  late  May, 
and  frost  was  observed  in  low  places  at  widely  scattered 
locations. 

The  below  normal  rainfall  for  the  month  added  to  the 
growing  deficit  for  the  year  in  most  areas.     Precipita- 
tion totals  for  January  through  September,   depending  on 
location,   ranged  from:    8  to  13  inches  below  normal  over 
a  good  part  of  the  western  third  of  the  State;    from  4  to  7 
inches  below  at  a  number  of  north-central  locations;      as 


much  as  13  inches  below  at  some  south- central  locations; 
from  1  to  6  inches  below  normal  in  many  areas  in  the 
eastern  third  of  Kentucky. 

Thunderstorms  occurred  over  a  large  area  of  northern 
Kentucky  on  the  12th.      A  child  was  killed  by  lightning  in 
the  front  yard  of  his  home.      Fires  set  by  lightning  des- 
troyed at  least  one  home  and  damaged  several  others. 
Wind  and  hail  were  responsible  for  some  scattered  local 
damage  to  crops. 


A.   B.    Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,   Kentucky 


100 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1963 


Temperature 


WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  0AM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADtSONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 
MILBURN  I  E 
MURRAY 

OwENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARAOISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION  01 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 

FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION  02 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

OfX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WtLLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION  03 

EASTERN 

ASHlAnO 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

Blaine  i  w 

CUMBERLAND 

DEMA 

DEWEY    DAM 
FARMERS 
GRAYSON    1    SE 
HEIDELBERG   LOCK    14 


II 


11 


82.5 
83.7 
81.3 

82.4 

83.6 
83.9 
83.7 
82.8 

82.1 

81.3 
80.5 
84.4 
81.2 

83.8 
78.2 
84.0 
81.5 


78.6 
81.9 
82.1 
81.5 
81.4 

81.9 
83.0M 
79.9 
81.5 


80.3 
81.1 
82.7 
81.1 
78.2 

81.2 
78.9 
80.6 
81.2 
81.1 

82.6 


80.8 
79.6 
80.1 
81.0 
80.9 

81.3 
80.8 
77.6 
80.9 
77.7 


78.3 
81.6 
79.3 
78.1 

78. 4M 

78.2 

79.5 


79.4 

83.0M 

79.6 

80.4 

81.2 

82. 5M 

81.1 

60.5 

77.9 

80.2 


57.9 
54.1 
55.0 

54,7 

54.8 
56.2 
55.2 
54.4 

56.6 
57.5 
58.3 
54.9 
56.5 

56.4 

55.0 
54.0 
53.9 


53.2 
53. 5M 
54.3 
51.2 
55.3 

50.3 
53. 3M 
51.6 
52.1 


51.5 
54.6 
50.4 
53,5 

56.6 

57,7 
54,7 
54,9 

56,9 
53.8 

52.3 


53.0 
52.8 
51.2 
48.9 
49.4 

54,9 
48.7 
52.8 
50.9 
55,4 

50.3 
54.3 
50.2 
53.9 
52.6 

51.8 

54.7 
51.0 


50.1 
51.  8M 
52,8 
46.3 
50,7 

53.  OM 

51.5 
50.8 
50.1 
50.5 


70.2 
68.9 
68.2 

68.6 
69.2 
70.1 
69.5 
68.6 

69.4 
69,4 
69.4 
69.7 
68.9 

70.1 
66.6 
69.0 
67.7 

69.0 


65.9 
67. 7M 
68.2 
66.4 
68.4 

66.1 

68.2M 

65.8 

66.8 


65.9 
67.9 
66,6 
67,3 
67.4 

69.5 
66.8 
67,8 
69.1 
67.5 

67,5 

67.3 


66.9 
66.2 
65.7 
65.0 
65.2 

68.1 
64.8 
65.2 
65.9 
66.6 

M 
66.3 
65.9 
66.6 
65.4 

65. 1M 

66.5 

65.3 


64.8 
67. 4M 
66.2 
63.4 
66.0 

67. 8M 

66.3 

65.7 

64.0 

65.4 


H 


1.1 
1.9 


2.1 

0.5 


2.0 
2.8 


3.0 


3.1 
2.8 

3.0 


2.5 


3,6 
2.7 


4,3 
3.8 
4.2 
3.5 

5.1 


90    10, 


90    11 
90    12- 


No.  of  Day, 


~j 


Precipitation 


,65 
.15 
,58 

.71 
1.01 
.02 
.54 
,40 

.37 

,45 
,18 

1,41 
1,00 

1.57 

1.69 

•  16 

,20 

,69 


1.95 

1.81 

,25 

,78 

.27 

2.08 
,30 
,21 

2.09 


,26 

.77 

•  *l 

•  T3 
1.02 

2.89 
3,48 

,10 
1.45 

,9T 

1,91 
1.19 


1.15 

1.68 

.18 

,63 

1.16 

1.28 
.29 

1.23 
,48 
.37 

1.10 
3.U 
1.65 
2,38 
,94 

.22 

1.32 

,64 


2,74 
1,09 
1.31 

1.28 


2.86 
3.25 
2,98 
3,38 
1.39 


t  i 
ii 

n 


2.38 

2.36 

2.27 

2.98 
2.54 


2.91 
1.64 


2.73 
3.21 


2.37 


1.06 


•   2.53 


2.77 
2.11 
1.95 


1,67 
1.15 
2.65 

1.91 


2.62 


2.23 
2.43 


2.02 
.13 


2.01 
2.65 
2.47 
1.84 


.35 
.IS 

.27 

.39 
.97 
,02 
.22 
.16 

.25 

%2Z 

.10 
.51 
.75 

1.18 

1.48 

.10 

.12 


1.21 

1.47 

.25 

.73 

.14 

1.16 

.14 

.20 

1,87 


.10 
1.39 


.16 
,28 
,32 
,33 
,92 

2.15 

2.58 

.08 

.73 

.51 

.85 


.37 
1.02 
.07 
.37 
.53 

.61 
.15 
.43 
.22 
.13 

.95 

1.48 
.82 

1.19 
.63 

.14 
.44 
.37 


2.16 
.52 
.72 
.57 
.42 

1,40 
1.70 
1.39 
2.39 


No.  of  Day, 


1       0 
0      0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


.SEPTEMBER    Ytf/i 


Temperature 

Precipitation 

si 
IS 

• 

I 

•< 

J 

a 
X 

* 

1 

0 

I 
& 

! 
? 

I 

No.  of 

Da/i 

| 

J] 

I 

1 
& 

Snow,  Sleet 

Ne.efDar, 

Station 

Max. 

Mix. 

1 

Is 

i 

J 

o 

© 

I 

t 

8 

j 

1 

8 

»  t 

«i 

»> 

■A 

l\ 

HYDEN 

78.6 

83,7 

66.2 

89 

4 

39 

26. 

57 

0 

0 

0 

0 

1.61 

,88 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

INEZ 

JACKSON 

79. 9 

53.5 

66.7 

90 

4 

36 

24 

60 

1 

0 

0 

0 

2.21 

1.04 

6 

.0 

0 

1 

1 

LONDON  FAA  AP 

77.8 

51.3 

64.6 

87 

11. 

36 

24 

74 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.61 

4 

.0 

0 

1 

0 

MANCHESTER  *  SE 

81.5 

52.2 

66.9 

90 

21* 

32 

25 

58 

3 

0 

1 

0 

1.31 

.70 

4 

.0 

0 

1 

0 

MC  KEE 

78.3 

49.0 

63.7 

88 

12 

32 

25 

95 

0 

0 

1 

0 

,78 

.29 

29 

.0 

0 

0 

0 

MIDDLESBORO 

81.6 

52.4 

67.0 

88 

22* 

34 

25 

46 

0 

0 

0 

0 

1,08 

.61 

29 

.0 

0 

1 

0 

MONTICELLO 

82.7 

52.6 

67.7 

92 

11 

38 

30. 

39 

3 

0 

0 

0 

1.57 

.61 

29 

.0 

0 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

80.9 

52.0 

66.5 

89 

11 

36 

25 

30 

0 

0 

0 

0 

.77 

.30 

29 

.0 

0 

1 

0 

PIKEVILLE 

82.5 

54.5 

68.5 

91 

3 

36 

25 

41 

3 

0 

0 

0 

3.62 

.58 

2.08 

3 

.0 

0 

2 

1 

SOMERSET  1  N 

80.5 

52.4 

66.5 

89 

11* 

39 

30 

49 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.60 

29 

.0 

0 

1 

0 

STEARNS 

79.  4 

52,0 

65.7 

89 

12 

39 

30 

57 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.76 

29 

.0 

0 

1 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

78.4 

53.4 

65.9 

88 

12 

41 

30 

58 

0 

0 

0 

0 

1.18 

-  1,52 

.60 

13 

,0 

0 

2 

0 

WEST  LIBERTY 

79.3 

47.8 

63.6 

89 

4 

31 

25 

99 

0 

0 

3 

0 

1.07 

.56 

13 

.0 

0 

1 

0 

WILLIAMSBURG  2 

81.4 

52,6 

67.0 

•  3.2 

90 

12* 

37 

24 

55 

2 

0 

0 

0 

1,09 

•  1.60 

.69 

29 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION  04 

66.0 

-  3,4 

1.76 

•  1.05 

.0 

Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,   Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


See  Reference  Note,  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


.E5TE0N 

beaver  w 

UNTON  2 
CADIZ  LOCK   E 
CALHOUN   LOCK    2 

coea 


ESE 


IXWOEE 

WWCW 

EDOVVILLE   lock   f 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  e  N 
GREENVILLE  2  W 
MARTFORO  6  NW 
MtNOERSON  7  S5W 

HICKMAN  1  E 
NOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
NAL'ISONvlLLE  1  5E 
HATFIELD 

NILHURN  1  E 
HURRAY 
OLNEY 

0HENS80R0  2  H 
OMENSBORO  OAH  w6 

PAOuCAH  FAA  AIRPORT 

PADuCAH 

PARADISE  S1EAM  PLANT 

PRINCETON 

RU5SELLVILLE 


CENTRAL 

ADDISON  DAM  «5        / 

ALBANY  A  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOwN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFOROSVILLE 
BROHNSVILLE 

BURKESVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
FALLS  OF  ROUGH 
6AHALIEL  1  S 
GLASGOW 

GLASGOW  HKAY 
GLENDAlE  1  E 
6REEN5BURG 
GREENS6URG  1  ESE 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  HB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

"AHHOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 
HUNFORDVILLE 
ROCHESTER  LOCK  3 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

SCOTTSVILLE  2  SB 

S"EPHEROSVILLE 

SUMHER  SHADE 

VANBUREN 

WOLF   CREEK    DAM 

WOODBURY   LOCK    a 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
8EREA  HATER  WORKS 
CARROLL  TON  LOCK  1 
COLLEGE  HILL  LOCK  II 
COVINGTON  HB  AIRPORT 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
Oil  DAM 
FALMOUTH 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORO  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  A 
GEORGETOWN  HATER  HORKS 

6€ST  LOCK   3 

HIGH  BRIDGE    LOCK    7 

KEENE    1    SSH 

LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 

LEXINGTON  HB  AIRPORT     I 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 
LOCKPORT  LOCK  2 
"AYSVILLE  OAH  33 
MIDWAY 

WWIT  STERLING 
OHENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

SPRINGFIELD 

TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  S 
VALLEY  VIEH  LOCK  9 
WARSAW  MARKLANO  OAH 


Day  of  Month 


1.61 
1.65 

at 


•  A3 

.41 
2.21 

1.21 
1.2* 
l.AB 


10   11   12 


13   14  |  15 


16   17   18 


19   20   21 


22   23   24 


25   26   27 


1.02 
•  06 


.0*  2,15 
T    2.5B 

•  27 


.02   .02 
T 

.17   T 


Sm  reference  ootei  following  Station   Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  Month 

Station 

1) 

11 

£ 

12   3 

4  |  5  |  6 

7     8  |  9 

10   11   12 

13   14   15 

16   17   18 

\'1       20   2  J 

22   23   24  I  25  [  28  |  27 

28   28 

31 

WAYNESBURG  7  NE 

1.32 

.36 

•  44 

.32 

M 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

.64 

T 

.37 

.07 

.09 

.ti 

EASTERN 

ASHLAND 

2.74 

.36 

.01       T 

2.16   .01 

BARBOURVJLLE 

1.0? 

.21 

.23   T 

.32 

.n 

BAXTER 

1.31 

.72 

T 

.32 

,«i 

BLAINE  1  w 

1.26 

.37 

.04 

.32   .01 

.14 

BUCKHORN 

1.3* 

T    T    T 

.61 

T 

T         T 

T     T 

.10 

T 

T 

T 

.41 

T 

BURD1NE  2  NE 

3,76 

3.10   T 

.36 

•u 

CLAY  CITY  1  WNW 

2.42 

.1* 

1.32 

.60 

.11 

.:: 

CUMBERLAND 

.86 

.19   T     .01 

T 

.02   T     .01 

.13   .42 

,|« 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1.67 

.75 

•  29 

.02 

.30 

'.'.'. 

'. 

OELPHIA  1  E 

1.24 

.63 

.06 

.41 

DEMA 

2.66 

1.40 

1.03 

.43 

DEWEY  DAM 

3.25 

.60 

.05 

1.70   .52 

.36 

ELKHORN  CITY 

3.11 

1.69 

.67   .37 

.36 

FARMERS 

2.98 

1.33 

.22 

1.39 

,02 

! 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

.96 

,06       ,06 

.03 

.63 

.16 

• 

FREEBURN  2  Sw 

2.63 

1.10 

.10 

.72   .49 

.42 

FRENCHBURG 

1.80 

.42 

•  21 

1.11 

.04 

.02 

GRAYSON  1  SE 

3.36 

•  69 

.09 

2.39   T 

T 

.;. 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.53 

.64 

.29   .04 

.36 

HEIDELBERG  LOCK  14      R 

1.39 

,68 

.22   ,04   T 

.23 

T 

HYDEN 

1.61 

T 

,68 

.01   .02   T 

.01   .09   .12 

.03   .01 

.33 

■tl 

INEZ 

JACKSON 

2.21 

1.04 

.42   .16   .14 

.43 

JEREMIAH 

1.** 

1.00 

,44 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.22 

.30 

.69 

.03 

LONDON  FAA  AP 

1.97 

.2* 

,61 

.01 

.13   .40 

.14   .42 

LOUISA  2 

l.*6 

.68 

.60 

.16 

MANCHESTER  4  5E 

1.31 

.70 

•  03 

.33 

.23 

MARTIN 

3.37 

1.90 

.10  1.05 

.32 

MC  KEE 

.78 

.26 

.13   T 

.29 

.10 

MIDDLESBORO 

1.08 

.31        .13 

.01 

T 

.61 

.02 

MONTICELLO 

1.57 

.31 

.23        .15 

.61 

.27 

MOUNT  VERNON 

.77 

T 

.12   T 

.10 

.50 

.05 

ONEIDA 

2.1* 

1.56 

T 

T 

.56 

PAINTSVILLE  1  S 

2.39 

.84 

.50   .75 

.30 

T 

PIKEVlLLE 

3,62 

2.08 

.24 

.96 

.34 

RAVENNA  LOCK  12 

2,26 

.38 

.90   .72 

.21 

.05 

SALYERSVILLE  2  SE 

3,01 

•  66 

.78  1.16 

.36 

.-i 

SOMERSET  2  NE 

l.*l 

.32 

.51 

.43 

.13 

SOMERSET  1  N 

1.57 

.46 

.03 

.43 

.60 

.01 

STEARNS 

1.3* 

.23 

.18 

.76 

.17 

VANCEBURG  DAM  32 

1.18 

.56 

.60 

WEST  LIBERTY 

1.07 

.30 

.05 

.36   .10 

.06 

WILLIAMSBURG  2 

1.09 

.05 

.09   .08 

.69 

.16 

WILLOW  LOCK  13 

l.*9 

.66 

.01 

.36   .22 

.20 

■■  (allowing  Station   Indai 
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DAILY  TEMPERATURES 


WESTERN 
BEAVER  DAM 

BENTON  2 

FCRDS   FERRY    OAM    50 

GOLDEN    POND    8    N 

GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

BAYFIELD 

MILBURN  1  E 

MURRAY 

OWENSBORO  2  w 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RLSSELLVILLE 

CENTRAL 
ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCh 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RA0F0RDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ElIZABETHTOWN 

falls  of  rough 
Glasgow  wkay 
greensburg 
irvington 
leitchfielo 
louisville 
louisville  wb  ap 
mammoth  cave  park 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1963 


Day  Of  Month 


83   90   87 
56   55   69 


82  93 
59  6* 

83  85   91 

56  59 

82  84 

57  56 

83  91   86 
57  60   70 

84  85   90 


59   58   62 

87   90   85 
57   59   68 


83 

86 

59 

59 

84 

88 

58 

t>0 

80 

82 

59 

59 

86 

90 

59 

56 

82   79 
68   59 


87   82 
65   53 


89   85 
68   59 


84 

88 

58 

59 

76 

84 

56 

56 

87 

91 

56 

55 

82 

83 

56 

56 

83 

79 

81 

67 

59 

55 

82 

80 

81 

66 

59 

51 

90 

89 

83 

65 

60 

55 

89 

85 

83 

69 

62 

56 

85 

87 

84 

67 

61 

57 

83 

79 

82 

67 

59 

52 

84 

79 

82 

67 

62 

57 

84 

80 

80 

68 

62 

59 

86 

84 

80 

69 

63 

58 

84 

82 

83 

65 

60 

53 

82 

67 

80 
61 

80 

86  91  92 

56  62  65 

84  87  90 

52  57 

87  89  91 


53  56 

84  88 

53  57  63 

87  89  90 

54  60  63 

88  B9  92 
50  57  64 

85  87  91 

55  59  63 


86   81 
65   61 


78   74   82 
67   60   53 


82   81   84 
67   58   52 


88   85 
69   61 


78 

82 

86 

77 

76 

77 

64 

52 

69 

67 

58 

50 

80 

87 

87 

82 

81 

79 

54 

51 

78 

68 

59 

51 

82 

89 

89 

84 

80 

82 

57 

53 

71 

67 

60 

55 

85 

88 

89 

81 

79 

80 

52 

49 

69 

65 

58 

50 

80 

89 

86 

85 

79 

83 

58 

55 

72 

67 

62 

54 

82 

81 

89 

89 

84 

7H 

50 

50 

54 

67 

61 

51 

57  53  71 

86  85  89 

53  53  54 

80  88  89 

56  53  69 

78  87  86 

60  56  70 


60   59   72 


85   87 
56   63 


61   63   72 


92 

62 


90 
62 


69   65   82 
59   51   57 


65   70   83 
55   55   59 


87   71 
61   55 


84  88  89 

46  53  61 

84  85  90 

50  54  59 


65   59   51 


89 
68 


81   80   79 
69   58   48 


88   81   89 
63   60   50 


67  61  55 

90  87  80 

66  60  51 

79  78  79 

67  59  50 


68   62   54 


79   80 
63   56 


78   77   78 
66   61   53 


70   66   60   53 


60   65   72 


92   87   94 


76   64   81 
59   51   54 


70   82 
48   56 


87   67   70 
58   54   52 


89   65   68 
61   55   56 


75   73   78 
60   50   55 


75   67   82 
57   55   55 


68   72 
59   52 


83   65 
62   55 


72   70   84 
57   51   57 


89   85   74 
59   59   54 


89   90 
60   62 


89 
63 


62   62 
52   54 


82   72   82 
59   62   55 


64   84   78 
56   57   60 


70 
54 


50   46   47 


85   88   89 
45   54   62 


76   78 
50   51 


50  54 

63  87 

48  48 

83  87 

48  56 

82  84 
53  60 

85  89 

55  62 

83  87 
52  58 

83  85 

50  55 


84  88  86 

55  59  58 

89  90  90 

60  60  69 


90   88   89 
59   60   61 


61   63   71 


92   91 
61   62 


87   86 
65   67 


89   90 
66   67 


62 

56 


70   82 
51   56 


64   68 
50   50 


73   84 
56   61 


84   85 
57   58 


86   86 
64   60 


87   87 
57   53 


85   85 
59   55 


86   86 
61   56 


85   83 
59   52 


87   95 
61   58 


83   89 
59   54 


85   86 
58   51 


83   8 
60   55 


82   86 
63   52 


84   84 
60   59 


88   89 
59   57 


84   86 
61   56 


85   87 
59   56 


84   87 
59   59 


86   90 
58   56 


85   86 
56   43 


88   91 

47   50 


88   92 
55   58 


90   90 
48   51 


85   90 
48   62 


89   92 
51   55 


90 

51 

90 

54 

93 
59 

89 
49 

91 
53 

83 
61 

87 
48 

91 
53 

88 
63 

88 
50 

90 
54 

83 
61 

87 
53 

90 
56 

81 
61 

64   64   67 


79   66 
56   49 


68   68 
56   52 


68   69 
55   51 


82   69 
57   52 


83   84 
59   55 


85   85 
58   54 


86   85 
56   56 


85   86 
55   56 


85   84 
57   62 


84   85 
56   50 


86   87 
58   53 


76   81 
55   56 


85   85 
56   53 


86   86 
57   56 


90   92 
51   54 


86   89 
53   56 


88   88 
51   51 


77   76 
55   55 


88   81 
56   50 


74   78 
46   43 


79   78 
51   41 


76   80 
50   46 


78   80 
48   45 


76   79 
46   43 


76   79 
46   41 


78   80 
48   43 


78   80 
51   47 


79   82 
40   42 


78   82 
34   41 


78   82 
42   43 


87 
52 

84 


52 

63 
58   57   57 


81 
59 


86   76 
54   61 


48 

80 
45 

76 

79 

46 

40 

79 

78 

49 

50 

78 

77 

50 

52 

76 

77 

52 

47 

7B 

82 

50 

48 

77 

76 

52 

47 

78 

77 

52 

46 

68 

68 

46 

44 

78   80 
41   46 


80   83 
38   45 


79   83 
39   43 


40   46 

77   81 

48   48 


87   85 
42   43 


79   81   81 
43   47   51 


40   47 
77   76 


80   78 
41   43 


72  71  75 

49  45  42 

75  72  77 

46  41 


90 

83 

84 

77 

49 

57 

57 

47 

88 

82 

72 

74 

48 

58 

47 

43 

89 

84 

75 

77 

52 

59 

53 

49 

86 

88 

76 

74 

49 

52 

46 

45 

91 

89 

76 

76 

51 

58 

47 

47 

81 

84 

66 

74 

47 

49 

51 

48 

88 

85 

77 

72 

53 

61 

45 

42 

50   51   56 


50   51   57 


48   49   49 


36   89   83 


58   58   55 


55   55   64 


35   43   50 


80   77 
45   44 


71  76  78 

51  46  45 

73  76  77 

50  47  43 

71  72  76 

46  42  38 

73  73  78 

46  43  41 

70  71  75 

49  47  47 


90 

80 

60 

61 

86 

76 

55 

57 

87 

85 

52 

60 

72   78 
52   49 


42   42 
82   82 


79   83 
38   41 


85   82 
42   47 


62   70 
52   35 


62   72 

48   32 


63   70 
54   43 


76   61 
50   31 


68   70 
52   35 


70   72 
52   38 


87   65 
52   37 


73   59 
53   41 


72   75 
53   35 


70   70 
52   36 


70   73 
51   38 


64   72 
53   39 


79   60 
54   40 


74   75 
54   36 


65   72 
50   38 


77   73 
53   36 


69   60 
52   38 


70   74 
50   33 


73   58 
54   37 


78   63   70 
45   50   35 


69   62 
49   52 


43   46 
70   60 


63   68 
32 


45   38 
67   65 


71   74   75 


40   39   41 


70 

74 

46 

43 

75 

75 

50 

45 

69   68 
45   47 


79   81 
40   42 


65   66 
50   37 


80   70   60 
43   45   36 


79 

82 

79 

69 

60 

69 

40 

43 

51 

49 

51 

38 

80 

80 

84 

84 

69 

64 

32 

38 

40 

44 

47 

36 

78 

82 

8  3 

75 

67 

69 

43 

43 

43 

47 

53 

35 

75 

78 

81 

70 

63 

66 

46 

48 

50 

54 

52 

40 

79 

81 

81 

68 

62 

68 

49 

51 

48 

50 

48 

40 

75 

78 

80 

67 

60 

66 

42 

44 

44 

47 

*5 

37 

76   78   79 
43   50   47 


81,0 
54.1 


82,5 
57,9 


83.7 
54,1 


81,3 
55,0 


82,4 
54,7 


83.6 
54,8 


83.9 
56.2 


83.7 
55,2 


32,8 
54,4 


82.1 
56,6 


81.3 
57.5 


80,5 
58.3 


84,4 
54,9 


81,2 
56.5 


83.8 
56.4 


78,2 
55.0 


84,0 
54,0 


81,5 
53.9 


78.6 
53.2 


81,9 
53,5 


82,1 
54,3 


75   64   69 
51   47   37 


81,5 
51.2 


81.4 
55.3 


81.9 
50,3 


83,0 
53.3 


79.9 
51.6 


81.5 
52.1 


80,3 
51.5 


81.1 
54.6 


82.7 
50,4 


81.1 
53.5 


78.2 
56.6 


81.2 
57.7 


78.9 
54,7 


80,6 
54.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPIE.M6E*    1963 


Day 

01  Month 

\ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16   I 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

"1 

"I 

M 

31 

< 

SCOTTSVILLE  3  S5W 

MAX 
MIN 

90 
59 

90 
60 

87 
69 

84 
68 

82 
56 

84 
60 

85 
56 

87 
68 

69 

60 

89 
64 

91 
65 

84 
68 

77 
58 

72 
66 

80 
61 

83 
59 

83 

61 

64 
54 

86 
56 

89 
56 

84 
58 

74 
51 

75 
46 

76 
48 

77 
44 

80 
32 

82 
53 

70 
55 

65 
30 

67 
40 

61.2 
36.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

82 
54 

88 
52 

86 

70 

85 
67 

78 
59 

80 
54 

84 
58 

86 
51 

88 
56 

90 

59 

90 
61 

84 
68 

74 
68 

71 
56 

83 
59 

85 
55 

84 
57 

84 
54 

86 
49 

88 
59 

85 

55 

74 
50 

75 
46 

77 
43 

77 
37 

►.4 
44 

79 

45 

77 
50 

61 
49 

67 
36 

81.1 
53.8 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

83 
52 

83 
52 

91 

53 

90 
68 

86 
62 

80 
55 

81 
53 

85 
52 

87 
52 

89 
58 

92 

60 

91 
60 

87 
64 

68 
58 

77 
58 

83 
58 

84 
54 

84 
54 

86 
51 

66 
51 

88 
52 

87 
50 

75 
SO 

75 
39 

76 
36 

78 
39 

84 
44 

62 
46 

70 
48 

69 
37 

62.4 
52.3 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

79 
49 

87 
50 

88 
71 

83 
67 

76 
60 

79 
51 

82 

51 

85 
55 

86 
58 

80 
63 

90 
64 

68 

70 

82 
56 

78 
53 

79 
60 

83 
53 

8  3 

63 

51 

84 
51 

67 
53 

84 
55 

72 
45 

73 
45 

76 

40 

77 

47 

11 

41 

81 

44 

78 
47 

70 
54 

70 
36 

60.6 
53.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

78 
55 

81 

50 

90 
68 

75 
66 

75 
60 

76 
49 

80 
50 

85 

57 

87 
64 

86 
57 

88 

57 

90 
69 

70 
54 

70 
49 

80 
57 

82 

58 

84 

57 

84 
53 

85 
51 

88 
54 

63 

60 

75 
46 

70 
46 

75 
39 

76 
40 

79 

41 

61 
41 

61 

46 

66 
50 

66 
37 

79.4 
32.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
47 

81 
50 

90 
68 

75 
65 

76 
58 

79 
49 

84 
46 

86 
56 

88 
62 

88 

57 

90 
62 

91 
59 

70 

52 

71 
47 

81 
58 

84 
55 

85 
52 

65 

52 

66 
50 

91 
56 

76 
55 

72 
46 

70 
44 

77 
45 

78 
42 

76 
41 

82 
42 

74 
46 

66 
38 

66 
33 

80.1 
51.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

80 
48 

81 
45 

83 
55 

89 
68 

77 
58 

78 
47 

79 
43 

83 
57 

87 
57 

87 
59 

67 
55 

69 
67 

90 
57 

68 

54 

74 
56 

80 
53 

85 
53 

85 

49 

85 

45 

87 
50 

68 
63 

76 
40 

72 
38 

70 
31 

76 
32 

79 

3  4 

91 
35 

82 
39 

70 
49 

70 
31 

81.0 
46.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 

50 

88 
53 

90 
65 

83 
56 

78 
48 

80 
48 

85 
48 

87 
55 

88 

*,  a 

90 
58 

90 
60 

8  9 
53 

62 

51 

75 
51 

84 
53 

86 
48 

87 
50 

85 
47 

75 

48 

86 

51 

76 
44 

73 
39 

74 
36 

78 
38 

78 
43 

83 

45 

82 
46 

66 

50 

66 
36 

80,9 
49,4 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

79 
54 

86 

54 

89 

71 

85 

69 

78 
60 

77 
53 

82 
51 

85 
57 

88 
62 

88 

64 

90 
64 

89 

70 

87 

56 

73 
54 

80 
62 

83 
59 

83 

54 

84 
55 

84 
52 

87 
55 

68 

56 

74 
50 

70 
45 

75 
45 

77 
44 

82 

43 

81 
47 

79 
48 

69 

54 

66 
39 

81.3 

54,9 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

81 
51 

82 

52 

82 
49 

87 
66 

75 
58 

77 
47 

79 
46 

83 
47 

87 
58 

89 

57 

88 
57 

89 
58 

90 
57 

70 
49 

74 
54 

61 
55 

83 
53 

85 
52 

86 
48 

86 
49 

89 
55 

78 
44 

70 
39 

71 
36 

73 
35 

80 
36 

82 
38 

83 
40 

72 
42 

70 
32 

60.8 
46.7 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

77 
51 

83 
52 

88 
66 

74 
67 

75 
60 

75 
53 

80 

50 

63 

56 

85 
60 

85 

6  0 

88 

60 

89 
66 

67 

56 

74 
54 

75 
57 

79 
54 

80 

4  9 

81 
53 

84 
49 

85 
55 

75 
60 

68 
44 

67 
43 

72 

47 

75 

43 

79 

43 

79 
44 

70 
47 

70 
53 

67 
31 

77,6 
52.8 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

80 
53 

80 
51 

85 
51 

89 
67 

77 
60 

78 
50 

80 
50 

85 
50 

87 
54 

88 
61 

89 
59 

90 
59 

90 
57 

65 
53 

71 
55 

80 
57 

83 

54 

85 
54 

85 
50 

88 

51 

89 
55 

77 
48 

71 
44 

70 
41 

78 
39 

87 

39 

82 
41 

83 
41 

70 
44 

66 
36 

80,9 
50.9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 

55 

83 
56 

86 
70 

77 
63 

75 
59 

76 
52 

80 
53 

84 
59 

85 
66 

85 
63 

86 
65 

86 
66 

67 
55 

70 
53 

77 
61 

83 
58 

82 
56 

62 

57 

84 

54 

85 

60 

75 

57 

69 
49 

67 
45 

74 
47 

76 
♦7 

60 

50 

80 
49 

68 
S3 

67 
46 

66 
38 

77,7 
55,4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

84 
52 

50 

53 

68 

59 

50 

50 

52 

55 

59 

57 

57 

57 

52 

54 

56 

55 

54 

50 

49 

54 

43 

39 

36 

72 
39 

76 
40 

80 
41 

83 

41 

74 
44 

74 
41 

50,3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

77 
53 

84 
53 

88 
69 

77 
67 

75 
60 

76 
54 

80 
52 

63 

56 

85 

57 

85 
63 

87 
62 

89 
71 

82 
51 

74 
55 

74 
59 

80 

57 

79 

53 

80 
56 

83 
53 

84 

57 

75 
61 

70 
48 

66 
44 

72 
44 

75 
43 

80 

4  5 

79 
46 

73 

48 

71 
52 

66 
37 

76.3 
54.3 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

82 
48 

84 
48 

86 
48 

75 
66 

76 
58 

80 
49 

84 
46 

86 
58 

88 

59 

89 

57 

89 
59 

89 
67 

70 

54 

73 

48 

82 
59 

85 
54 

87 

51 

86 
53 

87 
48 

68 

51 

87 
59 

78 
46 

73 

43 

79 
42 

79 
37 

61 

3  9 

83 

39 

61 
41 

69 

47 

70 
32 

81.6 
50.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

78 
52 

79 
55 

85 
70 

69 
67 

81 
60 

76 
53 

78 
51 

83 
55 

85 

59 

87 
62 

87 
64 

87 
67 

88 
65 

69 
54 

74 
55 

79 
55 

81 

52 

80 

56 

82 
49 

63 
53 

86 
60 

73 
47 

69 
43 

69 
45 

74 
43 

76 

43 

81 
46 

61 
45 

67 
53 

71 
38 

79,3 
53.9 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

79 
55 

78 
54 

81 
58 

67 
68 

76 
59 

75 
51 

77 
50 

81 
51 

85 
63 

86 
61 

86 
61 

86 
64 

88 
53 

61 
46 

69 
55 

81 
59 

81 
56 

61 
56 

82 
52 

65 
52 

87 
56 

75 

49 

70 
44 

69 

45 

75 
44 

76 
44 

79 
42 

60 
45 

67 
50 

61 
32 

78.1 
52.6 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

74 

53 

79 

49 

85 
66 

72 
65 

72 
59 

76 
47 

79 
50 

83 
56 

85 
62 

84 
56 

85 

59 

87 
67 

68 
55 

67 
50 

78 

60 

80 
50 

81 
55 

82 
52 

85 

50 

45 

61 

53 

50 

79 
39 

80 
40 

82 
40 

83 

40 

73 

44 

69 

42 

70 
35 

78,4 
51,6 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

78 

54 

84 
54 

85 
70 

83 

67 

76 
61 

77 
54 

81 
53 

84 
55 

80 
58 

84 
59 

87 
64 

85 
66 

73 
55 

77 
53 

80 
58 

82 
58 

80 
56 

81 
56 

63 
52 

85 
54 

76 
57 

69 
47 

70 
45 

74 
43 

74 
41 

79 
49 

79 
50 

69 

58 

68 
53 

64 
40 

76.2 
54.7 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

76 
50 

80 
52 

82 
52 

86 

64 

73 
55 

74 
48 

79 
48 

82 
54 

84 
57 

87 
59 

87 
59 

66 
59 

88 
53 

68 
46 

70 
48 

83 
53 

85 
53 

84 
53 

86 
56 

87 
57 

87 
55 

76 
46 

69 
44 

70 
42 

78 
42 

78 
46 

81 
46 

80 
46 

70 
49 

66 
37 

79.5 
51.0 

EASTERN 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

76 
52 

79 
49 

64 
49 

89 
65 

75 
59 

76 
53 

78 
53 

60 
54 

84 
57 

84 
59 

85 
56 

89 
61 

88 
56 

66 
54 

80 
51 

79 
55 

84 
54 

62 
52 

82 
50 

83 
50 

84 
53 

70 
45 

89 
37 

68 
37 

71 
36 

75 
37 

78 
44 

76 
44 

71 
44 

76 
37 

79,4 
50.1 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

80 

52 

88 
52 

91 

65 

88 
69 

80 
61 

79 
58 

80 
55 

86 
54 

87 
56 

90 
64 

90 
60 

88 
64 

84 

60 

72 
55 

80 
55 

84 
54 

82 
54 

65 
53 

86 
49 

66 
51 

88 
49 

75 
34 

77 
34 

79 
33 

85 
44 

62 

47 

78 

44 

78 
38 

76 
39 

83,0 
51,8 

BAXTER 

MAX 
MIN 

82 

55 

80 
55 

83 
56 

86 
61 

83 
65 

79 
60 

76 
56 

81 
57 

88 

58 

84 
56 

86 

61 

85 
62 

85 
62 

69 
56 

76 
56 

82 
58 

84 
56 

60 
53 

71 
53 

84 
52 

86 
52 

86 
51 

71 

40 

73 
37 

75 
36 

76 
38 

60 
51 

79 
42 

61 
44 

77 
44 

79,6 
52.8 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

84 
53 

89 

56 

87 
60 

90 
65 

79 
56 

76 
52 

78 
49 

82 

50 

86 
52 

B6 
54 

86 

54 

90 
55 

90 
57 

60 
52 

75 
49 

80 
51 

81 
50 

80 
46 

85 

42 

86 
44 

86 
49 

75 
35 

70 
30 

69 
27 

74 
26 

78 

30 

82 
34 

81 
35 

70 
39 

75 
35 

80,4 
46,3 

CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

83 

59 

83 
57 

87 
61 

83 

60 

77 
63 

78 
56 

90 
93 

90 
52 

88 
56 

87 

57 

88 
56 

87 
63 

79 

55 

80 
52 

77 
53 

85 

56 

83 
53 

85 
49 

83 

51 

89 
48 

89 
50 

81 

50 

77 
33 

73 
30 

76 
29 

78 
41 

81 
47 

63 

41 

73 
49 

63 
42 

81,2 

50,7 

DEMA 

MAX 
MIN 

82 

54 

86 
52 

62 

95 
61 

84 
64 

79 
59 

82 

57 

97 
58 

68 
59 

89 
58 

89 
58 

89 
63 

84 
49 

95 
55 

80 
55 

84 
58 

81 
39 

85 

54 

85 
53 

87 
54 

84 
57 

72 
39 

71 
41 

74 

79 
36 

82 
43 

61 
51 

67 
48 

75 
57 

67 

44 

82.5 
53.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

82 
52 

81 
50 

86 
54 

89 

65 

62 
62 

79 
56 

78 
56 

79 
58 

87 
56 

87 

60 

88 
58 

90 
58 

88 
58 

62 

54 

80 
52 

82 
56 

83 
57 

81 
52 

94 
52 

64 
53 

87 
54 

74 
43 

74 

40 

78 
36 

74 
35 

77 
37 

82 

44 

81 
44 

67 
46 

76 
43 

81.1 
51.5 

FARMERS 

MAX 
MIN 

80 
51 

84 

48 

88 
65 

84 
67 

76 
59 

79 
53 

80 
53 

85 
54 

86 
55 

87 

60 

87 
56 

88 
67 

87 
56 

77 
55 

75 
56 

81 
54 

81 
53 

84 
50 

84 
48 

85 
51 

64 
56 

72 
43 

68 
37 

75 
36 

76 
34 

80 
38 

79 
38 

79 
38 

73 
53 

69 
39 

60.5 
50.6 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

77 
51 

78 
52 

85 
52 

89 

67 

76 
60 

76 
54 

78 
54 

78 
54 

84 
57 

85 
59 

84 
57 

88 
58 

88 

57 

59 
54 

75 
52 

78 
55 

81 
52 

78 
52 

81 

47 

83 

51 

85 

55 

69 

46 

68 
38 

67 
35 

72 
35 

75 

37 

78 
40 

79 
42 

66 
43 

76 
37 

77,9 
50.1 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

78 
50 

85 

49 

87 
64 

84 
66 

82 
62 

78 
55 

81 
51 

83 
53 

84 
53 

86 
60 

88 
58 

88 
63 

85 
55 

77 
53 

78 
58 

80 
55 

82 

50 

82 
49 

82 
49 

84 
48 

84 
53 

72 
42 

70 
36 

73 
32 

75 
32 

78 
38 

78 
41 

79 

41 

75 
57 

69 
42 

60,2 
50.5 

MYDEN 

MAX 
MIN 

79 
56 

80 
54 

85 
55 

89 
66 

85 
65 

77 
60 

73 
56 

82 
57 

83 
59 

84 
59 

85 
62 

87 
62 

86 
63 

66 
55 

77 
56 

73 

59 

82 
56 

80 
53 

80 
53 

83 
53 

83 
53 

80 
48 

69 
42 

70 
39 

72 
39 

74 
39 

80 
50 

79 
48 

63 
49 

73 
44 

76.6 
53.7 

INEZ 

MAX 
MIN 

JACKSON 

MAX 
MIN 

81 
55 

80 
52 

87 
56 

90 
69 

83 
63 

76 
59 

79 
57 

62 
57 

84 
SB 

88 
58 

69 
60 

89 
65 

86 

60 

61 
55 

77 
57 

79 
58 

83 
56 

81 
54 

85 

55 

65 
53 

81 
57 

78 
48 

70 
39 

70 
36 

75 

37 

76 
43 

80 
47 

81 
49 

65 

50 

74 
42 

LONDON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
48 

65 
50 

87 
68 

63 
65 

76 
60 

76 
54 

80 
51 

62 
50 

84 
53 

86 
59 

87 
58 

84 
65 

66 
55 

77 
55 

78 
58 

81 

54 

79 

50 

76 
52 

81 
44 

63 

47 

84 
52 

69 
49 

70 
47 

73 
36 

73 
37 

77 

44 

79 
46 

64 
42 

72 
51 

65 
40 

"ANCHESTEP  4  SE 

MAX 
MIN 

80 
51 

86 
51 

90 
65 

85 
70 

79 
63 

78 
59 

83 
54 

66 
55 

67 
56 

88 
59 

90 
61 

87 
63 

82 
59 

77 
55 

78 
57 

84 
56 

80 

64 

SO 
51 

87 
50 

89 
50 

90 
52 

76 
46 

72 
36 

72 
33 

79 
32 

84 
41 

83 
47 

68 

44 

76 
56 

68 

40 

MC  KEE 

MAX 
MIN 

78 

49 

78 
47 

85 
52 

85 
68 

61 
61 

75 
53 

78 
50 

81 
51 

84 
54 

85 

57 

86 

57 

88 
60 

85 

59 

61 
52 

75 
55 

77 
53 

80 

49 

80 
48 

80 
48 

84 
48 

85 

50 

76 
47 

68 
38 

69 
33 

72 
32 

76 
35 

82 
42 

80 
41 

64 
43 

70 
38 

78,3 

49.0 
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Continued 

u 

rtl 

J-.I 

XJ 

Civj 

Lrr 

,IU 

il 

un 

£.£> 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  1963 

Station 

Day  Of  Month 

9 
Dl 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MIDOLfSBORO 

MAX 
MIN 

77 
53 

82 

53 

86 
54 

88 
62 

87 
63 

81 
59 

80 
5* 

84 
55 

86 
55 

87 
58 

86 
59 

88 
62 

88 
61 

74 
56 

77 

n 

82 
57 

85 
55 

85 
53 

76 
51 

85 
49 

87 
50 

86 
51 

75 

38 

77 
38 

75 
34 

78 
36 

83 
49 

60 
49 

61 
50 

78 
46 

81,6 
52,4 

TNTICELLO 

MAX 

MIN 

83 

50 

89 
52 

90 
72 

85 
68 

80 
54 

85 
50 

85 
51 

86 

50 

89 
55 

91 
59 

92 
62 

87 
70 

78 
56 

78 
55 

83 
59 

S5 
55 

65 
52 

86 
53 

86 

48 

88 

46 

86 
54 

75 
46 

77 
46 

77 
41 

80 
38 

83 
43 

80 
50 

70 
47 

72 
55 

68 
38 

82,7 
52,6 

»0UNT  VERNON 

MAX 
MIN 

SO 
48 

86 
50 

86 
71 

83 

67 

79 
60 

79 
52 

82 
48 

85 
51 

8  6 
55 

87 
59 

89 
62 

87 

70 

80 
55 

77 
53 

79 

58 

84 
54 

83 
49 

82 

50 

85 

47 

67 
51 

85 
56 

73 
49 

72 

47 

76 

39 

76 
36 

82 
42 

81 
44 

78 
41 

69 
55 

67 

40 

80,9 
52,0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
53 

89 
52 

91 
63 

86 

68 

78 
64 

80 
60 

84 
58 

86 
59 

98 
60 

90 
62 

90 
61 

89 
64 

77 
56 

79 
55 

83 

55 

86 
59 

82 
58 

87 
55 

67 
56 

87 
54 

84 

57 

73 
46 

75 
41 

76 
38 

79 
36 

85 
45 

84 

52 

66 

46 

77 
56 

72 
45 

82,5 
5*.5 

SOHERSET  1  N 

MAX 
MIN 

31 
46 

88 

50 

89 

70 

86 
66 

78 
60 

80 
55 

82 
54 

85 
48 

86 
55 

87 
59 

89 
63 

80 
70 

79 
54 

78 
47 

80 
59 

63 
55 

84 
54 

82 
56 

85 
45 

86 
47 

83 

50 

71 

47 

73 
48 

75 
42 

77 
42 

82 

44 

81 
47 

70 
45 

70 
54 

66 
39 

80.5 
52,4 

STEARNS 

MAX 

MIN 

80 
52 

80 
52 

88 
56 

87 
56 

82 
62 

88 

62 

76 
50 

78 
52 

82 
53 

B5 
57 

86 
60 

89 
62 

64 

60 

65 
52 

76 
54 

80 
55 

82 
55 

81 
53 

82 
49 

82 

50 

85 
51 

66 
47 

71 
41 

74 
43 

75 
41 

71 
43 

80 
49 

75 
51 

61 
52 

72 
39 

79.4 
52.0 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

75 
53 

81 
53 

81 
51 

87 
66 

77 
60 

75 

53 

76 
55 

80 
58 

63 
62 

83 
64 

86 
60 

88 
67 

67 
55 

74 
54 

78 
53 

81 
58 

82 

53 

85 
55 

63 
53 

87 
56 

80 
60 

74 
47 

71 
43 

73 

43 

74 
42 

78 
44 

80 
45 

70 
44 

74 
54 

66 

41 

78,4 
53,4 

BEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

79 
49 

81 
46 

84 
47 

89 
64 

80 

60 

77 
53 

77 
53 

79 
53 

85 
52 

85 
55 

87 
55 

88 
55 

87 
58 

60 
54 

78 
53 

79 
54 

82 

51 

80 
48 

84 
49 

84 
49 

87 
50 

71 
41 

70 
35 

70 
32 

75 
31 

78 
32 

80 
39 

82 
39 

66 

40 

74 
36 

79,3 
47.8 

KILLI«"SBURG  2 

MAX 
MIN 

81 
53 

82 
54 

89 
61 

90 
69 

84 
64 

79 
59 

78 
55 

83 
54 

85 
55 

87 
57 

88 
61 

90 
64 

88 

63 

66 
54 

80 
56 

81 
56 

85 

54 

84 

80 
52 

86 
47 

87 

49 

89 
49 

72 

41 

75 

76 
38 

78 
38 

84 

49 

78 
48 

62 

50 

75 
*0 

81,4 
52.6 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

h* 

O  O  » 

1  8.1 

"3 

Station 

a 

> 
■ 

"3  B  if 

a  ~*  n 
u  at  > 

ss  s 

a.  -  a 

> 
< 

1  -S 

£  1 

0 

•§   1 

o  •*.  ■£ 

£   .2 
S   J 

0  ~ 
a  o 

a  Js 

< 

O  U) 
O  UJ 

< 
o  yi 

O  UJ 

£ 
a 

o  in 

O  UJ 

a 

o  i/l 

O  UJ 

ID 

07 
O 

O 

0> 
■»• 
1 
o 

0) 
07 

1 

o 
en 

0> 
01 

I 

• 

M  « 

0 

2  8.2 
®  >*  a 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

ENE 

N 

14 
13 
13 

6.4 
6.0 
5.0 

21++ 
21++ 
39 

sw 

ESE 
N 

12 
23 
12 

82 
78 
86 

89 
87 
94 

44 
50 
58 

58 
61 
65 

4 
2 
4 

5 
1 
0 

0 
3 
1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

9 

6 
7 

680 
65 

5.1 
4.4 
5.5 

8  DATA  FROM  CINCINNATI  ABBE  OBS. 

OHIO 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  1  ulh 

3B!* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  [  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  O  > 

1-  < 

WESTERN 

"ADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.18 
19 
85 
79 

.26 
24 
91 
69 

.30 
52 
91 
63 

.10 
35 

84 
71 

.14 
18 
»7 
67 

.14 
18 
82 
60 

.21 
19 
88 

60 

.23 

19 
90 
65 

.19 
18 
91 
70 

.24 
21 
93 
71 

.24 
19 
93 
71 

.12 

74 
85 

70 

.03 
75 
90 
75 

.10 
36 
75 
55 

.03 
26 
69 
55 

.12 
24 
68 

60 

.36 
27 
88 
75 

.10 
33 
85 
76 

.18 
19 
87 
61 

.24 
13 
87 
62 

.20 
16 

91 
62 

.19 
39 
78 
54 

.27 
71 
78 
51 

,22 

40 
80 
49 

.27 
26 
85 
50 

.32 

22 
86 
43 

.19 
15 
82 
52 

.11 
13 

80 
60 

.10 
24 
79 
57 

.01 
36 
65 
44 

5.39 

891 
83.6 
61.8 

CENTRAL 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

,15 
30 
88 
63 

.20 
30 
92 
62 

.18 
37 
92 
62 

.19 
32 
92 
72 

.23 
21 

93 
71 

.10 
19 
8* 
67 

.28 
22 
92 
65 

.31 

24 
90 
63 

J7 
92 
62 

.19 
17 
93 
68 

.20 
20 
96 
70 

.20 
32 
92 

70 

.05 
34 
66 
70 

.00 
50 
71 
62 

.01 
19 
81 
62 

.09 
22 
91 
67 

.18 
30 
91 
65 

.05 
26 
88 
64 

.10 
21 
90 
61 

.32 
21 
91 
62 

.32 

19 
91 
64 

.20 
27 
86 
59 

.26 
'8 
?9 
54 

.21 

48 
80 
49 

.18 
34 

80 
48 

.15 

27 
82 
50 

.42 

17 
83 
54 

.23 

20 
78 
44 

19 
65 
53 

.09 
41 
66 
48 

5.45B 

854 
85,9 
61,0 

BLUE  GRASS 

01X  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
27 
83 

61 

.23 
25 

88 
59 

.21 

41 
89 
63 

.23 

40 
84 
71 

.17 
31 
80 
65 

.14 
32 

84 
58 

.17 
24 
87 
61 

.18 
15 

90 
64 

.09 
15 
90 
68 

.27 
16 

89 
70 

.20 
25 

90 
67 

.19 
33 

90 
70 

.16 
78 
70 
61 

.17 
63 
62 
55 

.06 
26 
88 
58 

.12 

24 
87 
66 

.19 
25 

86 
60 

.20 
25 
86 
61 

.19 
19 
86 
58 

.17 
15 
85 

64 

.19 
25 
68 
62 

.15 
66 
75 
51 

.22 
75 
74 
47 

.22 

64 
76 
46 

.06 
28 
77 
50 

.21 
21 

82 
51 

.20 
23 
80 
56 

.22 
32 

80 
55 

.04 
22 
62 
56 

.06 
66 
71 
44 

5.13 

1021 
62,0 
59,3 

EASTERN 

BICKM0RN 

EVAP 
WIND 

.11 
51 

.13 
35 

.13 
39 

.14 
84 

.19 
77 

.16 
119 

.16 
51 

.16 
17 

.22 

14 

.13 
9 

.16 
28 

.13 

60 

.19 
127 

.00 
96 

.06 
46 

.13 
17 

.13 

60 

.13 

61 

.22 
47 

.13 
62 

.19 
66 

.16 
161 

.19 
115 

.13 
92 

.22 

52 

.16 
51 

.13 
61 

.19 

51 

22 

.22 

136 

4.55B 
1907 

dehey  dam 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.17 

6 

91 

77 

.03 

4 

90 

60 

.25 
5 

89 
68 

.13 

17 
91 
70 

.03 

6 
86 
67 

.19 

4 
84 
63 

.12 
3 

86 
76 

.11 

2 

68 

77 

.15 
3 

93 
64 

.09 

2 

87 

69 

.16 

4 
92 
67 

.16 

8 

88 

70 

.28 
19 
84 
68 

8 
68 
55 

.27 
5 

82 

60 

.21 

2 

86 

62 

.10 

3 

88 

65 

.12 

2 

83 

61 

.10 
2 
85 
61 

.10 

1 

84 

62 

.13 

2 

87 

62 

.14 

7 
74 
59 

.24 
15 
82 
47 

« 

8 
78 
49 

.1? 

5 

77 

49 

.10 

3 

77 

52 

.10 
3 

82 

58 

.12 
3 

83 

54 

.05 

0 

79 

54 

.23 
15 
80 
52 

4.19B 

167 
84,1 
61,9 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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STATION  INDEX 


ADDISON  DAM  45 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

8EAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
80NNIEVJLLE  4  H 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
8UCKH0RN 
BUROINE  2  NE 

8URKESVILLE 

CADIZ  LOCH  E 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMP8ELL5V1LLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

ILLE 
OAVELLA 
DELPHIA  1  E 


D1X  DAM 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EOMONTON 

ELI2ABETHT0WN 

ELKHORN  CITY 

ELKTON  2  S 

FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSSURG 

FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  1  E 
FREE8URN  2  SW 
FRENCH3URG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WO 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

SGOW  wkay 
GLEWDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENS6URG 
GREENS6URG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  Nw 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


(RECKINRIDGE 
ILINTON 
JEFFERSON 
JOYD 


>4'.0 

)490 
1611 
1615 

Madison 
1624  Madison 
.awrence 
iart 

IARRE 
)909  ^ARRE 
)940  f*AR 
1047 


1137  CUMBERLAND 


227  MC  LEAN 


1631  ^JCKMAN 

663  tALDWELL 
704  ESTILL 
855  pOONE 
lARLAN 

969  Whitley 
99b  Harrison 
harrison 

0    JOYLE 

053    MARTIN 


=  LOYD 
LOYD 

1ERCER 
3H10 

WHLENBERG 
JRECKENR1DGE 
YON 
1ETCALFE 
HARDIN 
>IKE 

TODD 

YSON 

'ENDLETON 

(OWAN 

rLEMING 

LEMING 
MADISON 

"  ITTENDEN 
3ELL 

RANKLIN 


3046 
3052 
[3112 


IMPSON 
IKE 

4ENIFEE 
TONROE 
5C0TT 


JOONE 

ARTER 

BEEN 
iREEN 

si  Muhlenberg 


r.Hi. 


USTI, 


37  55 
36  45 

38  16 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  riim»toWi=<-    /   . 

Agricultural  Experiment  Station,  Lexington,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you!   Cllmatol°glst -  c/°  Agronomy  Department, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

this^une1in?aSOnal  S"°*fa11  and  heatlnS  deBree  dayS  f°r  the  12  mMthS  endl°e  *"h  the  Preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Te.nfratur.  in  °v      „,.,>..<  „j  »  * 

.ovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative'de^ures6  ox  .v4rSe  Xu?"«p"2tS;S" rom°65°  V"1163  ^  '*** 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  tvDe  Dan  of  4-fnnt  ji,„,„  „„i„„    u     . -. 

o?bobser"atiaond  ^  *  ""«—«-  -  «-"  «*•  '-^.-S^l'^tS^^^^in^^^^^^VSSS'Si 
Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  enulvalont  „*  =„„     i   * 

Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observation^  ™       ♦  ?   '     6t '  °r  lce  °n  the  Sronnd. 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  ?he  record?  '  COnSe"ueotly  occasional  drifting  and  other 

sE„or^d°siretOWfaEntriesh:f"sCLiwaon0lg?ounaa  TnX.Tlll^Tel   anTlce"  ^  S""  °"  ^^   *"•'  »d  *»  ««  ™al  *°°^   t.bl.  include 
D?!Li°,,h!J^tr„!mlS  ™le-2   l^^   Pfecipitation..  Table;  "Daily  Temperature^Table;  ^  and  ^Evaporation  and_Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observati 


on  and  Wind" 
ending  at  time 


"Snowfall  and  snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  tne^hours  endinga ti'e  of  obse 
m   in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 

on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except 
ons  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.  except 

e  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Obser 
C  pVeec0iPUat^nnDaaf"  £S*Sl.  H°Urly  P^C±^^   "^  ™   Pressed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly^ 


ing  the  ™r  mon^some  observers  take^th^obser^ti^s^n^y^g0^  slT^^T.    '^  *h°™ 
stations  snow  on  ground  values  ^T^oT^.Tc'.S^   *"  "*  °bSerVatlon  tlme  f°r  a11  e*<=ePt  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
in  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
"  StJ"!1;^^1^  DSta"  Tabl6;  "Daily  »~*P".tl-  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

'  SrSSStS  LereapoLdXLOSaedsneiaerhlocated°oat^ear^f  Tl   SSl^0™*  ^^    h°™'  "*  "*- —  *"«-*-  *** 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

,    ..«.,  .,.!..,..«  „,  ,„„,.,,  nui,  „  „.„„  .,„„,„,.  „„„  ,  „„„  „  ,  _  „,„  .,„„„.„,  „  _wn  „  1M>#>  _f  ^  -iomi>u 

"  S  Su-B.-SW.SS  -SSS^  SSTS.-SM  S.-3-  SMS-.S.'B.'SS.S  SSSJPJKitnrMS  =s. 

D  „„ 4-~         * ...  


daily  record.   Degree  day 

, ..  M«JMl=vw„  tw  i-q^roBBu.  me  vaiue  ror  a  full  monl 

^"Hourly^ecipnftion^a?;.)^'1656  "**   "*   essentla"y  — ™t.  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


SjrSiTlSSjJluSSSJ?1™;  STOR^ DA,TAS-airofeawhichn:ayabee  obTalneff  rom^h  ^  1°^    "™TT  *"*  REVIEW'  «™Y  CLIMATOLOGICAL 

D.  C.  •      *'  a    OI  wnlcn  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

"Substation  Hist^ry-lor'this^ate0*  nS^^S^S'^^Y^' f  """J^'  "*"■'  °*  -"Nations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
Washington  25  D  C  for  0  «?%(!??  ,.^  *y  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office  PUDJ-1Catlon 
Climatological  D^t^f oftne  reject iv^ations^ootaila  VindL^^  »*   f°"°d  *°  »"   »«*   ^^^'^ 

.Soneyro?der°s  should  be^^.^irfS^r^r^SS^ix^^L'^-l^T17  ""-"^l-  1-1-d-  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Print  ing  OlfTcl,    Washington  25^  ^""-P""""-  regarding  subscriptions  should  be 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     94°    on   the    11th   at   Henderson   7    SSW  and 
Cumberland 

Lowest  Temperature:      16°    on   the   30th   at    Blaine    1    W 


on    the   7th    at 


Greatest  Total  Precipitation:      1.47    inches   at    Williamstown    5   WSW 

Least  Total  Precipitation:       0.00   inch   at    18   stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.37    inches   on   the    28th   at    Williamstown    5   WSW 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


October  1963  was  the  driest  October  on  record  in  some 
areas,  the  driest  month  of  record  in  some  places,  and  as 
dry  as  any  month  of  record  in,a  number  of  locations.    Of 
more  than  140  locations  reporting  rainfall,   some  28  per- 
cent had  no  measurable  rainfall,   75  percent  less  than 
0.  20  inch,    90  percent  less  than  0.  50  inch.     However,  de- 
pending on  location,  there  have  been  drier  Octobers  in 
past  years  in  some  sections  of  Kentucky  -  a  few  of  these 
years  being  1897,   1904,   1908,    1924,    1934,  and  1940. 

High  daytime  temperatures,   along  with  absence  of  rain 
and  sunny  skies,  intensified  soil  moisture  deficiency  dur- 
ing the  month.     For  the  first  4  weeks  of  the  month  tem- 
peratures averaged  some  5°  to  15°  above  normal.      In 
some  locations  in  the  western  half  of  the  State,   it  was 
one  of  the  three  warmest  Octobers  since  1888. 

October  rainfall  does  not  tell  the  whole  story  however. 
In  a  number  of  areas  in  Kentucky,   rainfall  totals  for  the 
2-month  period,  September  and  October,   set  new  re- 
cords for  dryness.     The  dry  weather  for  these  2  months 
added  to  the  growing  rainfall  deficit  which  had  its  begin- 
ning in  January.     For  the  year  to  October  31,   depending 
on  location,   rainfall  totals  were:    9  to  15  inches  below 
average  over  a  good  part  of  the  western  third  of  Ken- 
tucky; from  6  to  9  inches  below  at  a  number  of  north- 
central  locations;  as  much  as  15  inches  below  in  at  least 
one  south-central  area;  from  3  to  12  inches  below  long- 
time averages  at  many  locations  in  the  eastern  third  of 
Kentucky. 

The  accumulating  deficiency  of  precipitation  was  one  of 
the  principal  reasons  for  a  shortage  of  water  supply  and 
of  subsoil  moisture  over  much  of  Kentucky.     The  Ken- 
tucky Crop  and  Livestock  Reporting  Service  reported  that 
by  the  end  of  the  month  dry  soils  had  nearly  halted  plow- 
ing and  seeding  of  fall  crops,   stockwater  was  becoming 
rapidly  exhausted  at  many  places,   and  many  farmers 
were  hauling  water  for  both  the  home  and  livestock.    Wa- 
ter rationing  was  begun  in  at  least  one  community.     Due 
to  dryness,  a  number  of  forest  fires  occurred  during  the 
month,  and  forests  were  closed  to  the  public. 


The  U.   S.    Department  of  the  Interior  Geological  Survey 
("Water  Resources  Review"  of  November  1963)  stated 
that  in  October,    "Flow  of  the  Ohio  River  and  its  princi- 
pal tributaries  was  15  to  70  percent  of  median.     The 
flow  of  smaller  streams  generally  exceeded  known  mini- 
mum discharges.     Ground  water  levels  generally  de- 
clined and  were  lowest  of  record  in  a  key  well  in  the 
Mississippi  Plateau  region  and  in  a  key  well  in  the  West- 
ern Coal  Field  region.     Deeper  aquifers  were  not  seri- 
ously affected  by  the  drought  owing  to  favorable  antece- 
dent conditions;   however,  many  shallow  wells  were  dry, 
and  the  flow  of  many  small  springs  diminished  as  the 
drought  grew  worse.  " 

The  occurrence  of  this  very  dry  weather  during  the 
months  of  September  and  October,  after  the  regular 
growing  season,  helped  in  part  to  minimize  the  serious- 
ness of  soil  moisture  deficiency  -  coming  as  it  did  after 
the  harvest  of  excellent  crops  of  tobacco,   corn,  and  hay. 
The  warm  and  sunny  weather  that  prevailed  was  nearly 
ideal  for  the  maturity,   drying,   and  rapid  harvesting  of 
these  crops.     However,   low  humidities  in  October  posed 
some  problems  in  the  stripping  of  tobacco. 

A  cool  weather  front,  passing  through  the  State  on  the 
27th,  brought  an  end  to  the  unseasonably  warm  tempera- 
tures.    By  the  30th  early  morning  temperatures  had 
dropped  to  the  twenties  and  the  thirties,  the  coldest  of 
the  season  to  date.     Scattered  showers  associated  with 
this  weather  front  accounted  for  the  first  measurable 
rainfall  in  some  45  days  in  some  areas  in  the  west,  and 
over  much  of  the  State,  the  first  in  28  days.    Another 
cool  weather  front,  accompanied  by  general  rain,  enter- 
ed the  State  late  on  the  night  of  the  31st. 


A,   B.   Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky 


-    112 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
OCTOBER  1963 


Temperature 


WESTERN 

BEAVER  D*M 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
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45 

.15 
21 
75 
48 

.09 
27 
80 
54 

.11 
22 

76 

52 

.11 
17 
81 
52 

.32 
19 

no 

60 

.11 
21 
77 
61 

.08 
19 
78 
62 

.06 
29 
75 
57 

.17 

57 
72 
44 

.10 

<.e 

61 
40 

1.08 
24 
62 
39 

4.01 
850 

77.7 
50.8 

BLUE    GRASS 

DIX    OAK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.04 
25 
76 

46 

.26 
32 

78 
57 

.03 
56 
79 
60 

.33 

54 
77 
51 

.17 
35 

79 
50 

.13 
1* 
81 
55 

.07 
29 
80 
55 

.29 
36 
77 

56 

.20 
41 
75 
50 

.20 
29 
75 
51 

.18 
24 
77 
55 

.20 
60 
77 
61 

.22 
52 

77 
47 

.21 

40 
74 

47 

.01 
20 

78 
54 

.25 

19 
83 
53 

.06 
21 
76 
52 

.25 

20 
74 

50 

.12 

17 
75 
50 

.11 
29 
77 
53 

.24 
32 

78 

59 

.07 
22 
76 
53 

.17 
19 
75 
55 

.13 
21 

77 
60 

.03 
16 
75 
60 

.22 

30 
70 
59 

ft 

27 

77 

M 

.13 
55 

65 
50 

.27 

89 
63 
39 

.02 
63 

60 

38 

.23 

45 
63 
38 

4.84 
1072 
75.0 
52.4 

EASTERN 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

.06 
38 

.13 

62 

.19 

106 

.16 

77 

.13 

50 

.16 
41 

.13 
45 

.22 

65 

.06 
56 

.22 

56 

.06 
41 

.16 
97 

.13 
55 

.13 
34 

.10 
16 

.13 
1 

.16 

7 

.10 
12 

.19 
0 

.16 
33 

.06 
2 

.10 
4 

.13 
2 

.10 

4 

.16 
5 

.06 
5 

.19 
0 

.03 
0 

.25 

20 

.03 
26 

.16 

7 

4.05 

967 

DElEY    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 

3 

75 

52 

.02 
4 
78 
57 

.11 
12 

79 
50 

.19 
10 
80 
51 

.12 

0 

78 

50 

,08 

6 

79 

52 

.11 

2 
81 
54 

.03 

4 

81 

52 

.10 

8 

82 

49 

.21 

7 
76 
48 

.11 

2 

77 

46 

.06 
12 

75 
55 

.14 

8 

77 

44 

.06 

4 

73 

43 

.09 

4 

72 

51 

.10 

2 

72 

49 

.03 

3 

72 

48 

.16 

4 

71 

46 

.10 

3 

69 

46 

.08 

0 

72 

46 

ft 

1 
68 
53 

.10 

2 

78 

52 

.12 

2 

81 

51 

.06 

5 

84 

55 

.07 

1 

82 

52 

.13 
'  0 

82 
54 

.07 

6 

83 

52 

.10 

5 

74 

52 

.01 
13 
81 
44 

23 

.16 

8 

58 

26 

2.72 

164 

76.3 

49.3 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative     humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o       0 

ft     O    3 

a.   a  m 

ft 

a 

Station 

1 

> 

m 

8    ft   > 

s  a  £ 

a,  a  a 

ft 

o» 

8 
> 
< 

S    ft 

51 

0 

§     1 

H 

a     J 

°  w 

O  LJ 
O 

5h 

O  LU 
O 

O-h- 

t/) 

OUJ 

o 

E 
a  i- 

10 
O  UJ 

o 

o 
jf 

o 

01 

1 
o 

CO 

en 
1 

o 
to 

Oi 
09 

o 
o 

E 
oi  S3 

'ft 

0 

s- 

£  o 
ft    ?  *" 

I   WB    AIRPORT 

ssw 

15 

6.2 

21++ 

SW 

2 

68 

81 

35 

46 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

B50 

3.1 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

ssw 

12 

6.5 

25++ 

WNW 

11 

60 

72 

35 

42 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

- 

2.3 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

SSE 

12 

4.6 

23 

s 

2 

77 

83 

42 

49 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

4 

86 

2.8 

»  DATA  FROM  CINCINNATI  ABBE 
OBS.,  OHIO. 
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DAILY  TEMPERATURES 


WESTERN 
BFAVER  DAM 
BENTON  2 

FCROS  FERRY  DAM  50 
GCl  DEN  POND  8  N 
SREENVILLE  2  w 
HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LPVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD 
MILBURN  1  E 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRtNCFTON 
RUSSELLVILLE 

CENTRAL 
ANCHORAGE 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCf 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BflNNlEVILLE  *  N 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

clermont  1  sse 
El izabethtown 
falls  of  rough 
glasgow  wkay 
greensburg 
irvington 
leitchfielo 
louisville 
louisville  «b  ap 
mammoth  cave  park 


Day  Of  Monlh 


KENTUCKY 
OCTOBER  1963 


32   49   56 

81   85   82 
43   5*   55 


85   85 

41   46 


70   78 
40   47 


68   81 
37   43 


77 
39 

80 
53 

79 
53 

77 
42 

82 
43 

79 
36 

80 

70 

80 
51 

78 
42 

83 
41 

79 
38 

77 
47 

85 

42 

78 
42 

85 
46 

79 
32 

84 
SO 

82 
58 

79 
49 

85 
39 

78 
38 

81 
S3 

85 
53 

82 
47 

85 
44 

70 
35 

82 
36 

81 
54 

83 
38 

79 
36 

79 
39 

80 
49 

84 
59 

81 
43 

85 
44 

79 

77 

36 

44 

85 

86 

50 

54 

82 

85 

41 

51 

85 

86 

41 

52 

85 

87 

42 

49 

88 

87 

40 

48 

82 

86 

49 

52 

88 

87 

83   80 
48   42 


80 

45   40 


82   79 
57   53 


85   85 
45   46 


82   79 
53   43 


85   81 
50   43 


88   87 
48   43 


88 

87 

41 

50 

86 

86 

41 

49 

86 

85 

42 

52 

86 

85 

45 

58 

79 

83 

44 

54 

89 

87 

42 

47 

84 

85 

43 

52 

84 

86 

43 

46 

82 

84 

45 

49 

48   50   51 


85   83 
49   44 


78   84 
41   42 


86 

84 

80 

85 

46 

53 

42 

42 

86 

85 

79 

86 

49 

51 

48 

46 

85 

84 

81 

87 

53 

53 

53 

51 

83 

84 

83 

79 

53 

48 

50 

48 

87 

86 

84 

86 

47 

50 

41 

45 

84 

83 

81 

86 

52 

53 

46 

46 

85 

85 

83 

87 

47 

52 

45 

46 

85 

86 

86 

86 

47 

50 

44 

44 

87 

86 

84 

84 

41 

46 

44 

43 

86 

84 

84 

80 

41 

53 

43 

43 

5i 
87 

56 

84 

49 

57 

90 

85 

56 

63 

86 

91 

41 

52 

91 

85 

56 

60 

94 

85 

59 

57 

88 

91 

50 

55 

86 

93 

53 

56 

90 

86 

51 

59 

83   85 
36   50 


82   82 
44   49 


83   86 
53   57 


86   87 
50   52 


83   85 
40   51 


86   87 
42   49 


46   49   42 


88   84   78 
50   46   40 


84   82   80 
38   41   36 


45   50   45 


86   85 
41   42 


91 

59   59 


91   87 
58   60 


90   86 
55   63 


84   90 
58   61 


93   87 
55   61 


89   84 
61   66 


89   87 
61   54 


86   91 
49   56 


93   87 

48   54 


82   89 
45   58 


84   86   84 
45   49   43 


79   80 
35   54 


79   82 
36   58 


79 
56 


84   85 
55   57 


80   81   85 
42   40   40 


77   84   85 
45   43   47 


75   80   83 
46   45   46 


84   84   86 


82   81 
42   46 


85   83   79 
47   50   42 


84 
43 


84   82 
45   47 


61 
59 


81   87 
42   50 


84   90 
39   52 


83   88 
39   49 


79   88 
36   47 


82   90 
42   50 


80   83 
36   39 


83   88 
42   50 


78   76 
42 


82   89 
39   52 


88 
50 

88 
56 

85 
52 

86 
54 

86 
52 

88 
53 

85 
39 

86 
50 

88 
53 

85 
56 

87 
55 

87 
60 

85 
52 

85 
57 

88 
40 

89 
49 

86 
53 

86 
58 

85 
55 

87 
55 

83 
42 

83 
47 

88   78 
57   40 


46   48   55 


86 
51 


84   89 
37   45 


82   88   84 
47   57   56 


87 
45 

85 
50 

80 
45 

83 
47 

81 
38 

84 
45 

82 
36 

85 
46 

82 
44 

82 
48 

82 
36 

85 
43 

84 
43 

85 
49 

80 
36 

83 
40 

83 
45 

84 
47 

78 
45 

75 
36 

90 
36 

88 
45 

85   85 
40   41 


79   80 
39   41 


83   85 
50   54 


84   85 
42   43 


83   82 
43   45 


85   86 
46   50 


83   84 
48   51 


84   86 
47   47 


84   86 
45   48 


85   85 
40   44 


83   84 
47   48 


82   82 
48   47 


87   88 
42   46 


84   83 
48   54 


85   85 
48   47 


85   86 
43   44 


86   85 
39   42 


75   82 
42   42 


86   88 
40   47 


39   41 
85   85 


85   87 
43   45 


88   86   82 
49   46 


83   82 
39   41 


50   44   43 

85   87   89 
46   48   49 


84   85 
49   49 


85   91 
43   48 


83   86 
51   51 


84   86 
46   48 


89   89   87 
45   45   47 


88   86   82 
51   47   56 


88   38   81 
50   49   59 


88   87 
44   47 


90   90   87 
50   51   53 


49   47   47 


80   84 
54   52 


83   83   84 


65 
44 

88 
46 

89 
45 

87 
43 

86 

44 

80 
55 

81 
44 

88 
48 

Be 

50 

88 
48 

86 
47 

80 
56 

84 
47 

85 
47 

85 

48 

83 
45 

81 
46 

79 
58 

87  88  87 

42  47  50 

87  89  89 

40  43  45 


83   83 

45   41 


84   85 
43   40 


82   82 
47   42 


81   84 
40   36 


83   83 
46   41 


84   83 
40   37 


83   83 
42   42 


78   80 
38   38 


82   83 

44   40 


84   86 
43   42 


76   87 
39   48 


48   50   52 


83   78 
49   57 


87   78 
47   58 


90 
48 


85   80 
45   51 


79   84 
50   54 


54   52   53 


85   81 
55   54 


86   86   85 
53   52   53 


83   85 
53   55 


48   54   57 


83   85 

50 


84   88 
34   43 


85   86 
39   48 


85   85 
36   38 


85   87 
39   49 


83 

78 

42 

31 

79 

92 

46 

44 

eo 

83 

54 

37 

78 

82 

45 

40 

76 

81 

47 

45 

77 

81 

50 

49 

76 

79 

46 

40 

80 

81 

49 

47 

84   89 
38   48 


87 
47 

85 


85   87   85 


45   48   48 


54   53   54 


60   65 
35   25 


61   71 
27   22 


58   63 
37   32 


69   61 
37   26 


60   64 
36   28 


62   63 
33   29 


74   65 
35   25 


71   64 
36   29 


60   65 
34   25 


60   64 
34   29 


58   60 
37   28 


74   82.1 
45.7 


79.8 
42.9 


83   67   60 
49   37   30 


48   37   27 


63 
29 


86   70   62 


85   84   86 
55   53 


83   82 
50   53 


84   85   84 
53   50   53 


51   48   48 


82   86   83 
54   51   52 


85   83   82   83   82   67   65   63   70 


86 

82 

83 

S3 

83 

83 

87 

88 

87 

41 

40 

38 

37 

39 

43 

45 

43 

45 

83 

83 

85 

65 

86 

88 

87 

84 

82 

44 

42 

40 

38 

45 

49 

48 

50 

57 

85 

84 

85 

85 

85 

88 

88 

88 

86 

40 

37 

36 

35 

35 

45 

43 

44 

43 

83 

84 

84 

83 

88 

85 

77 

86 

81 

48 

43 

43 

42 

52 

51 

50 

51 

57 

81 

82 

82 

83 

86 

86 

85 

84 

79 

52 

48 

50 

50 

55 

56 

54 

55 

61 

83 

84 

?9 

83 

88 

84 

85 

85 

82 

54 

51 

50 

48 

56 

62 

56 

59 

62 

81 

82 

81 

81 

86 

82 

83 

83 

80 

47 

43 

43 

42 

52 

57 

49 

SO 

57 

81 

83 

83 

83 

86 

86 

86 

84 

80 

48 

43 

43 

40 

51 

55 

61 

61 

60 

82   82 
54   48 


81.5 
52.3 


83.1 
45.2 


82.0 
48.7 


83.0 
49.0 


83.6 
46.5 


84.2 
48.7 


83.3 
46.6 


82.1 
47.1 


81.1 
48.9 


64 

81,2 

33 

49,5 

73 

84.3 

46 

47.2 

78 

81.6 

50 

50.3 

76 

82,5 

45 

48.8 

65 

83.1 

32 

46.3 

77 

83.7 

4  0 

43.8 

88   75   68   64   81.5 
49   36   28   28   45.7 


65   60   61   67 
45   31   27 


63   64 
36   28 


59   63 
38   28 


68   61 
48   36 


62   64 
23 


55   52   54 


83  S3  82 

53  43  46 

83  83  85 
55  52  52 

81  85  86 
53  49  49 

84  84  83 

55  51  56 

82  82  83 
59  57  57 

85  84  84 

56  58  60 


82   83   83 
57   54   54 


59   63   75 
35   29   45 


82   67   60   63 
52   38   24   25 


71   59   61 
50   35   27 


81   65   57 

48   35   25 


46   32   22   37 


68   60 

38   28   32 


59   64 
35   27 


79.1 

45.1 


80.9 
44,4 


80.5 
41.8 


81.6 
46,8 


61   64 
26   26 


64   70 
27   44 


58   62 
36   33 


63   70 
37   49 


60   62 
37   32 


62   62 
35   29 


81,1 
42.0 


82.2 
40.6 


80.2 
47.6 


79.2 
51.6 


80.5 
52.8 


78.7 
48.2 


81.2 
50.0 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


scottsville  3  ssw 

Summer  shade 
mole  creek  dam 
blue  grass 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  wB  AIRPORT 
CVNTHIANA  2 
DANVILLE 
DTX  DAM 

falmouTh 
flemingsburg  2 
frankfort  lock  * 
lexington  wb  airport 
maysville  dam  33 
mount  sterling 

O.ENTON  2  S 

RICHMOND 

SHELBVVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 

WILLIAMSTOWN  S  WSW 

EASTERN 
ASHLAND 

barbourville 
Baxter 
Blaine  l  w 
Cumberland 
dema 
ofwey  dam 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIOELBERG  LOCK  1* 

HYOEN 

JACKSON 

LONDON  FAA  AP 

MANCHESTER  *  SE 

«C  KEF 

MtODLFSBORO 


'    TOCKY 
N  : 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


74   80   84 
43   S2   55 


77   79   83 
39   30   57 


70   79   80 
37   39   44 


78   78 
34   55 


76   80 
38   50 


38   41   55 


79   79 
40   54 


78   80   80 
35   41   54 


76 
45 


70   79   82 
40   39   31 

72   76   79 


78   80 
39   46 


68   75   75 
42   42   48 


78   61 

40   48 


68   77   78 
39   46   48 


80   80   85 


45 

77 
36 

77 
42 


76   83   83 
51   46   53 


76   82   82 

44   43   45 


80   78   84 
40   39   39 


63   84 
46   51 


80   64 
40   41 


80   86 
46   41 


79   78 
50   40 


81   83 
33   35 


79   85 
43   43 


83   84 
43   47 


80   84 
37   36 


80   64 
46   45 


78   84 
41   41 


81   82 
50   33 


76   79 
42   40 


78   83 
46   47 


84   86 
40   39 


75   82 

48   48 


74   80 
46   48 


76   82 
42   40 


80   81 
46   49 


78   82 

43   46 


83 
42 


74 
38 

80 


80  74  79 

45  44  45 

80  76  60 

42  41  43 

74  78  79 

42  39  42 

77  83  84 

40  38  41 


84   83 
33   52 


82   82   76 
48   47   42 


83   85 
42   42 


85   82 
53   52 


84   83 
46   49 


65   75 

50   50 


86   85 

38   46 


65   85 
49   49 


84   83 
50   53 


86   82 
36   42 


63   75 
48   52 


85   85 
41   44 


81   79 
33   55 


86   86 
40   45 


84   76 
53   54 


63   60 
41   41 


64   84 
46   51 


91   83 

50   50 


66   85 
39   38 


80   80 
49   49 


85   83 
47   50 


83   83   74 


82   81 
46   45 


84 
42 


44   42   46 


80   81   77 


43   41   41 


82   82 
39   42 


44   45   42 


83   87   86 
31   54   57 


81   85 
40   51 


79   81 
46   44 


82   87 
37   42 


85   62 
56   60 


86   87 
49   57 


82   88 
42   56 


83   89 
45   55 


86   88 
52   60 


84   84 
37   46 


86   76 
48   55 


83   89 

40   45 


86   76 
55   55 


75   85 
43   46 


86   79 
52   53 


87   84 
44   54 


81   86 
51   57 


80   88 
48   55 


63   88 
40   52 


84   77 
48   51 


83   85 
47   49 


77   84 
39   42 


37   37   37 


85   84 
39   49 


76   84 
36   43 


76   83 
39   39 


79   83 
40   42 


34  38  50 

'6  80  83 

34  36  42 

'7  79  80 

37  38  36 


81   63   80 
51   49   56 


79   62 
47   44 


80   80 
36   40 


78   80   82 
43   46   49 


'9 
35 


79 
39 


76   82 
30   36 


79   81 
41   45 


80   63 
41   47 


82   83   84 
52   50   46 


82   83   84 
43   41   39 


83   82   85 

39   37   35 


82   64 
49   48 


74   80   82 

45   44   47 


78   82   64 
40   41   41 


75   80 
47   49 


44   44   44 


'9 
46 


75 

43 


77   74 
37   36 


78   77 
41   37 


84   86 
28   26 


79   63 
33   33 


78   62 
39   35 


77   83 
32   34 


75   80 
35   33 


73   73 
34   33 


78   80 
35   35 


78   75 
42   38 


76   76 
36   38 


76   78   80 
40   37   39 


36 


83   83 
44   41 


82   82 
47   42 


83   84 
35   34 


84   83 
45   44 


83   84 
46   44 


85   65 
37   37 


82   81 
45   44 


84   83 
39   40 


80   82 
51   45 


79   79 

40   40 


83   83 
47   45 


84   84 
40   38 


82   82 
43   53 


82   81 
49   44 


84   84 
35   40 


79 

82 

39 

35 

77 

74 

35 

34 

no 

80 

39 

36 

63   83 
39   32 


80   80 
37   36 


84   85 
35   33 


61   81 
35   35 


82   82 
34   32 


81   61   81 
44   46   45 


84   83 
49   51 


80   61 
38   37 


82   84 
35   34 


81   81 
37   34 


84   83 
29   26 


83   85 
30   29 


84   84 
34   33 


63   84 
36   33 


82   82 
36   35 


81   82 
36   36 


81   82 
37   35 


80   80 
40   37 


85   86   86 
49   56   60 


85   85 
44   48 


85   65   86 
35   35   40 


85   61 

56   35 


86   64 
53   46 


87 
51 


64   68 
38   30 


86   82 
57   54 


79   75 
36   47 


84   80 
53   53 


85   62 
48   47 


64   85 

52   54 


60   87 
47   55 


80   84 
37   34 


84   81 
51   58 


87   84 
58   58 


85   85 

45   47 


87   83 
43   43 


85   62 
56   62 


84   85 
44   43 


83   82 
36   43 


65   85 
35   45 


81   82   81 
33   35   46 


B3   85 
29   30 


82   80 
45   42 


84   84 
42   41 


82 

82 

35 

*5 

85 

83 

37 

40 

82 

81 

44 

43 

83 

82 

37 

45 

84 

64 

41 

48 

63 

82 

35 

36 

84 

84 

40 

43 

82 

82 

39 

46 

87 

85 

35 

46 

82 

84 

35 

47 

65 

83 

33 

40 

81   82 
43   43 


83   81 
40   44 


82   84 
34   37 


85   83 
48   42 


86   85 

40   45 


64   63 
42   42 


83   82 
42   49 


81   81 
43   43 


83   82 
40   47 


83   84 
42   48 


82   81 
44   52 


86   85 
39   46 


80   81 
39   40 


83   83 
39   46 


83   63 

'. ',      :  I 


61   62 
33   51 


82   82 

50   46 


60   63 
37   33 


54   53   S3 


84   86   86 
49   46   47 


81   83   64 
51   49   52 


57   55   57 


83   64   83 
48   46   51 


81   83   83 

55   53   54 


68   59   63   75 
49   26   25   35 


82   70   60 
47   32   26 


63   62 
38   28 


59   59 
36   25 


83   64   60   60 
46   37   22   24 


65   57   57   67 
50   37   29   36 


67   61 
37   27 


63   56   60   70 
45   35   26   39 


80   61   82 
45   45   43 


82   81   62 
46   44   46 


83   85 
38   39 


80  83  83 

43  42  36 

86  65  82 
43  45  46 

82  82  84 

43  45  47 

84  83  82 

45  45  45 

80  83  83 

45  46  48 

84  82  82 

46  47  46 

81  83  82 

45  46  48 

87  85  83 
52  48  47 

82  82  81 
50  48  47 

86  86  83 

44  44  45 

80  82  60 

46  45  45 

83  85  84 
48  47  45 


58   61 
32   24 


67   60   61 
35   26   37 


65 
35 


59 
32 


76   66 
44   41 


70 

26 


80   68 
47   39 


82   70 
42   34 


70   63 
52   51 


75   62 
52   39 


84   71 
51   35 


79   61 
52   35 


75   67 
51   40 


76   63 
57   35 


57   58 
25   25 


56   60 
25   26 


59   69 
22   26 


82   71 
48   39 


70   56 
52   34 


72   60 
54   31 


82   72 
49   41 


56   50 
23   23 


58   60 
25   25 


80.9 
51.9 


79.6 
44.7 


80.5 
39.4 


79.9 
49.7 


80.1 
39.1 

80.7 
*5.4 

81.0 
47.8 

80.2 
38.2 

77.0 
46.7 

80.5 
41,3 

78.1 
49.6 

76.1 
41.6 

76.7 
48.4 

79.9 
41.5 

78.9 
47.8 

78.6 
46.6 

79.4 
♦1.5 

77.5 
48.3 

78.5 
45.9 


77.1 
39.4 


77.6 
40.1 


80.3 
31,4 


80.4 
38.5 


80.7 
39.9 


79.7 
38.2 


79.3 
39,0 


76.8 
38.9 


79.7 
40.1 


77.3 

40.6 


79.1 
40.8 


77.5 
41.3 


81.4 
36.9 


77.0 
37.4 


79.5 
39.3 
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Station 

Day  Oi  Month 

O 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2, 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 

MONTICElLO 

MAX 
MIN 

T9 
38 

80 
49 

S3 
53 

78 
42 

83 

40 

83 
43 

83 
43 

83 
44 

77 
41 

81 
38 

84 
45 

82 
54 

80 
38 

82 

40 

82 
42 

82 

40 

83 
37 

84 
36 

85 
36 

85 
39 

85 

48 

85 
42 

84 
46 

82 

57 

85 
SI 

84 
48 

83 

48 

71 
56 

60 
38 

63 
24 

76 
31 

80.5 
42,9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

76 
36 

77 
52 

•  1 
59 

77 
41 

81 
44 

83 
43 

82 
42 

82 
46 

77 

41 

80 
39 

84 
45 

81 
57 

78 
40 

80 
*5 

82 
42 

82 
40 

82 
38 

83 
38 

81 
38 

85 
46 

82 
50 

82 
44 

83 

47 

83 

56 

82 
53 

81 
50 

80 
49 

74 
55 

59 
35 

60 
25 

73 
11 

79.1 
44.1 

PIKEvILLE 

MAX 
MIN 

76 
A3 

82 
SO 

83 

50 

79 
44 

85 
43 

85 
44 

87 
46 

85 
45 

80 
45 

82 
37 

89 

40 

81 
51 

81 

40 

84 
38 

87 
39 

87 
37 

85 
37 

86 
36 

85 

39 

84 
38 

83 
45 

89 
43 

82 
47 

86 
51 

82 

45 

82 

48 

82 

48 

71 
53 

58 

37 

63 
28 

73 

28 

81.4 
42,4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

77 
37 

78 
SI 

83 
55 

77 
45 

81 
40 

82 
42 

81 
42 

83 

44 

75 

49 

80 
38 

83 
42 

83 
57 

78 
48 

80 
39 

81 
41 

81 
39 

82 
36 

83 
35 

82 

35 

85 
42 

83 

47 

83 
42 

82 
42 

80 
52 

83 
SO 

84 
47 

81 

47 

70 
56 

59 
36 

62 
24 

72 
10 

79.2 
42.9 

STEARNS 

MAX 
MIN 

6S 

40 

78 
40 

80 
53 

80 
45 

75 
43 

80 
48 

81 
47 

80 

46 

30 
46 

74 
41 

78 
42 

83 

50 

79 

44 

78 
44 

78 
45 

78 
45 

78 
42 

80 
43 

80 
43 

81 
44 

81 
52 

82 
50 

81 
49 

81 

49 

81 
55 

81 
54 

81 
53 

80 
57 

62 
37 

56 

30 

59 
11 

77,1 
45.4 

TOMAHAWK  1  MSN 

MAX 
MIN 

75 
36 

77 
32 

85 

30 

88 
37 

76 
33 

80 
32 

83 
33 

82 
33 

82 
32 

82 
32 

83 
34 

81 
36 

80 
40 

82 
38 

83 
41 

82 

43 

82 
42 

82 
43 

83 
43 

71 
52 

58 
33 

59 
22 

78,9 
36.2 

VANCEBURS  DAM  32 

MAX 
MIN 

76 
41 

81 
43 

78 
51 

74 
45 

79 
45 

82 
42 

85 
46 

73 
50 

71 

44 

78 
43 

86 
44 

74 
55 

74 
39 

79 
38 

82 
42 

81 
42 

81 
40 

81 

40 

83 
41 

83 

50 

81 
49 

80 
47 

79 
42 

80 
53 

83 
50 

81 
56 

73 

52 

67 
46 

60 
39 

58 
29 

71 

34 

77.2 
44.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

70 
32 

78 
32 

79 
43 

80 
36 

75 
34 

81 
33 

84 
37 

64 
38 

50 
37 

75 
34 

80 
34 

85 
38 

77 
32 

76 
32 

80 
32 

82 
35 

83 
33 

82 
33 

83 
33 

83 
34 

84 
44 

82 
40 

82 

40 

83 

40 

82 

44 

84 
44 

83 
44 

78 
44 

69 
32 

67 
22 

59 
?? 

79,0 
35.7 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

67 
39 

79 
41 

80 
46 

81 
41 

78 
40 

82 
42 

81 
43 

83 
43 

82 
45 

76 
38 

79 

40 

84 
43 

79 
39 

79 
39 

80 
40 

81 
39 

80 
37 

82 
36 

83 
36 

83 
37 

83 
47 

82 
42 

84 
43 

83 
47 

83 
52 

83 
49 

82 
45 

82 
55 

71 
37 

58 
25 

61 
25 

79.1 
41,0 

3m  H*l«*nc»  NotM  Following  Station  Indwc 

-   119    - 


STATION  INDEX 


w 

OBSERVATION 

0 

U 

W 

35 

1 

< 

TIME  AND 

S 

8 

P 

TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

< 

ORQFRVFP 

a 

3 

0 

2 

o 

9 

§ 

A. 

si 

1 

fe1 

UDni,n  V  t,  n 

ADD l SON  OAM  45 

003 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

38 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

006 

CLINTON 

36  45 

85  08 

100 

u 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

70( 

7F 

IV 

CHARLES  G.  BARRET 

ASHLAND 

0  ■:  9 

BOYD 

38  27 

82  36 

55 

It 

ASHLANO  WAIEW  PLANI 

BARBOURVILLE 

031 

KNOX 

36  52 

83  63 

U 

FELTON  W  PATTON 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

NELSON 

37  48 

85  28 

5P 

5f 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCMOO 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

042 

ALLEN 

36  54 

59. 

•J 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

0*5( 

HARLAN 

36  51 

83  20 

116/ 

It 

: 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  OAM 

049( 

OHIO 

37  25 

86  52 

44 

E.  G.  YOUNG 

BENTON 

061 

MAR5HALL 

■ 

36  51 

88  20 

39' 

: 

JAMES  M.  MILLER 

BENTON  2 

061' 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

30! 

5P 

9F 

RAOIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MADISON 

37  34 

84  18 

107C 

5P 

■■<■ 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

MADISON 

37  33 

84  15 

It 

MRS.  LAURA  B.  GABBARD 

BLAINE  1  W 

075 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

69C 

BA 

0/1 

JOHN  LEE  BURTON 

B0NNIEV1LLE  4  N 

085' 

HART 

37  26 

73C 

5P 

91 

ODUS  MCDOWELL 

BOWLING  GREEN 

0901 

WARREN 

37  00 

53f 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

090? 

WARREN 

36  58 

86  26 

53! 

Mil 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAOFORDSVILLE 

i 

37  29 

85  09 

66C 

3A 

8)1 

JAMES  T.  MULLIN5 

BROWNSVILLE 

104- 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

561 

7* 

MRS.  TEMPIE  LOU  SMI IH 

BUCKHORN 

ioec 

* 

37  21 

83  23 

93( 

7A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

1  121 

PIKE 

37  13 

82  35 

1642 

8* 

: 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVJLLE 

1137 

CUMBERLAND 

; 

36  47 

85  22 

60! 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

120* 

TRIGG 

i 

36  46 

87  58 

38* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

122; 

MC  LEAN 

2 

37  32 

87  16 

402 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

61 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYV1LLE 

1291 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

60C 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

CARROLL 

38  41 

85  11 

48C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406 

HARDIN 

1 

37  40 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

1 

37  55 

65  40 

9P 

5P 

BLRNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

360 

ERL  SENSING 

COBB 

1663 

; 

36  59 

87  47 

490 

MRS  BENN1E  B.  WHI IE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*COVINGTON  WB  AIRPORT 

ie^c 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MM 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND 

HARLAN 

; 

36  58 

82  59 

1463 

6P 

C.  C.  WH1TEAKER 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

\9b<, 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1996 

HARRISON 

c 

38  23 

84  18 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

S 

38  23 

84  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

84  46 

R.  P.  COLDIRQN 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  4B 

82  32 

770 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHlA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

166C 

6A 

THOMAS  M.  GRAHAM 

DEMA 

21  39 

1 

37  25 

B2  48 

850 

5P 

5P 

ISHMAEL  HOPKINS  JR 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

2214 

MERCER 

' 

37  48 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  *  ESE 

2358 

OHIO 

3 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

■ 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  D.  GIVENS 

OYER 

2  391 

BRECKENRIOGE 

37  43 

86  13 

793 

: 

LENA  bLAIR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

; 

37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

JOHN  E.  MORAN 

EL1ZABETHT0WN 

2510 

HARDIN 

37  41 

85  52 

739 

6A 

6A 

RAOIO  STATION  WIEL 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

i 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EOMONO  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALLS  OF  ROUGH 

2770 

GRAYSON 

3 

37  36 

ARLIE  C.  ESKRIDGE 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

5 

38  40 

84  20 

560 

7A 

ELVIN  L.  SAMPSON 

FARMERS 

2  791 

5 

83  33 

668 

7A 

MRS*  C.  C.  STAMPER 

FLEM1NGSBURG 

2903 

FLEMING 

5 

38  25 

83  43 

858 

MRS.  ALMYRTA  d.  HALL 

FLEMINGSBURG  I 

?90B 

FLEMING 

5 

38  25 

B3  45 

920 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

Z953 

MADISON 

4 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  dam  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

MID 

6A 

C   H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

BELL 

1 

36  47 

83  45 

1005 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

iQ'ih 

SIMPSON 

i 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAl 

FREFBURN  2  Sw 

3046 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

6A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCH8URG 

3052 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

3 

65  48 

759 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN 'WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

B5  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

608 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  6  N 

3295 

TRIGG 

2 

36  54 

88  00 

400 

7A 

7A 

FISH  *  WLDLF.  REFUGE 

GRAYSON  1  SE 

J392 

CARTER 

7 

38  19 

82  56 

900 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  ESE 

3435 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

626 

7A 

JOHN  D  8RANDON 

GREENVILLE  2  W 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37  03 

87  20 

740 

CLEATUS  e.  BRJNKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

H.  A.  BAILEY 

HAZARO  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

* 

37  33 

83  46 

663 

4P 

7A 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSw 

3762 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

J79B 

CHRISTIAN 

2 

87  34 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

6 

36  34 

89  10 

362 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HIGH  BRIOGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGENVlLLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

3 

37  32 

85  44 

788 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

..093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

8A 

MRS.  JEAN  B.  ELAM 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

650 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

795 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

* 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

KEENE  \    SSW 

4369 

JESSAMINE 

4 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595 

38  26 

85  23 

860 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620 

GARRARO 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LE6URN  1  E 

4672 

KNOTT 

37  20 

82  57 

1100 

5P 

CLOSED  8/20/63 

LEITCHF1ELD 

4703 

GRAYSON 

i 

37  29 

642 

6P 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MIC 

U.5.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3 

37  21 

84  55 

7A 

FITCH  FOSTER 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4B25 

JESSAMINE 

37  45 

64  35 

521 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  OAM 

48<.B 

GREENUP 

7 

38  39 

82  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4B57 

HENRY 

4 

38  26 

84  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L0GL1CK  1  S 

4882 

CLARK 

4 

37  51 

84  02 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

4893 

2 

37  08 

84  08 

1255 

LONDON  WATER  PLANT 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

2 

37  05 

84  05 

1191 

■ill. 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  J 

LAWRENCE 

1 

38  07 

62  38 

662 

LEBAN  E  WALLACE  JR 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

462 

MID 

M10 

LOUISVILLE  6.+E.  CO. 

•LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

477 

410 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002  BARREN 

3 

36  53 

66  02 

738 

W1LLAR0  E.  FOSTER 

MAOISONVILLE  1  se 

5067 

HOPKINS 

3 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A 

7A 

HOMER  WfcLbuRN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

3 

37  11 

86  05 

600 

5P 

IP 

M 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 

5111 

CLAY 

4 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN 

5171 

FLOYD 

37  34 

82  45 

660 

7A 

MRS.  BETTY  PREFLAT1SH 

MAYFIELD 

5?  30 

GRAVES 

36  4  4 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  OAM  33 

5243 

MASON 

7 

38  36 

83  42 

515 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

S  1  9  i 

JACKSON 

2 

37  26 

34  00 

1000 

8A 

BA 

MRS.  WINNIE  E.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENOLETON 

662 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

•^3  70 

1 

37  34 

730 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MI0DLES60R0 

5389 

BELL 

2 

36  37 

83  43 

1135 

7A 

MRS  RUTH  L  CONNER 

MIDDLEOBOPO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

2 

36  38 

83  43 

1130 

CITY  OF  M1DDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

<■ 

38  09 

84  41 

_ 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILBURN  1  E 

9419 

CARLISLE 

h 

36  48 

8B  53 

345 

6P 

RUSSELL  D  SULLIVAN 

MILLERSBURG  2  N 

5430 

BOURBON 

5 

38  19 

84  09 

810 

8LUE  STAR  NURSERY 

MILLtPSTOWN 

54  58 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MOMTKELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36  50 

84  50 

928 

6P 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MORF.MEA0  STATE  COLLEGE 

J  9  55 

9 

38  11 

83  26 

750 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

}«4<j 

MONTGOMERY 

9 

38  04 

83  56 

5P 

FRED  CARIMILL 

MOUNT  VERNON 

9641 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

116 

5P 

SP 

WILLIAM  H  COX 

MUNFORDVILLE 

:.<.*'. 

37  16 

85  53 

610 

7A 

KtNNETH  EARL  WALTERS 

MURRAY 

3694 

CALLOWAY 

9 

36  36 

86  20 

320 

HA 

8A 

H 

JOHN  E.  SCOTT 

'jLIVf  MILL  2  HHH 

601  1 

TARTER 

7 

38  19 

S3  12 

895 

GEORGE  E.  DUVAL 

OtMV 

6020 

HOPKINS 

7 

37  14 

87  47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NE 1 S2 

un\  ir,» 

CLAY 

4 

37  16 

83  39 

750 

7A 

EUGENE  ALLEN 

mo  2   w 

DAVIE',!. 

37  46 

87  09 

5P 

7A 

O'tH'.ftORO  DAM  ** 

',1,11, 

MVI£M 

37  47 

87  07 

404 

6A 

',   CORPS  OF  ENGINEERS 

WCNTOH  2  4 

',   1  ',', 

OWN 

4 

38  32 

84  50 

820 

4P 

4P 

ALGER  A  REDMON 

PAOUCAH  FAA  AICCOVT 

4110 

MC  CRACKEN 

' 

37  04 

88  46 

396 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PAMCAH 

6119 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  37 

340 

5P 

IP 

RADIO  STATION  WPAD 

CAO-;rAM  MHA44  plani 

6117 

MC  CRACKEN 

r 

37  06 

88  36 

325 

CITY  OF  PADUCAH 

PAIMT'.VILLC  t  *. 

'.  i  -.: 

JOHNV)N 

1 

37  48 

82  49 

620 

7A 

JAMES  D  HUGHES 

STATION 


PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVlLLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

R I CHMOND 

ROCHESTER   LOCK   3 

RUSSELLVILLE 


SADII 


/ILLE 


SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
SMEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSV1LLE 
TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE 
TYRONE  LOCK  » 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  OAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  ! 


COUNTY 


55    MUMLCMBURG 

199  Pire 

576    CALDWELL 
ESTILL 
MAO I  SON 


\t. 

MAGOFF 
34    MAGOFFIN 

215    ALLEN 
ALLEN 

234J  WEBSTER 

324J  SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 
PULA5KI 
PULASK I 

604    WASHINGTON 
77J  MC    CREAI 
METCALFE 
WASHINGTON 


■  GALLATJN 

■  LINCOLN 
<  MORGAN 


13 

DAM 


«  37  35 

4  37  56 

5  37  45 

5  37  44 

3  36  44 

3  36  44 

3'  37  36 

!  38  13 

I  38  00 

1  36  20 

2  37  06 

2  37  07 

8  37  41 

2  3',  4  3 

1  36  53 

1  37  52 

8  38  02 

OBSERVES 


rvA-74* 

J.l.     WtATHt*-    feuREAU 
ALTON    M.     HARVILL 

Vj*ps   'A    EJI61MECJU 

rHOW  .     "EKNkOW 

r'jff,   of    EM 

M*S.     GLADYS     TALLEY 
CLEM    fl&HlKASTO 

JOHN   t.    MWCM 

URN   Of    EH      ■ 

•;tanl(  |   6MMCN 

■■ 

NOBLE    ALLtN 

mp--.     IKU. 
'JPLANOCR   C.    CRAIG 
■  HOW  " 

hemp*  p  wireu 

GEORGE    I  .    S1WSO* 
ROY    L    AbfcOTI 
SAOIO    914    - U 

WM.   h,    GQMTtCV 

MPi   OlaotS   m.   GRIFFITH 
OMii    H.    Mr    HUJttfST 
^ha&liE    hi    KMrt 

MPS.     KAIHRYN    B.     CARP 
WILLIAM    I    HI  I 

CLYDE  E-JoAhr 

CORPS  OF    E^. 

CORPS  OF    EM6IN£EaU 

CORPS  OF   E*filM£EJtG 

MRS.    EDNA   LOVE 
CORPS    OF    ENGINEtfrS 
CORPS   OF    ENGJNiLPS 
MPS.    RIT*    I 
REYNOLD    t    BROWN 
E^TIL    M.    MtADOWS 
henry    NtJPTHCuTT 
CORPS  OF   ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


1-HIG  SANDY,      2-<UMee»LAND,       3-GREEN,      4-KENTUCKYf       5-L1CKING,      6-MISSISS IPP1 i      7-OHIOi      8-SALT,      9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climat 


Agricultural  Experiment  Static,,;  LMinBto£%eJtuckJ"°S  IT/any  ^"herVrea^Of  rice°„enr  "'*'  Climatol°eist , 


Agronomy  Department, 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mil 


es  and  direction  from  the  post  office. 


Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  decree  days  for  the  12  months  unriin*  ain-t,    n. 

this  bulletin.  y       the  1Z    m"nt"S  °"dlnK  Wlth  the  Preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 


Divis  ions  , 


used  in  "CI  iina  t  olt 


ical  Data"  Table  and  on  the 


aps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 
Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Tpmmt™.  •   °c 

movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of"  .v^gf  JSn^SIp™; t««" rom°65°  V"^  ^  "^ 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  Dan  of  4-fr,nt  ji,.„.„  „„i»     u.     ^   ^ 

Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  ^extremes  o?  temperature  oTLT/L    „  f°°tn°te  'flowing  the  "Evaporation  and  Wind" 
of  observation.  n  ernes  oi  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 

Normals  for  all  stations  are  climat ological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow   sleet   „, 

Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations  •  rnn2L°:  ??   '  sleft-  °r  lce  on  the  ground. 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  ?he  record     c°"sequently  occasional  drifting  and  other 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table   and  in  the  se,s™  l      »,,.., 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice.  '      n  the  seasonal  snowfall  table  include 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table:  "Daily  Temperature"  Table-  »r>ri    •■v„o„„,..,n      ^  ,„  -  .,,.  „   ,  , 

Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  2   1      inf   h    „,   '""'  °"  and  Wlnd  Table=  and  snowfall  in  the 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some'  Obser^erTIake^tne^bserva'tions  oTda'ylig'ht  slvlng^lme™  Inde"  "h°" 

sIaOIi:L^nT^rgroLdSv:iu:s1\raf6O-00naGm::nc:s:Tble  *  '*  °bSe"atl°"  «™e  '»  a"  except  Weather  Bureau  and  FAA 


stations.   For  those 

Station  index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following 
C   PrCec°IpiIftionnDa?f"  Bulletin.  "°Urly  P™0*"'"""  val-  —  P™sed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  sn 
"Supplemental  Data"  Table. 


ow  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
"  T^I^nd'theltaUon^nd^x?1  D3ta"  ^^  "^    P^^°»"   *»»•!  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
4-   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  tha 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  '      reierence  indicates  tha 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"   ?or  riet»?IertdHySl°f  reC°Sd  missin«;  lf  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent!  the  value  ?or  a  full  lonth. 

R  in°Ho^lyrprecIpItatIonSDa?a.)(TheSe  amOU"tS  "'  eSSentiall>'  aCCU rate  but  "*  var*  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


DATA-NATIONALluMMARY^and  s^nJjTn.T.5'  ??'  f>cb  m°nth  "e  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
uhia  haiiunal  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docu 


its,  Government  Printing  Office,  Washingtc 


"Substation  hIsI"™""!  or^hls's^e"'  ll^^^-l^l  ^  '^f^1.0^'  ™pOS"re  L   etc .,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  public.ti. 

Washir 

Cli 


Substation  hT=;„;  »  ?  -  ;■.-    I  1     ~L   B       locations,  elevations,  exposure,  etc.,  ot  substations  through  1955  may  be  found  in  the  public 
ashlnttnn  W      n  r      r        Jn"  .         '     -   ?*  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
iMtnnJir.1'  L   .    ,    cents    Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961   annual  issues  of  Local 
Llmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents 


monev  orderS  sh^lH  h     7         Per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
sen?  ,   thl % Sh°uld  be  made  Payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D  C 
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ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


• 


Temperature 


WESTERN  01 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  T  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVFLACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 
MILBURN  1  E 
MURRAY 

OwENSBORO  2  W 
PADLCAH  FAA  AIRPORT 

PADl'CAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION  01 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BARDSTOkN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  *  N 

80WI  ING  GREEN  FAA  AP 

8RADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CFCILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELI2ABETHTOWN 

FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION  02 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
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546 

478 
617 
551 
540 
540 

564 
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58.6 

59. 4M 

32.9 
31. 3M 

45.8 
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VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
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58.4 
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58.7 
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33.1 
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29.4 
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47.3 
43.4 
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74 
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2.11 
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.45 
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30 
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0 
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7 
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4 
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2 
1 
0 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION  04 

46.3 

.1 

3.30 

.09 

3.3 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     79°   on  the   22d   at   Benton  2   and  Pikeville 

Lowest  Temperature:       n°    on    the    3d    at    Cecilia 

Greatest  Total  Precipitation:      5.99   Inches   at    Cumberland 

Least  Total  Precipitation:     0.63   inch   at   Carrollton  Lock    1 

Greatest  One-Day  Precipitation:      2.55  inches   on  the   29th   at   Cumberland 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      13.3   inches   at   Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       7   inches   on   the   29th   at   Cumberland 
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DAILY  PRECIPITATION 
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T 

.03 

7 

.08   7 

.18   .04 
.04   7 
.10   .05 

.11   .06 

.26 

7         7 
.03        .01 

.34 
.14 

.11 

7 
.06 

7 
7 

.18 

.34 

.44   7 
.09 

.20   7 
.06 

.05 
.04 

.09   7 

.35 

.51 

.22 

.45 
•08   .16 

.10 

.05 

7 

.05 

.04 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 

FALMOUTH 

1.63 
1.67 
2.25 
1.9V 
1.1! 

.12 
.09 
.25 
.19 
T 

.11 

.18 
.14 
.19 

.44 

.50 
.33 
.40 
.27 

7 

.03 

7 

7 

.01 

7     .06 

.05 

.03 

.02   .07 

7 

.01 

.05 
.09 
.19 
.10 

.02 

T 

.01 

.07 

7 
.03 

.22   7 
.21 

.30 
.28 

.18 

7 
.02 

.61 
.73 
.95 
.82 
.30 

7 

7 

FlEminGSBuRG 

flemingsburg  2 

fopd  lock  10 
frankfort  lock  4 
georgetown  water  works 

1.84 
1.79 
1.94 
1.4! 
1.63 

.07 
.05 
.13 
.06 
.08 

.17 
.58 
.13 
.18 
.16 

.41 

.05 
.41 
.50 

.35 

.06 

.04 

.01 

.04 

.06   .01 
.04   ,03 

.07   .03 
7     .02 
7     .03   .03 

.07 
7 

.05 
.02 
.10 
7 

.05 

.06 

7 

.01 

.01 

.03 

7 
.03 

7 

.14 
.13 
.27 
.16 
.24 

7 

.06 
7 

.75 
.77 
.65 
.51 
.67 

.06 

T 

.04 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2    NNW 

LANCASTER 

.74 
1.81 
2.07 
1.06 
2.52 

.16 
.16 

.26 

7 

.10 
.11 
.19 
.09 
.24 

.12 
.22 

.39 

.16 
.34 

T 

.07 
.05 

7     .06 
.10 

.05 

.07 
.08 

.25 

•  OE 
.03 

7 

.18 
.30 
.31 

.38 

.26 
.86 
.84 
.74 
.93 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  0 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAY5VILLE  DAM  33 
MIDWAY 

1.81 
1.93 
1.04 
2.10 
1.43 

.05 

.14 

.20 

.09   .01 

.06 

.07 

.44 
.16 
.11 
.04 
.13 

,01 

.32 
.03 
.50 
.31 

7 
.03 

7 

7     .03 

.07 
T     .04 

.09   7 
7     .04 

7         .05 
.01 

.14 
7 

.01 
.02 

.05 

7 

.11 
.06 
.01 

.08 
.02 

.21 
.26 
.19 
.15 
.24 

7     7 

.01 

.01   .81 
.84 
,36 
.92 

.60 

7 
•  18 

MOUNT  STERLING 
OtfENTOM  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
ShElByvILLE 

2.04 
1.10 
2.0! 
1.9! 
1.34 

.08 
.10 
.27 
.18   7 

.07 

.80 
.19 
.17 
.15 
.17 

.11 

.04 
.42 
.58 
.33 

T 

7 
.01 

T 

T     .18 
1     ,08 
.14 
7     .06 
7     .05 

T 

.22 

.05 
7 

T 
.03 

.08 

7 

.05 

.17 

7 

T 
7 

.23            ,04 

.11 

.24            ,02   7 

.27   7 

.18 

.34 
7     .33 

.57 
.60 
.37 

.18 

7 

7 

MELD 

TArLCRSVlLLE 
rVRONC  LOCK  5 

valley  /IP-  LOCK  9 
■*PSA*  MAPrLANO  DAM 

1.61 
1.64 
1.41 
l.6< 
.79 

.17 
.10 
.08 
.11 
.07 

.12 
.15 

.18 
.12 

7 

.27 
.38 

.32 

.40 
.01 

T 

.02 

7 

.08 

7     .04 

7     .03   7 

7     .02   7 

.13 
.03 
.02 
.07 
7 

7 

.15 
.01 
7 

.08 

.02 
7 
T 
.01 

.3, 
.23 

.27 
.19 

7 

.86 
.50 
.58 
.88 
.34 

7 
7 

■1    (..ll.-ivh, 

1  26 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

KENTUCKY 
NOVEMBER  1963 

Station 

O 

H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  | 

6 

7  |  8  |  9 

10   11   12 

13   14  |  IS 

16   17   18 

19 

20 

21 

22  |  23  j 

24 

25  |  26  [ 

27 

28  |  29  |  30 

31 

■AYNESBURG  7  NE 
WILLIAM5T0WN  5  WSW 

WIS 

111 

.14 

.07 

.12 

.2s 

T     .06 
T     .11   T 

T 

.29 

T 

.03 
•  11 

.43 

T     .21 

.03 

.04 

.64 
.28 

EASTERN  0* 

ASHLAND 

2.29 

.01 

.10 

.4<. 

.06 

.02   T 

.07 
.25 
.17 
.03 

.31 

T     .46 

.36 

.09 

8AR80URVILLE 

3.6S 

.17 

.47 

.25 

.39 

T 

T     T     .12 

T     ,06 

.10 

T 

.07 

.06 

.54   .55 

8AKTES 

4.77 

.15 

.89 

.13 

.63 

.10 

T 

■  20 

.08 

•94   ,26 

BLAINE  1  W 
BuCKMORN 

2.9' 

.03 

-     - 

.25 

.30 

.20 

. 

.04 

- 

. 

.15 

.49 

.02 
.28 

1.65   .46 
1.02   .26 

BURDINE  2  NE 

3  4.76 

.40 

.66 

.38 

.10 

.12 

.25 

.20 

CLAY  CITY  1  WNW 
CUMBERLAND 

1.72 
5.99 

.20 

1.25 

.15 
.20 

.22 

.86 

.14 

T     .08 
.12   .06 

T 

.02 

.13 

.05 

T 
.01 

.03 

.20 
.25 
.50 
.46 
.28 

.25 

.08 

.03 

1.600  .72 
.54 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
DELPHIA  1  E 

2.31 
4.92 

.41 
.90 

.18 
.08 

.30 

.50 

.31 

.01   .06 

.06   .02 

.18 

.18 

.18 

.06 
.02 

.07 

2.55   .11 

.62 

1.61   .75 

0E«A 

3.98 

,07 

.21 

.43 

T 

.12 

.26 

DEWEY  DAM 

3.66 

.45 

.11 

.05 

.80 

T 

T     T 

.30 
.18 
.12 
.32 

.28 

.16 

2,00   .45 

ElKHORN  CITY 

5.24 

» 

.86 

.54 

.37 

.  05 

.25 

.25 

.03 

.65   .72 

FARMERS 

1.91 

.08 

.17 

.35 

.10 

.08   .05 

.18   .16 
.19 
.23 

.  1  7 

.40 

1.40   .98 

FOURMIlE  KY  UTIL  PARK 

4.18 

.30 

.48 

.18 

.44 

.02 

T     .06   ,10 

T 

.  03 

.09 

.05 
.03 

.06 

.40   .29 
1.21   .66 

FREEBURN  2  SW 

5.15 

.16 

.76 

.08 

.36 

.48   ,04 

.01 

.10   .11 
T     T 
.06   ,04 

.25 
.14 

.05 
.40 
.45 

FbEnCHBURG 
GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 

3.54 
1.61 
4.53 

.26 
.02 
.24 

.45 

.11 
.10 
.13 

.23 
.24 

.60 

.10 

T 

.32 

.02 

T 

.02 

T 

■  15 
.51 
T     .29 
.14 
.55 

.  19 
,82 
.OS 

.22 
.10 

.20 
.11 
.04 
.10 
.10 

.01 

1.27  1.12 
.01   .53   ,44 

.42   .40 

HEIDELBERG  LOCK  1*      R 

3.20 

.48 

.05 

.25 

.25 

.10   .05 

T 

T 

.95   .86 
T     .50   .32 

HYDEN 

JACKSON 
JEREMIAH 

3. el 
3.19 

.24 
.43 
.20 

.40 

.22 
.15 

.54 
.16 

T 

.01   ,01 

T     .01 

T     .08   .04 
,03   .09 

T     T 

.51 

.41 
.21 
.05 

.02 

.22 

.01   .47 
.23 
.22 

.03   .61 

.04 

.13 

.08 
.18 

.02 
.02 

.84   .61 
.74   .78 
2.24 
.36   .42 
T     .72   T 

LLOYD  GREENUP  DAM 
LONDON  FAA  AP 

2,36 
2.51 

.05 
.42 

.02 

.05 
T     .29 

1.03 
.05 

.02 
T 

.02 
.01   ,04 

T         .27 

T 

.04 
.01 

.02 

.06 
T     .06 

LOUISA  2 

MANCHESTER  4  5E 

2.54 

.11 

.30 

.05 

.64 

.70 

.06 

.04 

.07   .03 

.11 
.30 
.22 
.29 

.18 

.02 

.25 
.46 
.15 
.82 
.02   ,25 

.20 

.41   .71 

•  40 

.82   .91 

.43   .14 

T    1.48   .38 

MARTIN 
MC  KEE 

MIDDLESBORO 

3.75 
3,04 
4.31 

.37 
.56 
.06 

.20 
.10 

.81 

.15 

.13 

.86 
.17 
.57 

.10 

T 

.02 

T 
T     .10   .08 
.04 

T 

T 
T 
.21 

.08 
.09 

.12 
.12 

.04 

T 
T 
.03 

MONTICELLO 

3.10 

.49 

.05 

.33 

.57 

.15 

.10 
.24 
.57 
.17 
.20 

.50 
.71 
.45 

.25 

.91   T 
.65 

MOUNT  VERNON 
ONEIDA 

2.95 
2.53 

.47 
.40 

.27 
.19 

.10 
.50 

.08   .07 

.13 

T 

.05 

.08 
T 

.10 
.27 

PAINTSVILLE  1  S 
PIKEvILLE 

3.06 
4.71 

.43 
.93 

.03 

.22 

.62 

.38 

,03   T 

.04 

T 
T     .02 

.13 

.04 

.10 

.22 

.02 

.42 

.56   .SO 
2.20   .Oil 

RAVENNA  LOCK  12 

2.42 

.45 

.05 

.19 

T 

.04   .10 

.30 
.36 

.31 
.32 

.04 
.20 

.09 
.15 

.75   ,1(J 
.55   .571 
.37 

.59   .06j 
.85   .06 

SALYERSVILLE  2  SE 

3.46 

.38 

.09 

.14 

.51 

.15 

.03 

,01 

SOMERSET  2  NE 

2.54 

.34 

.64 

.15 

T 

.45 

,50 

.09 
.65 

SOMERSET  1  N 

D  3.53 

.40 

.54 

■  68 

T   D  .05 

.21 

.30 

.05 

STEARNS 

3.25 

.37 

.34 

.18 

.36 

.09 

.22 

.05 

,64 

.09 

TOMAHAWK  1  WSW 

4.03 

.53 

.01   T 

.36 

.34 

.35   T 

T     T 

T         .11 

.19 

.11 

.02 

.33 

T 

T     .22 

•  01 

1.45   T 

VANCEBURG  DAM  32 

1.55 

.04 

.04 

.34 

.02 

.06 

.03 

.08 

.12 

.01 

.50   .31 
•40   *45 

WEST  LIBERTY 

2,11 

.19 

.16 

.21 

.14 

.38 

,06 

.12 

WILLIAMSBURG  2 

2.97 

.22 

.45 

.14 

.39 

.02   .02 

.26 

.03! 

.33 

.03 
.09 

.04 

.06 

T     .74   ,24 

WILLOW  LOCK  13 

2.78 

.50 

.03 

.28 

.27 

.02 

.10   .03 

.29 

.56 

.08 

.41   .12 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 


WESTERN  01 
BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FCRDS  FERRY  DAM  50 
GCLOEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  w 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HCPKINSVILLE 
LCVELACEVILLE 
MADI5PNVILLE  1  5E 
MAYFIELD 
MILBURN  1  E 
MURRAY 

OhENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 
PRINCETON 
RLSSELLVILLE 

CENTRAL  02 
ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BrNNIEVILLE  4  N 
8CWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSVILLE 
CAXPBELLSVILLE 
CFCILIA 

CLERMCNT  1  SSE 
El IZABETHTOWN 
FALLS  OF  ROUGH 
Si  ASGC«  *KAY 
GBEENSBURG 
IRVINGTON 
Lf ITChFIElD 
LCUISvlLLE 
Li-'jISvIllE  »B  AP 
MAMMOTH  'A  It     l-U-r 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HO /EMU F 


Day  01  Month 


52   53 
31   27 


52   58 
28   20 


53   61 
26   22 


52   62 
32   25 


55   55 
28   24 


75   57   60 
45   22   20 


68   64   61 
46   27   24 


50   55 
24   20 


65   51   57 


71   50   52 


51 

59 

60 

62 

29 

19 

35 

47 

65 

59 

54 

62 

19 

19 

33 

47 

51 

59 

54 

61 

30 

28 

43 

42 

54 

54 

61 

56 

23 

24 

36 

43 

52 

60 

58 

64 

26 

22 

38 

47 

54 

59 

51 

59 

29 

24 

40 

47 

68 

68 

60 

61 

30 

25 

34 

40 

55 

56 

57 

58 

28 

25 

26 

41 

55 

62 

54 

62 

22 

22 

43 

48 

51 

59 

51 

62 

29 

22 

36 

46 

54 

58 

52 

60 

29 

24 

42 

46 

52   57 

27   20   29 


58  59  64 

38  47  52 

54  60  65 

43  52  42 

57  60  65 

43  50  53 

56  60  62 
27  40  51 

57  60  69 
32  46  49 

58  60  60 
26  42  53 


58  65  64 

44  33  31 

61  68  66 

39  33  31 

56  64  68 

39  35  38 

70  60  67 

38  34  34 

58  65  64 

40  30  33 

57  65  67 
43  31  34 


59   60   65 
30   35   50 


60   55   61 


60   56   62 


53   56   54 
20   37   50 


57   56   61 


72 

55 

51 

50 

62 

59 

63 

60 

36 

26 

22 

23 

40 

40 

38 

32 

69 

51 

57 

61 

58 

61 

59 

62 

40 

27 

22 

30 

46 

50 

41 

31 

75 

51 

52 

57 

63 

57 

65 

62 

45 

27 

2  0 

20 

33 

51 

45 

30 

69 

49 

56 

57 

62 

61 

65 

47 

26 

20 

35 

46 

53 

44 

30 

68 

50 

55 

57 

56 

61 

59 

63 

40 

26 

26 

36 

45 

51 

44 

38 

70 

50 

51 

58 

57 

65 

62 

65 

40 

36 

30 

38 

47 

52 

49 

41 

61 

51 

57 

58 

56 

63 

62 

64 

36 

31 

24 

32 

46 

50 

45 

36 

70 

51 

56 

62 

57 

60 

60 

63 

45 

27 

21 

35 

45 

53 

43 

34 

62   69 

32   33 


33   34 
65   65 


57   64   66 


67   57   65 
41   36   37 


60   70   67 


55   66   67 
37   34   35 


60   65   67 
43   36   38 


59   64   66 
36   29   32 


55   63   62   62 
42   42 


61   64   63 


61   65   63 


61   65   63 


45   31   30 


70   64 
30   29 


26   25 
70   62 


32 


73   66 
32   32 


71   65   55 
32   31   27 


72   66 
39   34 


65   65 
32   32 


33  34 

73  68 

31  31 

72  64 


64  71  65 

36  35  34 

73  63  55 

33  30  27 


71   63   55 


72   66   57 


68   74   68 
34   32   28 


76   66   59 
29   28   21 


65   72   65 
32   32   25 


63   53 
30   25 


70   60 
39   29 


30   31   24 


27   27   22 


31   33   29 


68   73   61 
29   28   25 


69   67   54 
33   31   28 


69   63   52 


71   64   54 
41   35   37 


31  33  21 

53  53  50 

26  27  19 

41  52  57 

34  31  26 

57  41  52 

26  33  22 

49  52  57 

29  34  24 

46  54  57 

31  32  28 

62  54  54 


56 
31 

41 

31 

51 
26 

42 
30 

54 

33 

58 
23 

40 
32 

51 
30 

56 
30 

50 
34 

52 

34 

52 
23 

56 
29 

42 
32 

54 
25 

49 
30 

56 
36 

58 
18 

5  9   44   5  2 
28   34   24 


43   4g   54 
26   33   25 


70 

71 

67 

62 

64 

40 

56 

50 

27 

42 

71 

74 

70 

63 

67 

46 

52 

46 

29 

49 

70 

73 

67 

61 

66 

46 

60 

38 

34 

49 

69   71   67 
44   56   50 


70   71   65 
45   56   46 


60   65   74 
28   38   38 


59   72   70 
24   47   55 


71   72   68 
48   60   50 


69   71   68 
25   57   50 


70   71   69 
46   57   45 


57   70   72 

28   53   54 


71   74   67 


70   72   70 
49   60   50 


70   72   67 


67   66 
34   47 


57   47   56   67   71 
27   32   26   47   64 


27 

31 

26 

50 

38 

47 

25 

32 

24 

52 

50 

55 

27 

33 

26 

53   44   52 
32   32   28 


45   48   56 
24   32   24 


54   40   46 
24   30   25 


46   50   56 
29   33   26 


44   49   56 
29   31   28 


41   50   57 
34   33   32 


41   49   55 
33   35   27 


49   46 
28   32 


65   68   62 
28   40   45 


66   68 
27   48 


66   67 
45   54 


69 
48 


26   46   56 


67   69   66 
35   55   50 


54   66   68 


65   68   64 


57   65 
25   42 


67  69  66 

41  58  51 

67  67  63 
40  53  46 

68  70  65 
46  58  43 

66  70  66 

46  56  38 

65  66  65 

43  52  50 


56   59 
31   33 


55   63 
29   42 


60   55 
32   33 


67   68 
29   51 


52   64 
28   39 


55   59   65 
34   36   56 

66   63   73 


64   67   73 
31   53   57 


33   52   52 


32   33   51 


60   58   64 
34   44   52 


60   61 
32   40 


68   51 
37   21 


64   54 
36   19 


58   49 
30   29 


71   47 
38   22 


69   50 
36   23 


62   50 
35   24 


69   64 
36   24 


74   45 
39   26 


61   52 
36  22 


65   51 
35  22 


58   52 
34   27 


62   64 
32   45 


62   62 

24   41 


61   60 
34   43 


53   63 
32   33 


62   62 
31   44 


56   62 
28   34 


53   60 
26   32 


64   64 
32   40 


56   46 
33   20 


60   42 
33   32 


32   45   36 


46  '  53   62   62 


73   72   66 
59   39   25 


71   65   52 


72   71   60 
49   39   23 


71   68   48 
54   30   20 


61 

64 

69 

73 

70 

4B 

33 

41 

57 

67 

38 

20 

61 

66 

71 

71 

68 

50 

44 

41 

49 

56 

30 

25 

62 

62 

70 

70 

66 

50 

35 

38 

53 

50 

34 

18 

63   65   71   71   57 


42   42   56 


41   44   54 


60   63   69 
30   37   56 


69   59 
29   30 


62   65 
43   44 


61   62 
28   40 


61   63   70 


59   63 
36   44 


58   65   67 
32   40   56 


57   30   25 


70   66   53 


28   31   39 


55 

36 

23 

69 

70 

50 

55 

37 

19 

72 

70 

49 

55 

38 

19 

69 

70 

60 

59 

63 

38 

38 

29 

31 

35 

70 

68 

50 

64 

59 

58 

30 

25 

32 

46 

70 

71 

56 

50 

64 

51 

35 

22 

22 

26 

70 

69 

49 

62 

64 

53 

37 

20 

29 

43 

70 

68 

48 

62 

63 

55 

34 

21 

30 

46 

72 

63 

49 

62 

64 

59 

32 

2  8 

36 

47 

71 

62 

49 

59 

63 

56 

30 

23 

29 

45 

70 

69 

50 

63 

61 

59 

35 

21 

34 

50 

59   62 
29   36 


65   62   59 
27   45   39 


64   60   61 
32   37   40 


66   60   60 
26   38   38 


60 
28 


64   60   61 


41 
30 


26   31   34   40  I  39 


64   61   46 


73 

66 

66 

62 

65 

60 

56 

61 

35 

23 

3  2 

45 

35 

34 

67 

57 

50 

62 

63 

63 

55 

56 

33 

26 

31 

40 

33 

33 

70 

62 

51 

63 

63 

60 

59 

62 

36 

25 

35 

47 

34 

34 

40 
28 


54   55   47 
37   33   28 


40 
29 


60   57   36 
37   31   28 


62   53 
36   31 


63   56   41 


58   62   50 
32   33   38 


62   62   39 
35   33   31 


35   34   29 


55   51 
37   29 


60   59   40 
39   33   32 


61   57 
33   32 


62 

56 

41 

61.4 

31 

32 

29 

37.6 

62 

53 

38 

60.6 

36 

32 

29 

34,8 

60 

53 

36 

59.4 

33 

31 

28 

33.6 

60 

45 

39 

59.1 

37 

33 

26 

36.6 

36.9 


63.5 


59.0 
37.9 


35.6 


61.0 
37.7 


64.0 
34.4 


61.3 
35.5 


62.5 
36.9 


6C.5 
36.6 


61.2 
37.3 


60.3 
38.0 


61.9 
36.7 


59.4 
37.0 


61.8 
39.6 


62.4 
36.0 


62.4 
34.9 


61.2 
36.6 


59.0 
34.9 


60.3 
37.0 


58.3 
32.5 


60.9 
35.4 


60.3 
33.5 


59.9 
36.3 


60.1 
33.3 


60.1 
37.0 


58.9 
37.7 


60.3 

40.7 


59.3 
37.5 


60.5 
37.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


Day  Ol  Month 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1963 


SCOTTSVILLE  3  SSw 
SIMMER  SHADE 
WflF  CREEK  DAM 
SLUE  GRASS  03 
8EREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CCVINGTON  WB  AIRPORT 
CVNTHtANA  2 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  DAM  33 
MrUNT  STERLING 
OWENTCN  2  S 
RICHMOND 
SHELBvVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNE5BURG  7  NE 
WTLLIAMSTOWN  5  W5W 

EASTERN  0* 
ASHLAND 
BARBOLRVILLE 
BAXTER 
BlAINE  1  w 
CUMBERLAND 
DFMA 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HYOEN 
JACKSON 
LONDON  FAA  AP 
MANCHESTER  4  SE 
MC  KEE 
MIDDLESBORO 


MAX 
MIN 


68   50   54 
44   3C   26 


43   22   20 


53   50 
22   20 


60  64 
46  44 

59  62 

46  52 

61  64 
26  45 


51 

54 

30 

26 

52 

55 

32 

22 

50 

52 

24 

17 

50 

50 

28 

15 

49 

50 

29 

23 

49 

55 

30 

26 

70   52   52 

41   25   19 


69   53   52 
45   30   21 


66   49   53 
33   30   24 


63   52   54 
35   30   24 


56   57   60 
3  5   44   5  3 


52   55   59 


55   56   56 


56   55   55 
25   38   47 


55   57   56 


60   63   62 
47   35   42 


57   62   63 
39   29   32 


63   61 
40   33 


68   52   50 
45   28   23 


68   48   53 


67   49   55 


55 
43 

57 

30 

55 


57 

52 

58 
50 

59 
33   45   49 

54   57   58 
24   32   48 

56   59   58 
31   42   51 

56   55   59 


54 

48 

65 

24 

21 

21 

50 

58 

60 

28 

18 

20 

52 

48 

53 

27 

20 

21 

58 

60 

60 

12 

14 

20 

61   53   57 
39   28   17 


32   42   50 


55   56   56 
22   36   48 


55   57   58 


55   58   59 
33   43   50 


54   55   56 


71   64   58 


71   65   53 
31   30   23 


64   72   66 
33   30   22 


60 

64 

70 

64 

54 

36 

36 

40 

36 

33 

63 

62 

70 

66 

60 

30 

29 

36 

29 

30 

62 

65 

66 

60 

50 

28 

28 

38 

29 

29 

62 

63 

69 

70 

62 

28 

26 

29 

25 

26 

60 

63 

63 

72 

64 

36 

33 

33 

35 

34 

62 

63 

70 

69 

62 

36 

35 

32 

37 

31 

48   56 
33   29 


39   44 
30   26 


48  42  54 

30  32  32 

53  49  55 

32  33  25 

39  45  52 

29  33  22 

53  42  44 

22  30  22 


68   50   49 


47 

51 

23 

17 

52 

55 

21 

17 

50 

'< 

25 

17 

55 

50 

63   60   60 


63   55   58 


57   62   54 
22   32   40 


55   60   55 


59   62 
35   32 


62   63 
36   34 


56   61 
36   32 


63   67 
29   27 


62   60   63 
44   34   31 


62   62 
33   32 


59   61 
35   36 


60   61 
36   34 


66   60   53 
33   33   30 


59 

57 

61 

51 

37 

33 

60 

59 

60 

50 

32 

31 

59 

56 

59 

50 

40 

33 

59 

57 

62 

43 

30 

21 

57   56   67 


53   61   60 
21   28   47 


56   55   62 


60   57   64 
24   45   51 

53   53   55 


59 

65 

63 

50 

43 

32 

58 

57 

62 

54 

42 

34 

58 

6? 

65 

50 

30 

26 

69  61  55 

36  36  28 

64  68  57 

35  36  29 


32   31   33 


62   60 
32   23 


70   62 
30   25 


68   70   68 


28 

41 
31 

37 
27 


28   28   34 


66   69   64 
30   48   50 


61   70 
36   57 


70   68 
52   51 


65   71 
50   58 


59   67 

44   42 


68   49 
36   26 


72   68   51 
55   36   23 


47   35   25 


61   69 
42   50 


54  65  70 

24  45  54 

53  64  70 

29  44  50 

65  70  65 

31  49  54 

56  64  71 


60   68   65 
33   44   51 


55   65 
27   45 


66   69   63 

37   47   36 


53   61 
28   43 


34   47   47 


40 

42 

59 

55 

36 

53 
33 

62 
34 

63 
55 

71 
52 

71 
36 

50 
28 

61 

40 

60 
53 

68 
54 

60 
29 

65 
30 

56 
30 

65 
36 

63 
46 

72 

50 

63 
36 

59 
36 

65 
41 

69 

49 

72 
50 

58 
37 

65 
42 

67 
57 

72 
53 

70 
54 

65   62   63 
33   32   33 


65   69 
28   49 


59   57   60 


60   62 

51   32 


5  6 
23 


53   64 
44   52 


61  56 

52  36 

63  52 

52  35 

55  61 

42  29 

58  61 

51  34 

61  57 

50  30 

56 


6U 
21 

53 
22 

68 

55 

29 

24 

70 

61 

29 

24 

68 

60 

27 

22 

70 

61 

30 

30 

70 

62 

28 

25 

69 

62 

31 

25 

70 

64 

28 

24 

63 

51 

30 

25 

66 

57 

27 
70 

21 
61 

40 
29 


53   63 
29   43 


28   44   53 


55   65   70 


69   65 
47   49 


24   27   32 


32  40  57 

58  64  60 

27  40  53 

65  57  65 

35  39  45 

69  58  64 

29  30  45 

65  52  62 


72   59   66 


61  71  56 

34  33  21 

70  67  45 

52  37  24 

66  72  57 

55  56  23 

73  62  46 

53  30  24 

63  69  60 
48  46  23 

71  68  47 
51  38  26 

70  68  50 

54  37  18 

65  71  59 

53  53  25 

64  70  44 

54  43  21 

62  72  52 

51  51  22 

70  67  49 

50  38  23 

59  69  50 

50  47  19 


61   62   60 
33   50   45 


64   55   57 

32   43   46 

58   62   61 
26   35   40 

54   60   59 
36 

61 
32 

60 


49 

58 

21 

21 

57 

56 

28 

38 

58 

59 

22 

29 

23   25   41 


27   32   26 


29   29   25 


23   35   53 


53   60   73 


52   60   70 


23   30   42 


74   73   72 


70   71   68 
34   32   50 


70   60   68 


59  63  66 

37  31  56 

71  56  65 

34  31  31 

61  61  69 

39  31  47 

70  63  66 
43  36  36 

71  63  65 
42  34  31 

64  66  67 

41  37  50 

68  67  67 

38  33  54 

66  60  65 

39  31  33 

67  69  66 


67 

74 

59 

41 

41 

24 

77 

62 

60 

44 

52 

28 

66 

72 

59 

68  75  70 

34  30  23 

75  67  65 

42  42  30 

78  70  52 

45  47  28 

68  76  69 

44  44  31 

74  72  49 

43  42  22 

65  72  57 
42  42  27 

75  74  49 

42  44  27 

68  74  56 

43  43  30 

70  76  59 

44  40  29 

75  66  51 

50  38  29 

68  72  52 

56  41  28 

66  64  58 
37  43  26 

68  76  62 

46  46  28 


29  39  42 

59  62  59 

27  35  36 

47  61  57 

30  34  40 

43  59  62 

21  31  39 

46  52  63 

22  32  40 

62  58  56 

30  43  41 

47  58  61 
19  28  40 


46   56   56 


65   62   57 
24   38   42 


56   40 
35   27 


65   55   38 


39   33   32 


60  57  36 

42  30  26 

62  56  40 

35  33  30 

58  48  34 
37  30  27 

59  60  46 
32  32  30 

59  60  35 


60  53 

31  28 

63  61 

21  32 

58  54 
33  31 

59  60 
35  32 

60  50 
35  29 

56  60 

35  34 

60  58 

36  31 


60   57   37 


58   52   60 
21   30   43 


60   57   56 
19   30   33 


32   31 
60   60 


58   58 
35   29 


61   58   41 
34   36   31 


64   60   37 
50   32   24 


63   63   39 


20 

20 

58 

58 

21 

32 

49 

63 

25 

25 

51 

62 

23 

20 

55 
42 

55 

31 

63   52   54 
31   45   48 

67   53   56 

21   34   43 

47   63   53 


60 

62 

41 

40 

38 

30 

60 

66 

38 

32 

30 

22 

67 

58 

36 

39 

32 

33 

60 

61 

45 

40 

43 

30 

59 

57 

37 

32 

32 

28 

56 

57 

36 

33 

33 

29 

60 

60 

37 

32 

58 

68 

38 

46 

37 

24 

56 

63 

36 

41 

31 

25 

64 

56 

33 

52 

30 

27 

65 

66 

55 

49 

32 

28 

55 

60 

34 

3  5 

31 

23 

59.9 

40.0 


60.0 
35.5 


60.2 
32.6 


59.2 
39.2 


60.1 
36.5 


56.0 
34.4 


58.4 
31.9 


58.1 
35.0 


59.7 
38.0 


58.9 
29.4 


56.5 
36.2 


59.1 
34.5 


57.6 
36.0 


58.0 
33.7 


58.4 
36,6 


59.0 
32.9 


57.9 
35.9 


58.5 
33.9 


57.9 
33,9 


57.9 
36.7 


56.5 
34.2 


58.8 
31.8 


60.4 
35,4 


58.2 
32.6 


61.2 
26.3 


60.5 
32.0 


59.8 
35.5 


59.2 
32.4 


59.7 
32.7 


57.4 
31.7 


60.8 
34.0 


58.6 
32.9 


59.4 
31.3 


57.8 
35.2 


61.3 
34.3 


56.8 
30.2 


58.6 
33.5 
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Continued 

11 

[_i» 

ir  j. 

■11/ 

\l 

UI 

L.O 

l'>63 

Day  Ol  Monlh 

f 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

u 

1" 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

|   26 

i    27 

28 

V; 

|  30 

n 

MrNTICELLO 

MAX 
MIN 

70 
44 

50 
24 

56 
19 

60 
30 

60 
45 

60 
53 

60 
42 

62 
32 

63 
30 

71 

30 

64 
30 

55 

22 

44 
26 

40 

31 

56 
23 

65 
29 

72 
48 

63 
56 

62 

67 
41 

69 
59 

71 

1 
38 

S3 

2  3 

it 

56 
46 

49 

63 

4'. 

55 

51 

36 
26 

MrUNT    VERNON 

MAX 
MIN 

67 
44 

44 
29 

55 
19 

55 
30 

55 
45 

60 
53 

57 
47 

61 
33 

63 
29 

69 
29 

63 
32 

57 

30 

45 
29 

40 
31 

52 

27 

61 
30 

70 
48 

66 
52 

63 
38 

64 
42 

66 
56 

71 
50 

69 
37 

5G 

23 

63 
J  2 

56 

40 

55 

37 

56 

35 

25 

56.3 
36.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
43 

51 

30 

58 
23 

62 
28 

55 

44 

57 

50 

57 
52 

64 
45 

64 
34 

75 
34 

67 
32 

58 
28 

40 
28 

40 
32 

58 
34 

64 
25 

77 
29 

73 
43 

66 

42 

71 
35 

70 
53 

79 
43 

71 

46 

54 
34 

65 

25 

52 
33 

44 

67 
41 

56 
52 

35 

30 

H.5 

SOMERSET    1    N 

MAX 
MIN 

67 

48 

51 
26 

55 
17 

56 

35 

59 
47 

61 
52 

58 
50 

62 
31 

62 
28 

69 
28 

64 
28 

52 
26 

42 
31 

41 
31 

54 
22 

61 
29 

70 
45 

63 
50 

63 
39 

65 
39 

65 

6  6 

71 

47 

73 
49 

69 
44 

65 
29 

54 
41 

55 

47 

6  4 
47 

55 

30 

36 
27 

59.4 
37.4 

STEARNS 

MAX 
MIN 

73 
39 

50 
25 

47 
22 

52 
29 

57 
33 

58 
49 

59 
48 

56 
33 

58 
32 

62 

34 

69 
39 

61 
28 

51 
27 

35 
29 

36 
26 

53 

26 

62 
44 

68 
52 

66 
45 

62 

43 

66 
46 

66 

51 

71 
52 

56 
24 

51 
29 

61 
34 

5i 

43 

62 
46 

61 
32 

32 
22 

57.1 
36.1 

TOMAHAWK     1     WSW 

MAX 
MIN 

62 

43 

55 
26 

54 
20 

61 
24 

56 
34 

58 
49 

58 
50 

60 
37 

63 
28 

68 
26 

62 
26 

55 
22 

40 
25 

42 
30 

53 

30 

62 

20 

73 
27 

74 
44 

59 
38 

68 

32 

68 
47 

76 
42 

72 
45 

47 
12 

56 
19 

55 
28 

62 

41 

61 
43 

50 
V: 

36 
30 

58.9 
33.1 

VANCE8URG    DAM    32 

MAX 
MIN 

66 
48 

51 

30 

54 
19 

58 
30 

58 
45 

56 
51 

57 
49 

62 
36 

62 
35 

67 
34 

61 
36 

53 
32 

45 
27 

45 
32 

53 
32 

61 
32 

72 
42 

68 

50 

58 
36 

64 
36 

64 

47 

73 
47 

71 
38 

46 
24 

55 
25 

60 
34 

H 

59 
36 

51 
52 

44 
30 

56.4 

36.1 

WEST    LIBERTY 

MAX 
MIN 

71 
28 

53 
24 

48 

17 

53 
17 

56 
26 

55 
46 

60 
52 

56 
31 

60 
27 

62 
25 

68 
25 

61 
23 

51 
23 

38 
26 

40 
29 

52 

7  3 

61 
29 

72 
31 

70 
39 

59 

30 

65 
30 

67 
40 

74 
40 

57 

47 
20 

57 
20 

5  5 

-■ 

56 
33 

60 
34 

35 
27 

57.  4 

29.4 

WILLIAMSBURG    2 

MAX 
MIN 

72 

44 

53 

31 

48 
20 

55 
23 

58 
30 

58 
50 

62 

49 

58 
30 

6  0 
29 

67 
30 

69 
29 

62 
26 

52 
27 

36 
31 

39 
25 

54 
25 

59 
39 

69 

48 

69 
46 

65 
36 

65 
36 

69 
51 

74 
53 

59 
25 

52 
24 

64 

24 

46 

56 
46 

63 
31 

33 
26 

58.7 

/4.4 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative     humidity    averages 
percent 

_ 
Number  of  days  with  precipitation 

Station 

0> 
a 

> 

US 

U    0>    > 

S  B  £ 

a.^3  a 

< 

1  j; 

S,    1 

a     2 

J! 

_  E 
o  ~ 

£  £ 

Q  J 

< 

7:00    AM 

EST 

o  i/i 

O  1/1 

Trace 
.01-  09 
10-49 
50-99 

1  00-1  99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

sunrise  to  su 

COVINGTON   WB    AIRPORT 
LEXINGTON   WB  AIRPORT 
LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

ssw 

ssw 

s 

22 

16 
14 

8.8 
8.8 
7.6 

23++ 
21++ 
30 

ssw 

ssw 

s 

22+ 
22 

17 

61 
75 

76 

84 
78 
78 

64 
58 
64 

68 
64 
65 

4                8                   4                0.0 
7              8                2              10 
3              6                6              0              0 

0           16                -           7.4 
0            18                 -           6.7 
0            15               47            6.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1-S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     31    h     ' 

CENTRAL    02 
«0LF    CREEK    CAM 

EVAP 

* 

* 

.43 

WIND 

74 

55 

43 

23 

35 

20 

25 

45 

27 

16 

23 

40 

50 

49 

31 

22 

32 

61 

24 

19 

55 

41 

108 

45 

35 

29 

25 

21 

47 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


>estern  01 
FDCvvlLLE  LOCK  F 

HENDERSON  7  SSw 

CvENS'CRO  2  n 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

RjSSELLVILLE 

CENTRAL  02 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SO 

BALING  GREEN  FAA  AO 

CAMPBELLSVILLE 

IRVINGTON 

LOUISVILLE  W3  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MILLERSTOwN 

SUMMER  SHADE 

BLUE  GRASS  03 
BFREA  COLLEGE 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

CYNTHIANA 
DANVILLE 
GEST  LOCK  3 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVlLLE  DAM  33 
WILLIAMSTOwN  5  WSW 

EASTERN  04 

CUMBERLAND 

DEwEY  DAM 

FARMERS 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LONDON  FAA  AP 

MIDDLE5B0R0 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

SOMERSET  1  N 


SNOWFALL 
5.N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
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23      24      25     26 
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STATION  INDEX 


ADDISON  OAM  45 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  5CH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  OAM 

BENTON 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RA0FORDSVILLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 

BURDINE  2  NE 
6URKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 


COUNTY 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

JEFFERSON 


MADISON 

24  MADISON 
AWRENCE 


CILIA 


SSE 


11 


CLINTON 

COBB 
COLLEGE  H 

^COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  I 
CTNTHIANA 
CYNTHIANA  2 


1  DAM 


1227!  MC  LEAN 


1663  CALDWEL 


01  X  DAM 

DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

OYER 

EDOYVILLE  LOCK 

EOMONTON 

ELI2A6ETHTOWN 


FALLS  OF  ROUGH 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG 

FLEMINGS8URG  2 

FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FOURMILE  KY  UT1L  PARK 

FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCH8URG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GOLDEN  POND  B  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENS8URG  1  ESE 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 


PERRY 
2139  FLOYD 
FLOYO 
MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 
BRECKENftlDGI 
LYON 
2469  METCALFE 


GRAYSON 

PENDLETON 

FLEMING 


UMHH... 

3295  TRIGG 
33921  CARTER 

3430  GREEN 
3435J  GREEN 

ILENBERG 


539    CHR1 
bbi\   OHIO 


HENDERSON    T    SSW 

3762 

HENDERSON 

HERNDON 

CHRISTIAN 

HICKMAN    1    E 

3816 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

3637 

JESSAMINE 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

3929 

LARUE 

H0PKINSV1LLE 

3994 

CHRISTIAN 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

IRVINGTON 

-.165 

BRECMNRI 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

KEENE    1    SSW 

4369 

JESSAMINE 

LA    GRANGE    2    NNW 

4595 

OLDHAM 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

LEBuPN    1    E 

4672    KNOTT 

LE1TCHFIELD 

470*  GRAYSON 

LExm&TON    WB    AIRPORT 

FAYETTE 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    6 

482! 

JESSAMINE 

LLOYD    GREENUP    DAM 

4848 

GREENUP 

LOCKPORT    LOCK    2 

4657 

HENRY 

LOGLICK    1    S 

4882 

CLARK 

LONDON    3    W 

<.ti9l 

LAUREL 

LONDON    FAA    AP 

4898 

LAUREL 

LOUISA    2 

4946 

LAWRENCE 

LOUISVILLE 

#LOUISVILLE    WB    AP 

4954 

JEFFERSON 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4955 

JEFFERSON 

UOvELACEVILLE 

496? 

BALLARD 

l  JCAS 

5002 

BARREN 

MADISONVILLE    1     SE 

5067   HOPKINS 

MAHHC TM   ^AVE    PARK 

5097    EDMONSON 

MANCHESTER   4    $E 

51111  CLAY 

MACTIN 

517l!  FLOYD 

MAYFIELD 

523ffl  GRAVES 

MAYSvILlE    OAM    }3 

S243    MASON 

MC    KEE 

529I|   JACKSON 

"      -  i KNEY5BUR6 

5301 

PENDLETON 

MIDWAY 

MILBURN     1     £ 

MILLERSBUKG    i     H 

MILLERSTOWM 

MONT  J CELLO 

MORCHCAO    ■  i*n.     •  EM  I  EG! 

MOUNT    STERLING 

MOUNT     VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 
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PAOUCAM  FA*  AIOPOfT 


54071  WOODFORO 

CARLISLE 

30  BOURBON 

5438!  GRAYSON 


MONTGOMERY 
5646  ROCKCASTLE 
',684  HAPT 
9*94  CALLOWAY 

6013  CARTER 
602ol  HOPKINS 
',0/8'  CLAY 

6091   DAviess 

8091     DAV|F  ','. 

■ 

AUO    ttt 

CRACKER 
'RACKEN 
61361  jOhn-.on 


36  59 

39  04 

36  50 
38  23 
38  23 

37  39 


37  OZ 
37  Z5 
37  45 
37  48 
37  33 
37  05 
37  43 
37  03 
37  00 
37  41 


38  25 
37  54 
37  ze 


ez  21 

87  10 
86  33 

84  JO 


82  56 
85  30 
85  30 
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83 

21 

53 

66 
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56 

57 

84 

38 

26 

85 

23 

38 

39 

38 

26 

37 

51 

37 

Oh 

37 

05 

38 

07 

38 

38 

IB 

17 
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58 

36 

53 

ir 

IV 

37 

11 
08 

37 

34 

38 

38 

37 

26 

38 

36 

37 

34 

37  06 
37  06 
37  48 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


gl 


OBSERVER 


CORPS  OF  LNG1NLERS 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

CMAHLES  G.  BARRET 

ASHLAND  WAltR  PLAN! 

FELTON  W  PATTON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SLHOOI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

r.  M.jMtR  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  wdL 

BEREA  COLLLGE 

MRS.  LAURA  O.     GAUBARD 

JOHN  LEE  BURTON 

ODUS  MCDOWELL 

JAMES  R.  EDWARDS 

FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION 


CORPS    OF    ENGINEERS 
WILLIAM    S.    VERTREES 
JOEL     W.     MOUNTZ 
BEfiNHEIM    FOUNDATION 


c. 

.    WEAI 

HER 

F3URE 

CER 

DEPT. 

OF 

CONS 

MARSHALL 

KY 

CAROI 

NflL 

DAIR 

PARAOI  U      '.ISAM    PLANT 

PIKEVILLC 

PRINCETON 

RAVENNA    LOCK    12 

RICHMOND 

ROCHESTER   LOCK   3 

RUSSELLVILLE 

SADIEVILLE 

ST     MARY 

SALVISA    Li/'  '      t 

SALYERSVILLE 
SALYERSVH  LE     ?    ',f 
SCOTTSVILLE     3    SSW 
SCOTISVILLE    I     SW 
BESREC 

SHELBYV1LLE 
SMEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD    4     S 
SOMERSET    2    NE 
SOMERSET    1    N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER    SHAOE 
TATHAM    SPRIN&S 
TAYLORSVILLE 
TOMAHAWK     1     WSW 
TOMPKINSV1LLE 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN    DAM    49 
VALLEY    VIEW    LOCK    9 

VANBUREN 
VANCEBURG    UAM    a 
WARSAW    MARKLAND    OAM 
WAYNESBURG    7    NE 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 


S       COUNTY     < 


MUMI  INB'J 

63*3 

PIKE 

6575    CALDWELL 

667?    ESTILL 

6805    MADISON 

'.68/    OHIO 

7049,  LOGAN 

7096    mac  ION 

m\ 

HOOPFOtO 

3  37  16 

■ 

4  IT  4« 
-  37  4* 
■ 

I  M  *) 

4  38  23 

8  37  }•, 

4  3  7  M 

5  37  44 


7604    WASHINGTON 

7fc77    MC    CREAKY 
7800    METCALFE 
7924    WASHINGTON 
7946    SPENCER 
7955    MARTIN 
6060    MONROE 
8J79    ANDEPSON 


OBSERVATION 

TIME  AMD 

TABLES 

OBSERVER 
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1  i  in 

- 

I 
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'* 

7A 

l»A-7*fc 

•,K 
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: 

M         J.S.      «M  frtt> 

At,  TOM    N, 
CORM 

•i 

M 

7A 

TARMAC    '-.    «IRNCQ* 
CORPS 

7A 
7A 

: 
; 

: 

m    hu,  a  *o«  '*-li  - 
cum  fi« 

JOHN     '.. 
SIAMLC   r 

f«*til    r.    VILLI* 

w 

M 

*C»L>     • 

;j 

MR  f . 

w 

OStLARC 

■ 

u 

HE»*r    w    ,»!lf. 

: 

SCOWS    E«    IM 

8A 

; 

AWlOTf 

60 

6f 

. 

7A 

04,    h,    &OATLEY 

s 

7A 

. 

mc.  eutpre  ". 

» 

■ 

: 

CHARLIE 

7A 

8197 
624 


NION 
JESSAMINE 


84 

84 

ll 

57 

26 

85 

Si- 

10 

21 

^ 

- ;. 

bf 

: 

»; 

M 

»■ 

-  » 

: 

1 

*F 

7A 

it- 

n 

8551  MORGAN 
8709  -hi ilE 
8714   GRANT 


WOODBURY    LOCK 


585   8A   8A   6AC 


THOMAS  M.  GRAHAM 
ISHMAtL  HOPKINS  JR 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 


DELMAS  GIVENS 


EDMOND  0.  BENNETT 
j  S.  RICHARO  ANDERSON 
ARLIE  C.  ESKRIOGE 
ELVIN  L.  SAMPSON 
■  MRS.  C.  C.  STAMPER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
;  MRS  KATIE  D.  NEAL 
MRS  AlTA  S.  GOOSLIN 

I  E.  GUY  DECKARD 
I  WILLIAM  F.  BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DEWEY  S.  HILL 

FISH  ♦  WLDLF.  REFUGE 
ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
JOHN  D  BRANDON 
C.  R.  LOVELL 
CLEATU5  £.  BR1NKLEY 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 


JAMES 

0.    MALONEY 

HOdAR 

ISON 

HUGH    W.    BUFF1N 

S.    R. 

VARA8LE 

KENTUCKY    UTILITIES    C 

CLOSED    8/20/63 

CLYDE 

STIKELEATHER 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

FOSTER 

CORPS 

OF     ENGINEERS 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

HUBER 

eufiGHER 

LONDON    WATER    PLANT 

FED.    AVIATION    AGENCY 

LEBAN 

E    WALLACE    JR 

1LLE    G.+E.    CO. 

EATHER  bureau 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.Cl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
RICHARD  T.  SYDNOR 
MRS.  EDITH  J.  SMITH 
MRS  RUTH  L  CONNER 
CITY  OF  MIDDLES6OR0 


CIT 


IDWAY 
USSELL    D    SULLIVAN 
LUE    STAR    NURSERY 


CLYDE  EUoANK 

CORPS  0'    El 

CORPS  Of    ENGINEERS 

CORPS  or    EM61M££Rfi 

MRS.    £D*A   l'jye 

ENGINEERS 

CORPS    OF     tNGlNLLPS 

■    BROHN 
-     KtADCMS 
■ 
*<01NtERS 
CORPS    OF 

ENGINEERS 


FRED    CA 

TMILL 

H    COX 

KENNETH 
JOHN    E. 

EARL    WALTE 

GEORGE 

.    DUVAL 

MtLVIE 

ARLEE    NEIS 

EUGENE 

VIRGIL     L>.     CLARK 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ALGER    A 

REDMON 

FED.    AV 

AT  ION   AGEN 

RADIO    S 

ATIUN    WPAD 

CITY    OF 

PADUCAH 

JAMES    D 

HUGHE  S 

•JRTVj      2-CUMMRLANO,       3-<,REFNp      4-KENTUCKY,      5-LICK1NG,      6-MISSISSIPPI .       7-OHIO,      8-SALT, 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist ,  c/o  Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station,  Lexington,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  "gronomy  Department, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

?hishbulletineaS°nal  Sn0"'fa11  a°d  neatinS  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F       aDa  wlna 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "EvaDoratinn  »nrt  wf„H" 
of  "observation"  "^  "    "EVap°ratl°n  and  Wind"  Table  refer  t0  kernes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  n^urs  mding  It   time 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  eround 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ' 


H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  'a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961   annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402  
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KENTUCKY  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         67°  on  the  7th  at  Golden  Pond  8  N,  and  on  the  6th  at  Paducah 

Lowest  Temperature:        -16°  on  the  19th  at  Owenton  2  S 

Greatest  Total  Precipitation:       2.  57  inches  at  Fourmile  Ky  Util  Park 

Least  Total  Precipitation:       0.  63  inch  at  Carrollton  Lock  1 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.  40  inches  on  the  23d  at  Fourmile  Ky  Util  Park 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        17.  6   inches  at  Cumberland 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       9  inches  on  the  24+  at  3  stations 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


December  was  a  very  dry  and  cold  month  in  Kentucky. 
It  was  the  driest  December  on  record  in  some  areas, 
with  near-record  dryness  observed  at  a  number  of  loca- 
tions.    It  was  one  of  the  colder  Decembers  on  record  in 
a  number  of  vicinities. 

Precipitation  over  the  State  was  variable  from  20  to  75 
percent  of  normal,  with  monthly  totals  variable  from 
about  1  inch  to  3  inches  below  normal.     It  was  the  driest 
December  on  record  at  Louisville,  and  the  second  dri- 
est at  Lexington. 

The  U.   S.   Department  of  the  Interior  Geological  Survey 
("Water  Resources  Review"  of  January  1964)  statedthat 
in  December,   "Ground-water-levels  were  about  2  1/2 
feet  below  average  in  the  Mississippi  Plateau,     Blue 
Grass,   and  Western  Coal  Field  regions  and  less  than  1 
foot  in  the  Jackson  Purchase  and  Eastern  Coal  Field  re- 
gions.    Below  average  conditions  are  the  result  of  con- 
tinued deficient  precipitation.  " 

A  good  deal  of  the  precipitation  that  did  fall  during  the 
month  was  in  the  form  of  snow,   which  fell  early  in  the 
week  every  week  in  at  least  some  areas  of  the   State. 
Snowfall  totals  recorded  for  the  month  were  variable 
over  che  State  from  4  to  18  inches,  much  above  long- 
period  averages. 


The  month  was  one  of  the  colder  Decembers   on  record, 
with  temperatures  averaging  from  10°to  l3°below  normal. 
In  a  number  of  locations  it  was  the  coldest  December  since 
1917,  and  the  second  or  third  coldest  December  on  re- 
cord.    Very  few  day-to-day  records  were  broken  during 
the  month.     However,  there  were  a  number  of  near  re- 
cord low  temperatures,  and  it  was  consistently  cold  dur- 
ing most  of  the  month. 

For  the  State  as  a  whole,  temperatures  on  only  4  of  the 
31  days  were  near  or  above  normal,  and  the  remaining 
days  varied  from  below  normal  to  much  below  normal. 
The  longest  and  coldest  spell  of  the  month  lasted  almost 
2  weeks,  beginning  just  before  mid-month.     During  this 
time  temperatures  were  below  freezing  throughout  the 
State.      Days  with  maximum  temperatures  32°  or  below 
ranged  from  about  12  in  the   south  to   19  in  the  north, 
about  three  times  the  long-period  averages  for  a  number 
of  locations. 


A.   B.   Elam,  Jr. 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agronomy  Department 
Agricultural  Experiment  Station 
University  of  Kentucky 
Lexington,  Kentucky 
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WESTERN  01 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  5SW 
HICKMAN  1  E 
H0PK1NSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MA0IS0NV1LLE  1  SE 

MAYFIELD 
MILBURN  1  E 
MURRAY 

OWENSBORO  2  w 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARAOISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION  01 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BARREN  RIVER  RESERVOIR 
BONNIEVILLE  4  N 
BONLING  GREEN  FAA  AP 

BRAOFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELI2ABETHTOWN 

FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIElD 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  KB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SUMMER  SHADE 

WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION  02 

BLUE  GRASS  03 

BERE*  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

01 X  DAM 

FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMOND 
SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLANO  DAM 
WAYNESBuRG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION  03 

EASTERN  04 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

DEMA 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  1*       ! 


Temperature 


II 


37.4 
39.5 
36.0 
38.1 
38.2 

36.5 
36.1 
38.1 
38.9 
38.5 

37.3 

37.3 
36.5 
36.6 

38,9 
37,7 

40.6 
38.2 


34.7 
37.1 
36.6 
36.8 
37.2 


37.7 
34.3 
37.5 


36.0 
36.3 
36.9 
35.7 
35.0 

35.4 
35.4 
37.9 
37.9 
37.3 

38.7 


37.2 
35.6 
31.0 
34.0 
34.5 

36.7 

34.4," 

33.0 

35.1 

33.4 

34.1 
35.6 
35.3 
34.1 
32.6 

33.5 

36.1 
31.7 


35.8 
40.  Of 
37.4 
36. 6f 
38.1 

39.7 
38.2 
38.3 
33.9 
39.1 


ii 


17.3 
17.0 

17.1 
16.1 

18.6 

16.5 
17.5 
15.9 
IT. 4 
18.  3 

18.5 

18.8 
17.1 
18.3 

19.0 
14.7 
16.8 
17.5 


15.1 
18.7 
17.3 
15.2 
18.8 


18.5 
15.3 
16.2 


13.5 
19.1 
15.3 
16.9 
18.2 

19.6 
18.0 
17.6 
20.8 
18.5 


20.4 
16.7 
14.8 
13.0 
15.5 

19.0 
11. 4M 
16.7 
15.2 
17.6 

13.9 
17.9 
14.0 
17.4 
14.1 

13.9 
18.1 
12.2 


16.2 
18.  7* 
15.9 
9.3 
16.2 

18.0 
16.6 
14.9 
15.9 
17.2 


27.4 
28.3 
26.6 
27.1 
28.4 

26.5 

26.8 
27.0 
28.2 
28.4 

27.9 

28.1 
26.8 
27.5 

29.0 
26.2 
28.7 
27.9 

27.6 


24.9 
27.9 
27.0 
26.0 
28.0 


28.1 
24,  8 


24.8 
27.7 
26.1 
26.3 
26.6 

27.5 
26.7 
27.8 
29.4 
27.9 

27.3 


28.8 
26.2 
22.9 
23.5 
25.0 

27.9 
22.  9f< 
24.9 
25.2 
25.5 

24,0 
26.8 
24.7 
25.8 
23.4 

23.7 
27.1 
22.0 


26.0 
29.  *M 
26.7 
23.  OM 
28.2 

28.9 
27.4 
26.6 
24.9 
28.2 


n 


-10.3 


■11.8 
-11.0 


■10.1 
■  10.4 


•  11.9 
■11.4 
•11.8 


■  10.0 
-11.4 


-11.8 
-10.4 


■13.0 

■  12.1 

■  13.5 
■12.1 


19 

19 

5    19 

-10    19 

-    2 


1159 
1132 
1186 
1165 
1130 

1188 
1  17 
1172 
1132 
1128 

1143 

1  138 

117 

1153 

1110 
)  197 
111 
1146 


1234 
1142 
1  169 
1202 
1137 


]  139 
1241 
1174 


1243 
1148 
1201 
1190 
1184 

1154 
1178 
1144 
1096 
1145 

1162 


1116 
1196 
1296 
1278 
1231 

1143 
1206 
1236 
1229 
1217 

1262 
1  1  77 

1243 
1210 
1286 


No.  of  Day* 


0  14 

11 

0  10 

0  11 

12 

12 

14 
12 

10 

11 

0   9 

0  11 


'A 


1270 
1165 
1329 


1203 
1097 
1180 
1288 
1131 

1114 
1157 
1182 
1232 
1  135 


12  28 
14  30 

13  28 


0  13  29 
14  29 


Precipitation 


.97 

1  .47 
1.46 


1.19 
1.65 


h 


1.14 

.89 

1.24 

1,18 

1.28 

a  l.4i 

1.95 
1.30 


.96 

0    2.19 

1.10 

1.23 

1.73 


D    1.33 
1.08 


1.45 
1.40 
1.27 
1.02 


1.05 
1.52 
1.61 
1.19 

1.43 


1.36 

.63 

1.08 


1.71 
2.75 


2.36 
2.45 


2 

2.36 


2.49 
2.20 


2.34 


2.56 
2.17 

3.00 


1 

.08 

2 

.36 

.88 

1 

.41 

.62 

.68 

2 

.25 

.98 

1 

.16 

1 

,04 

1 

.82 

1 

.64 

D    1 

,66 

2 

.20 

2 

09 

1 

it 

1 

17 

1 

41 

1 

54 

2.22 

1.98 
1.67 


2.34 
2.64 


2.11 
1.22 


2.21 


2.06 
1.74 


.50 
.52 
,40 

,40 
.50 
.74 
.70 
,36 

.58 


.30 
,47 


.51 
.60 


.29 
.55 

.40 
.45 
.59 


.42 
.34 
.31 

.35 

.31 

,48 


.57 
.17 
.47 
,50 
,36 

.30 
.21 
.37 
.24 

.27 

,30 
.54 
.22 
.40 
.34 

.21 
.75 
.43 


.98 
.55 
.35 

.30 
.47 


8.5 

7 


6.2 
5.8 
5.0 

7.0 

6.2 


7.0 
10.8 
7.5 
7.0 
8.9 


11.5 
7.0 


9.2 

10.5 

7.4 

6.1 


7.1 
7.0 
8.0 
7.8 


9.3 
7.5 


4.5 

13.0 


13.0 
17.6 

8.9 
9.1 
8.2 


6    24. 
23 

24 


No.  of  Day, 


24 

24 

23 

22 
8    25. 
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1 
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8 

-  7 

20 

1193 

0 

11 

3  1 

4 

1.96 

.88 

23 

8.5 

7 

25* 

4 

: 

0 

36.3 
39.7 
35.7 

19.1 
18,6 
13,1 

27.7 
29.2 
24.4 

57 
65 
58 

7 

8 

27 

-  8 

-  9 
-13 

19 
19 
19 

1149 
!  102 
1252 

0 
0 
0 

13 
6 

12 

28 
26 

2 
2 
9 

2.28 

1.74 
1.63 
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7 
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8 
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2 

0 
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6 
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.29 
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23 
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- 

Day  of  Month 

Station 

i2 

12 

3 

4    5    6 
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12 
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28  |  29  |  30 

31 

WESTERN  01 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 
CA0I2  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

•  97 

1.67 
2.02 
l.DB 
1.23 

T 

T 
T 

.16 

T 

.76 

.22   .06 

.33 

.32 

.84 
.19 
.03 
.06 

t 

,01 

1*4 

.33 

.'9 

T 

.10 
.05   T 

T 
T 
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1.A6 
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.02 

T 
.01 

T 

T 
T 
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.26 
.19 
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.09 

•  07 
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.07 
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1.12 
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1.19 

T 

T 
T 

.13 
.22 

.36   .01 

T 

T 

•  10 
.32 

.36 

.41 
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.18 

.4* 
.01 

T 

.03 
.03 

D  .50 
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T 
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T 

.43   ,03 
.20 
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•  33 

.11 
.61 
.03 
.13 

.31 

.53 

.30 

.45 

.02 

.03 

T 

T 

.50 
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.36 
.98 

T 

T 

T 

MlLBURN  I  E 
HURRAY 
OLNEY 
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1.14 
1.39 
.■9 

1.12 

.06 

.01 

.01 
T 

T 

,26 
.24 

•27   .02 
.27   T 

.02 

.18 

.07 
.06 
.01 

.44, 
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.23 
.33 
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.03 
.06 
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.61 
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T 
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1.95 

.06 
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T 
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.76 
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T 
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•  01 

T    T 
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.40 

.51 
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,63 
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.09 

T 

SE6REE 

UNIONToWN  DAH  49       // 

1.27 
.69 

T 

.27   T 
.16   T 

.10 
.07 

.37 

.28 

T 

.09 

,93 

.30 

.01 
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ANCHORAGE 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

.60 
1.69 
.96 
D    2.1? 
1.10 

T 
.35 

.03 
.03 
.50 

T 

T 
T 

.20   .06 
.44   T 
.20   .09 
.270  ,06 
.25 

.01 

T 
.13 

.07 
.14 
.10 

.32 
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.18 

.2a 

.40 

T 
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.07 
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.07 
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1.23 
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1,30 
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.26   T 

.07 

T 

.13 
•  10 
.46 

.07 

.25 

.40 
.01 

.45 

T 

T 

.02 
.10 
.06 

.06 

T 

.43 

.62 
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.42 
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1.50 

.94 

1.11 

)  1,33 

l.OS 

T 
T 

T 

T 

.07 
.01 

.03 

.01 

T 
T 
T 

.42   T 
.36   T 
.40   .02 
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.24   ,02 

T 
T 

.12 
.02 
.06 
.11 
.19 

.35 

.31 
.26 
.23 

T 

.06 
•  06 
.05 

0  .15 
.06 

T 

T     .03 

.66 

T     .41 

.29 

0  .49D 

■  33 

.07 

.01 
.05 

EOHONTON 
ELI2A8ETHT0WN 
FALLS  OF  ROUGH 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 

1.35 

1.28 
3  1.86 

T 

T    T 
T 

.33 

.32   T 
.32 

.12 
.11 

.42 

.37 

.46 

T 

.06 

.02 
.02 

.40 

.49 

D  .79 

.10 
T 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  ESE 
IRVINGTON 

1.45 
.99 
1.40 
1.S9 
1.27 

T 

.01 
.06 
.08 
.02 

.01 

T 

T 

T     T 

.38   .01 
.25   ,02 
.30   .02 
.30   ,21 
•29   .12 

T 

.19 

T 

T 

T 

.23 

•  3« 
.35 

.4a 

.42 
.U 

.06 
T     .05 
.06 
.06 
.13 

.03 

.40 
.29 

.60 
.40 
.36 

.03 
.10 
.10 

LEITCHFIELO 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.02 
1.70 

1.06 
•  91 

T 
.0. 

T 

.02 
.15 

.0* 

T    T 

T    .01 

T 

.27   .02 
.44   ,03 
.18   T 
.26   .04 
,26   ,08 

T 

T 

.02 

T 

.09 

.35 

•  31 

•  08 

.31 
.47 

.01 
.26 

T 
T 

.01 

.07 

T   D  .K 

.01   .08 

.09 

T 

• 
T 

.23 
.35 

T    .26 

.16 

.04 
.15 

.02 

T    ! 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 
MUNFOROVILLE 
ROCHESTER  LOCK  3 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

1.52 
1.31 

1.36 

1.13 
1.61 

T 
.03 

.03 
.01 
■  04 

.02 

T 
T 
.06 

.40   T 
.40 

.44   T 
.21 

.10 
.12 

.02 

.06 
•  67 

.41 
.29 
.45 

.43 

.29 

.01 
.01 
.01 
.03 

.04 

T 

.48 

.42 
.60 
.33 
.37 

T 

.06 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SHEPHERDSVILLE 

SUMMER  SHADE 

VANBUREN 

WOLF  CREEK  DAM 

1.50 

3  1.41 

>  1.19 

1.09 

1.43 

.05 

T 
.01 

.26 
.250  .01 

T 
,35   ,05 

.44   T 

C 

T 

.10 

.01 

.48 

T 

.08 

.30 
.47 
.27 
.35 

.39 

.05 
D  .02 
D  .0! 

.It 

.02 

T 

.69 

0  .65 

.38 

.17 
.60 

.12 

.02 
.10 

WOOOBURY  LOCK  A 

1,13 

T 

T 

.03 

,26   T 

.03 

.45 

T 

.0! 

T 

.33 

.02 

• 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

BEREA 

CARROLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  wB  AIRPORT     R 

1,36 
1.57 
.63 
.94 

1.08 

T 

T     T 

.01 
.11 
.03 
.03 
.06 

T 

T     T 

.32   T 
.26   ,16 
.13   .08 
.15   ,08 

.67   ,05 

T 
T 

T 
T 

.05 

.06 

T 

T 

.13 

,36 

.38 
.15 
.31 
.01 

T 

T 
T 

.08 

.01 

•  1( 

.02   .11 

.02 

T 

.37 
.40 

T     .17 
.20 

,01   ,16 

.10 
T 

,01 
T 

T 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
OANVILLE 
D1I  DAM 

FALMOUTH 

1.01 
3  1.46 
1.30 
1.13 
•  84 

T 

.OAD 
T 

.06 

.07 
.05 
.06 
.09 

T 
.03   .02 

.17   ,21 

0  .20 

.27   ,06 

.17 

•19   ,09 

T 
T 

T 

T 

.03 
.10 
T 

.16 
.45 
.31 

.30 
.11 

T 

.11 

D  .2( 

.01 

.11 

.11 

T 

T 

.21 
0  .90 
,36 
,30 
.21 

.06 

.It 

.0! 
.0. 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  * 
GEORGETOWN  MATER  WORKS 

.92 

1.08 
1.22 
.77 
1.30 

T 
T 

T 
T 

.01 
.04. 
.10 
.02 
.03 

.01   T 

.06   ,11 
.19 

.06   ,10 
.14   .06 
.20   .02 

T 

T 

T 

.03 
.02 

.11 
.20 
.28 
.18 
.21 

T    T 

.0! 
.3" 

.1< 
.01 
.71 

T 

T 

T 

.23 
.32 

.26 
.24 

,30 

.22 

.22 

.0! 
.01 

T 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

.80 
1.11 
1.24 
9   .68 
1.42 

T   D  .05 

.06 

.01 
.13 

.21   .09 
.22   T 
.34 

.03   .04 
.31 

.06 

.11 
.3t 
.3 
.22 

.3? 

.1 
.01 
.1< 

o  .10    .oi 
•  li 

T 

.20 
.32 
.40 
.13 

.26 

.02 
.06 
.0! 

.20 

LEXINGTON  WB  AIRPORT     R 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDWAY 

.61 

1.12 
1.01 

1.08 

1.06 

T     .01 

T 

T    .01 

.03 
.05 
T 

.0? 
.03 

T 

T     T 

T 

.27   ,01 

.21 

.23   .16 

.04   ,29 
.31   .09 

T 

.21 

.05 
T 

T 

.0 
.3 
.IS 
.1 
.2! 

T 

.0. 
.01 
.01 

■  11 
.1 

.03 

T     .21 
.30 
.39 
.14 
.23 

.1! 

.31 

.05 

T 

.04  . 

MOUNT  STERLING 
OwENTON  2  S 
RICHMOND 
SALVISA  LOCK  6 
SHELBYVILLE 

2.36 
.88 

1.41 
1.32 
.62 

T     T 
.02 

.08 
.01 
.10 
.07 
.05 

T 

T     T 
T 
T 

.38   .65 
.21   .13 

.20   .08 
.29  ,o; 
•27   .06 

T 

T 

.03 

.06 

.06 

.02 

.3' 
.12 
,3! 
.21 

.0, 

T 

.9 

.1< 
.li 
.11 

.0 

T 

.94 

.22 

.40 
.36 
.36 

■  It 

.08 
T 

.05  . 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
WARSAW  MARKLANO  DAH 

1.11 
1.0! 
.92 
.91 
.61 

T     T 

T    T 
T 

.07 
.07 
.02 
.10 
T 

T     T 

.30   T 
■24   .04 
.27   .0< 
.20   T 

.13   ,1C 

T 

T 
T 

T 

.07 
.01 
.02 

T 

.2< 
.2 
.2 
.2 
.2 

.1 
.1 

.0 
.0 

.1 

T 

T 
T 
T 
T 

.29 
.24 
.24 
.22 

.10 

.04 
.03 
.0. 
.12 
.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

(2 

1   | 

2 

3 

4    ]    5    [    6 

7         8 

9 

10 

"1 

12 

13       14       15 

16      17       IS 

19       20       2. 

22       23 

24 

25     -a     -a 

2*   2-3   30 

WAYNESBURG  7  NE 

2.29 

.75 

.4« 

.08 

T 

.03 

.4, 

,11 

T 

.If 

T 

WILLIAM3T0WN  5  WSW 

.98 

.05 

.21 

,14 

.11 

.05 

.43 

! 

EASTERN  0* 

ASHLAND 

1.04 

T 

.08 

.16 

.01 

.01 

.27 

.06 

.07 

.19 

.19 

BAR80URVILLE 

l.«2 

.20 

.20 

.26 

.06 

.H 

.10 

.62 

BAXTER 

1.84 

,12 

.02 

T 

./', 

.07 

.04 

.33 

T 

.09 

.04 

.94 

.09 

BLAINE  1  W 

0  1.66 

.03 

.10 

,03 

,40 

0  .20 

0  .800 

.IS 

BUCKHORN 

8UR01NE  2  NE 

1.63 

.29 

.30 

.05 

1.09 

CLAY  CITY  1  WNW 

1.14 

T 

T 

.22 

.05 

T 

.38 

.07 

.32 

,1<J 

CUMBERLAND 

2.20 

.06 

.09 

T     T 

.45 

.11 

.07 

.06 

.20 

1.16 

T  1                   » 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.16 

.09 

.10 

.30 

.06 

.12 

.34 

.10 

.19 

DELPHIA  1  E 

1.82 

.05 

.09 

.06 

.19 

.02 

.23 

.01   .05 

.01 

.01 

.99 

.13 

DEMA 

2,09 

.06 

.20 

.13 

,10 

.54 

.09 

.98 

DEWEY  DAM 

1.57 

.03 

.25 

T 

.41 

T 

.02 

.06 

.99 

.25 

ELKHORN  CITY 

2.41 

.10 

.30 

•  18 

.33 

.42 

.16 

.11 

.72 

FARMERS 

i.n 

T 

,08 

.02 

.11 

.17 

T 

T 

.It 

.09 

T 

.39 

.15 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

2.37 

.12 

.It 

.22 

.06 

.04 

.03 

.34 

.04 

.05 

1,40 

.09 

FREEBURN  2  5W 

1.61 

.02 

,05 

.01 

.18 

,04 

.48 

.02   T 

T 

.04 

.79 

.04   T 

FRENCHBURG 

1.44 

.02 

.05 

.16 

.15 

.91 

.15 

.90 

.30 

GRAYSON  1  SE 

1.41 

.28 

.05 

T 

.20 

T 

T 

.22 

.18 

.01 

.90 

.17 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.09 

,04 

.20 

.18 

.45 

.02 

.04 

.94 

.22 

HEIDELBERG  LOCK  14       R 

1.54 

.05 

.05 

.13 

.21 

T 

.32 

.02 

.07 

.07 

.47 

.11   T 

HYOEN 

2.01 

.04 

T 

.07 

,13 

.14 

.07 

.01 

,41 

.01   T 

.04 
.04 

.02        T 

.69 

.12 

JACKSON 

1.96 

.07 

.01 

.07 

.27 

.01 

•  »7 

•  •9 

.24 

JEREMIAH 

2,56 

.12 

.16 

.11 

.09 

.90 

1.16 

LLOYD  GREENUP  DAM 

1.15 

.02 

T 

.09 

T 

.25 

.22 

.06 

.09 

.20 

.21 

LONDON  FAA  AP 

2. 23 

T 

.01 

.19 

.39 

,06 

.41 

.08 

T 

.16 

.07   ,64 

T               T 

.27  . 

LOUISA  2 

1.04 

.01 

.01 

.17 

.03 

.28 

.01 

.05 

.22 

.2* 

MANCHESTER  *  SE 

1.74 

.30 

,06 

.57 

.67 

.1*       T 

MARTIN 

1.45 

T 

T 

T 

.47 

T 

.08 

.'9 

:0 

MC  KEE 

1.63 

T 

.12 

.28 

.11 

T 

•  04 

.36 

T 

.12 

T 

.90 

MIDDLESBORO 

2.43 

.09 

.05 

.26 

.19 

,04 

,10 

.26 

T     .04 

.09 

1.21 

.14. 

MONTICELLO 

1.78 

.07 

.30 

.04 

.10 

.49 

.01 

.07 

.01 

.62 

.07 

MOUNT  VERNON 

1.61 

.16 

T 

T 

.**  T 

.06 

.38 

.07 

,50 

ONEIDA 

• 

,4C 

PAINTSV1LLE  1  S 

1.03 

T 

.03 

.25 

,05 

.32 

T 

T 

.06   T 

.97 

T 

PIKEVILLE 

1.24 

.02 

T 

.13 

.08 

T 

.02 

T 

.04 

.94 

.01 

RAVENNA  LOCK  12 

1.19 

.10 

T 

.12 

.05 

T 

T 

.32 

T 

.06 

T 

.40 

.12 

SALYERSVILLE  2  SE 

1.33 

.04 

.22 

.32 

.02 

.20 

.99 

.16 

SOMERSET  2  NE 

SOMERSET  1  N 

1.76, 

.20 

.19 

.1  P 

.17 

.46 

.10 

,10 

.37 

T 

STEARNS 

2.21 

.02 

.05 

.34 

.05 

•  13 

.61 

T 

.04 

.05 

.78 

.14 

TOMAHAWK  1  WSW 

1.63 

T 

.10 

T 

T 

.40 

.04 

.36 

T     T 

.02 

.09 

.32 

.14 

T 

VANCEBURG  DAM  32 

1.27 

.18 

T 

T 

.29 

.01 

.20 

.09 

.03 

T    .21 

.26 

WEST  LIBERTY 

1.28 

T 

.28 

.22 

.09 

.04 

.33 

.30 

WILLIAMSBURG  2 

1.93 

.09 

.06 

.23 

.07 

.10 

.20 

.03   .02 

.02 

.02 

1.01 

.06 

WILLOW  LOCK  13 

1.85 

.03 

.11 

.15 

.36 

.02 

.18 

.03 

.47   .46 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1963 


StlHon 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

It 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WESTERN  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

50 
20 

45 
36 

40 
28 

44 
20 

42 
31 

62 
25 

61 
38 

58 
33 

40 
28 

40 
16 

39 
31 

39 
27 

32 
26 

29 
12 

24 
5 

23 

4 

32 

5 

30 
10 

21 

.  7 

20 
9 

21 
1 

28 

7 

27 

20 

34 

2 

44 

7 

55 
26 

46 
29 

40 
20 

37 
11 

27 
5 

30 

10 

37.4 
17.3 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

55 

15 

50 
36 

44 
21 

42 

17 

52 

30 

66 
22 

63 
34 

58 
34 

41 
33 

46 
14 

40 
31 

36 
26 

33 
25 

29 
12 

28 

5 

28 
6 

37 

7 

32 
13 

29 
9 

24 
12 

22 

7 

26 
8 

26 
19 

32 

-13 

43 
2 

52 
27 

44 
25 

38 
22 

41 
11 

34 
8 

31 

7 

39.5 

17.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

52 
23 

46 
32 

41 
27 

41 
24 

47 
34 

63 
32 

63 
43 

43 
32 

40 
26 

36 
21 

36 

30 

34 
26 

38 
18 

26 
6 

25 

6 

23 
5 

34 
9 

23 

5 

24 
2 

19 

9 

19 
4 

26 
6 

26 
6 

31 

0 

43 
6 

50 
22 

43 
26 

37 

18 

34 
13 

20 
8 

30 
6 

36.0 
17.1 

GOLDEN  POND  S  N 

MAX 
MIN 

44 

20 

54 
30 

48 
30 

47 
20 

47 
20 

51 
26 

67 
26 

63 
35 

41 
33 

36 

16 

41 
19 

40 
29 

31 

27 

33 

14 

26 

6 

28 
5 

28 
5 

31 
14 

23 

0 

27 

0 

21 

6 

23 

4 

22 

15 

27 
-  3 

41 
0 

45 
14 

52 
33 

44 
22 

35 
14 

40 

7 

26 

7 

38.1 
16.1 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

51 
20 

48 
38 

42 
28 

42 

18 

47 
31 

64 
26 

65 

43 

56 
35 

40 
30 

41 
17 

36 
32 

37 
27 

30 
25 

30 
12 

2T 

5 

25 

4 

34 

6 

31 
12 

23 
3 

21 

10 

21 

3 

28 

7 

29 

20 

32 

0 

45 

11 

53 
35 

44 
33 

39 
19 

38 

10 

31 

7 

30 
10 

36.2 
16.6 

HENDERSON  T  SSN 

MAX 

MIN 

51 
21 

45 
32 

41 
25 

44 
21 

45 
32 

64 
27 

65 
39 

56 
32 

35 

25 

38 
16 

35 

29 

35 

25 

32 
21 

25 

8 

26 

4 

24 
2 

32 

6 

30 
8 

23 

.  4 

18 

7 

18 
0 

26 
3 

28 
17 

31 
1 

43 
15 

49 
33 

43 
26 

37 

17 

36 
15 

23 
.  1 

33 

7 

36.5 
16.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

48 
20 

54 
24 

48 
28 

41 
26 

42 
24 

56 
27 

65 
35 

66 
34 

48 
33 

40 
19 

41 
23 

40 
29 

33 
16 

32 

13 

25 

8 

25 

10 

29 
12 

36 
17 

24 

4 

30 
9 

25 

6 

IS 
2 

12 
.10 

16 

-  1 

20 

4 

35 

16 

46 
26 

40 
30 

32 
20 

24 
16 

25 

17 

36.1 
17.5 

HOPKINSVILLE 

MAX 

MIN 

40 

21 

53 

21 

47 
25 

44 
23 

47 
24 

49 
27 

66 
26 

66 
34 

40 
30 

37 
19 

41 
20 

40 
29 

32 

26 

33 
13 

26 
6 

28 
6 

28 
8 

34 
12 

24 
0 

27 

1 

19 

6 

23 
6 

27 
13 

26 

3 

36 
3 

46 
11 

55 

30 

44 
21 

35 
13 

40 

7 

25 

7 

36.1 
15.9 

LOVELACEV1LLE 

MAX 

MIN 

53 

16 

SO 
34 

43 
23 

42 
23 

53 
24 

66 
25 

63 

37 

56 
33 

40 
32 

42 
16 

40 
30 

36 
27 

34 
22 

30 
11 

26 

7 

27 

6 

36 
11 

32 
13 

27 

0 

24 
12 

22 

7 

25 

8 

25 

16 

33 

-10 

43 

7 

50 
33 

44 
21 

40 
24 

36 

16 

31 
9 

34 

7 

36.9 

17.4 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

52 
25 

49 
36 

43 
27 

43 
20 

47 
32 

64 
26 

64 
36 

59 
28 

40 
29 

40 
18 

39 
30 

38 
2T 

32 
25 

29 
12 

25 

7 

24 
5 

34 
5 

32 
12 

23 
-  2 

21 
9 

20 
2 

28 

6 

27 

20 

33 
3 

46 
15 

52 

36 

45 
31 

38 
20 

38 
12 

37 

6 

30 
6 

38.5 

18.3 

MAVFIELD 

MAX 

MIN 

53 
21 

46 
34 

44 
25 

42 
28 

53 
29 

65 
29 

63 

40 

55 
33 

38 
29 

40 
16 

37 
29 

35 

26 

33 

24 

30 
12 

26 
6 

25 

8 

34 

14 

31 

12 

25 
3 

23 
2 

19 

7 

21 
8 

24 

16 

27 
-  6 

40 
13 

48 
33 

45 
24 

33 
23 

40 
16 

30 

8 

32 
9 

37,3 
18.5 

MILBURN  1  E 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

41 
23 

54 
33 

46 
26 

43 
27 

43 
26 

52 

30 

66 

31 

63 
33 

41 
33 

37 

20 

42 
21 

39 
29 

31 

26 

32 

15 

25 

8 

27 
9 

27 
9 

36 
16 

21 
5 

27 
12 

22 

9 

21 

10 

25 

15 

26 

0 

33 
5 

45 
20 

53 
31 

42 
23 

34 
15 

39 

10 

24 
10 

37.3 

18.8 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

51 
20 

47 
35 

43 
30 

45 
19 

42 
26 

54 
26 

65 
35 

57 
33 

35 
27 

41 

18 

38 
29 

36 
29 

32 
23 

28 

10 

25 

4 

24 
3 

31 

5 

30 
10 

22 

-  7 

15 

7 

21 

0 

28 

6 

28 
20 

31 
1 

41 
9 

50 
28 

42 
32 

40 
18 

35 
15 

25 

5 

31 
10 

36.5 

17.1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
23 

48 
33 

42 
27 

39 
27 

53 

30 

65 
32 

61 
40 

41 
34 

38 

22 

40 
18 

37 

31 

33 
26 

32 

20 

24 
12 

28 
9 

26 

8 

36 
14 

33 
5 

28 
3 

22 

12 

20 
6 

24 

8 

23 
3 

32 

0 

42 
13 

47 
31 

42 
25 

34 
22 

36 

15 

23 
8 

32 
6 

36,6 
16.3 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

54 
20 

52 
35 

43 
27 

40 
24 

52 

30 

67 
29 

65 

42 

59 
33 

40 
31 

40 
17 

38 
30 

37 
26 

32 
26 

30 
11 

26 

8 

26 

8 

37 
13 

34 
12 

27 
3 

25 

12 

20 
5 

25 

8 

25 
18 

32 
-  3 

45 
9 

51 
33 

44 
24 

35 
22 

39 

17 

33 

6 

34 
9 

36.9 
19.0 

.PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

41 
24 

54 
26 

46 
26 

44 
21 

48 
22 

44 
28 

64 

30 

64 
34 

40 
30 

34 

20 

41 
21 

39 
29 

32 
22 

33 
13 

26 

9 

28 

4 

27 
6 

34 

10 

21 
.  2 

24 

0 

21 
3 

24 

4 

30 
12 

29 

0 

34 

7 

46 

7 

55 
10 

45 
19 

34 
10 

40 
6 

27 

6 

37.7 
14.7 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

54 

14 

50 
35 

44 
21 

45 
16 

52 
32 

66 
29 

64 

34 

57 
34 

44 
31 

43 

14 

39 

31 

39 
26 

36 

26 

32 
12 

34 

4 

30 

4 

37 
6 

32 
12 

28 

4 

26 

11 

24 

5 

27 

7 

29 
21 

36 
-10 

48 
3 

51 
23 

45 
24 

39 

20 

41 
11 

34 

7 

30 

10 

40.6 
16.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

50 
25 

52 
28 

49 
26 

50 
26 

44 
22 

47 
24 

64 
30 

54 

34 

51 
31 

34 
14 

42 
22 

40 
32 

34 
26 

32 
15 

25 
6 

27 

6 

26 
8 

35 

10 

26 

0 

24 
5 

19 

7 

23 

8 

28 
12 

26 

10 

34 

14 

43 
16 

54 
32 

44 
21 

38 
15 

40 

7 

28 

8 

38.2 
17.5 

CENTRAL  02 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

46 
19 

45 
30 

35 
28 

42 

19 

37 
30 

57 
20 

60 
34 

53 
30 

32 
25 

35 
19 

37 
24 

37 

18 

31 

24 

26 

10 

22 
2 

24 

0 

28 

4 

26 

7 

17 
-  8 

18 
■  1 

21 
-  5 

27 

4 

26 
20 

33 

13 

42 

10 

52 
26 

42 
32 

34 
15 

35 
13 

26 

0 

31 

7 

34.7 
15.1 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCt 

MAX 
MIN 

4T 
22 

48 
35 

37 
29 

47 
21 

42 
30 

56 
26 

60 
40 

57 
36 

38 
27 

40 
22 

38 
26 

37 
30 

31 
26 

30 
12 

25 

4 

24 

3 

32 

4 

31 
12 

19 
.  6 

19 

4 

21 
.  1 

27 

6 

25 

20 

32 
18 

42 

13 

53 
32 

51 
39 

39 
19 

36 
14 

34 
2 

29 
12 

37.1 
18.7 

BARREN  RIVER  RESERvOK 

MAX 
MIN 

48 
22 

49 
30 

42 
26 

47 
21 

39 
22 

56 
19 

61 
28 

53 

34 

38 
29 

45 
22 

41 
28 

35 

30 

33 

28 

29 
13 

24 

4 

21 
6 

28 
6 

20 
6 

23 
.  5 

25 

8 

24 

5 

29 

8 

29 
14 

28 
19 

43 
13 

54 

19 

44 
30 

35 

20 

36 

10 

27 

7 

26 

15 

36.6 
17.3 

BONNIEVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

46 

le 

50 
32 

38 
26 

48 
18 

40 
28 

57 
16 

60 
28 

51 
32 

36 
27 

40 

12 

40 
25 

37 
27 

32 

26 

28 
11 

24 

1 

24 
-  1 

32 
2 

27 

10 

21 

-10 

21 

6 

24 
0 

28 

7 

25 
19 

31 
10 

39 
6 

52 
22 

49 
31 

41 

17 

39 

7 

31 
3 

30 
12 

36.8 
15.2 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 
23 

49 
28 

44 
24 

47 
21 

39 
26 

59 
22 

60 
37 

52 
34 

38 
31 

41 
20 

40 
33 

40 
29 

33 
27 

27 
12 

26 
8 

27 

9 

35 

10 

30 

4 

25 
.  2 

19 
11 

24 

7 

29 
11 

27 
22 

31 

10 

42 

11 

50 
29 

41 
26 

34 
19 

39 
13 

26 
10 

31 

17 

37.2 
18.6 

gRADFORDSVILLE 

MAX 
MIN 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

MIN 

45 
23 

49 
33 

46 
28 

47 
22 

43 

28 

57 
23 

60 
36 

55 
33 

37 
27 

40 
22 

39 
26 

41 
29 

31 
26 

30 
12 

25 

4 

26 

4 

33 

7 

31 
11 

20 

-  4 

21 

7 

26 
2 

30 
8 

26 
20 

30 
19 

40 
13 

52 
29 

50 
31 

38 
20 

37 
11 

35, 

6 

29 

15 

37.7 
18.5 

CECILIA 

MAX 
MIN 

44 
20 

46 
24 

45 
28 

34 
20 

44 
21 

46 
23 

56 
25 

59 
35 

39 
27 

31 
27 

37 
25 

38 

30 

33 
24 

30 
12 

21 
3 

23 

1 

23 
2 

20 
6 

19 

7 

30 
8 

18 
0 

20 
2 

26 
8 

27 
10 

29 
9 

42 

10 

50 
32 

41 

18 

34 
12 

34 

3 

24 
3 

34.3 
15.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

47 
20 

47 
36 

37 
27 

45 
20 

42 

30 

58 
21 

60 
36 

56 
35 

37 
26 

38 
19 

36 
26 

37 
30 

31 
26 

31 
12 

32 

0 

26 
-  1 

30 
3 

30 
12 

20 
-  9 

19 
3 

23 

•  4 

28 
2 

28 
20 

30 
6 

42 
13 

54 
28 

52 
29 

43 

18 

37 
12 

35 

-  1 

29 
6 

37.5 

16.2 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

FALLS  OF  R0U6H 

MAX 
MIN 

39 
20 

50 
20 

48 
30 

45 

18 

45 
20 

40 
20 

62 
22 

60 
34 

40 
28 

36 
12 

42 

14 

40 
17 

36 
22 

31 
15 

21 
1 

24 

0 

25 

0 

30 
6 

19 
8 

22 

9 

17 
0 

23 

4 

23 
12 

30 
5 

33 
5 

40 
6 

58 
35 

42 
18 

36 
10 

31 
1 

25 
5 

36.0 
13.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

47 
22 

48 
32 

38 
26 

46 
21 

37 
29 

58 
27 

61 
40 

53 

34 

36 
28 

42 

20 

39 

30 

39 
26 

30 
26 

28 
13 

24 

4 

24 
5 

33 

8 

28 
9 

20 
-  3 

19 
9 

24 
5 

29 

10 

26 
21 

30 
19 

42 
13 

54 
31 

42 
30 

34 
20 

36 
10 

29 

7 

29 

17 

36.3 
19,1 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

37 
24 

47 
25 

50 
27 

36 
24 

48 
20 

36 

20 

59 
21 

62 
29 

40 
30 

33 
23 

42 
23 

42 
32 

37 
29 

32 

18 

26 
6 

27 
5 

28 

5 

35 

7 

23 
-  5 

22 
-  5 

21 

4 

25 
3 

31 

10 

28 
22 

31 

4 

45 
5 

55 
19 

42 
24 

35 

10 

40 
8 

26 

7 

36.9 
15.3 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

46 
21 

44 
34 

40 
28 

46 
21 

38 
29 

59 

24 

61 
33 

55 
30 

35 
25 

38 
17 

36 
28 

36 
27 

31 

24 

28 
10 

22 

3 

24 

1 

30 
6 

28 
9 

18 
-  7 

17 
6 

21 
-  1 

26 
5 

27 
20 

31 
10 

44 
13 

52 
32 

43 
32 

36 
17 

35 

15 

29 
3 

29 

8 

35.7 
16.9 

LEItChFIElO 

MAX 
MIN 

48 
22 

44 
30 

36 

30 

45 
22 

36 
30 

59 
27 

59 
37 

54 
30 

36 

28 

38 
20 

38 
30 

37 
27 

30 
25 

26 
11 

24 

4 

24 
3 

30 
9 

27 

8 

19 
-  3 

18 
8 

22 

1 

26 
9 

24 
20 

31 

10 

39 
15 

51 

30 

41 
31 

35 

18 

35 
15 

24 
5 

29 
12 

35.0 
18.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

47 
26 

45 
35 

37 
29 

44 
28 

37 
31 

59 
28 

62 
42 

54 
29 

32 
26 

35 

25 

39 
24 

36 
27 

32 

22 

24 

10 

23 

6 

25 

6 

28 

11 

28 

4 

19 
0 

16 
6 

21 
5 

26 

11 

28 
23 

33 
20 

46 
24 

54 
33 

42 
27 

30 
19 

36 

14 

25 
6 

31 
12 

35.4 
19.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
26 

46 
35 

37 
25 

44 
22 

37 
28 

59 
24 

62 
39 

55 
32 

33 
27 

36 
23 

39 
28 

37 
29 

32 

25 

25 
9 

24 
6 

25 

5 

29 
8 

28 
5 

17 

-  1 

17 
4 

21 
2 

27 
8 

28 
21 

32 
14 

43 
14 

54 
28 

43 

27 

30 

17 

36 
12 

24 

5 

31 
10 

35.4 

18.0 

MAMMOTH  CAvE  PARK 

MAX 
MIN 

49 
22 

49 
37 

41 
28 

47 
20 

41 
29 

59 
27 

59 
39 

56 
34 

37 
28 

40 
18 

39 
28 

40 
27 

32 
25 

30 
12 

26 

0 

22 

1 

34 
5 

30 
11 

19 
-  8 

20 
8 

26 

1 

30 

7 

28 
21 

30 
14 

39 

14 

53 
25 

48 
32 

47 
18 

36 
7 

33 

4 

34 
13 

37.9 
17.6 
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Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

J 

8 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

M 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2< 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

X 

< 

SCOTTSVILLE  3  SSW 

MAX 
M1N 

AS 
23 

50 
39 

44 
27 

46 
27 

42 
30 

58 
27 

61 
38 

57 
35 

1! 

31 

43 
24 

40 
31 

40 
30 

31 
27 

30 
15 

24 
6 

24 
6 

35 

12 

32 
13 

23   20   23 

-  1   14    8 

27   28 
13   22 

3C 
1) 

42 

14 

54 
31 

4<i 

39 
20 

17 

12 

34   2( 

7    11 

37.9 
20.8 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

47 
20 

50 
35 

37 
24 

47 
23 

40 
28 

58 
22 

61 
38 

52 

34 

37 

2; 

43 
20 

40 
28 

43 
29 

31 
27 

30 
15 

26 

4 

27 

4 

38 

8 

28 
12 

23   19   25 
•  5    7    7 

29   28 
12   22 

30 
19 

43 

10 

53 
25 

42 
25 

34 
16 

37 
9 

29   2; 

7   P 

37.3 
16.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

39 
24 

47 
21 

51 
25 

36 

19 

48 
20 

38 
22 

59 
21 

62 
29 

4  4 
31 

45 
31 

46 
24 

47 
33 

40 
31 

34 
22 

25 
8 

27 
3 

29 

4 

37 

7 

28   25   23 
-3-3    5 

27   32 
5   13 

31 
23 

31 

7 

44 
7 

5? 

18 

43 
20 

35 

10 

38   30 

10   e 

38.7 
15.9 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 
27 

48 
35 

40 
28 

47 
26 

41 
29 

54 
29 

60 
41 

51 
32 

37 
27 

39 

27 

40 
29 

44 
32 

33 

28 

30 
14 

25 
5 

25 

4 

34 

8 

32 

14 

20   16   23 
-  3    6    2 

28   28 
7   21 

32 
22 

40 
19 

54 
34 

•.2 
32 

39 
21 

36 

14 

32   28 

6   15 

37.2 
20,4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

44 
22 

47 
34 

37 
24 

42 
21 

39 

31 

55 

24 

58 

35 

56 
35 

3  5 
25 

36 
25 

37 
25 

36 

29 

31 
26 

31 

9 

22 
3 

25 
3 

27 

4 

26 
12 

20   17   20 
•  8-3-6 

25   27 
-  1   19 

32 
21 

39 

10 

53 

30 

53 

31 

37 
15 

35 

13 

31  2; 

0   10 

35.6 

16.7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
21 

44 
31 

32 

24 

41 
26 

33 

28 

53 

26 

60 
38 

51 
29 

2? 
25 

30 
22 

34 
26 

33 

26 

27 

.20 

20 
6 

18 
1 

21 

-  1 

23 

0 

25 
1 

12   14   18 
-  7  -  8  -11 

22   26 

7   20 

29 

20 

36 

14 

48 
31 

39 

19 

25 
12 

30 
8 

21   28 

0    t 

31.0 
14.8 

CVNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

37 
22 

43 
28 

47 
28 

36 

20 

46 
24 

39 
19 

53 

26 

61 
25 

53 

25 

29 

25 

34 
23 

39 
29 

35 
27 

30 
13 

22 
1 

23 

0 

25 

0 

30 
6 

18   16   19 
-11  -  9  -10 

23   28 

-11  -  3 

27 
22 

25 

10 

36 

20 

49 
33 

40 
16 

2', 
9 

35   25 

-2-1 

34.0 
13.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

38 
24 

44 
24 

49 
28 

35 
22 

45 
23 

34 
25 

54 
25 

59 
33 

39 
26 

30 
24 

39 
23 

42 

29 

35 
26 

31 

13 

22 

4 

23 

3 

25 
3 

33 

7 

26   18   18 

-  5  -  5    2 

22   28 
1    5 

261  30 

20   13 

40 
13 

53 

32 

42 
20 

31 

14 

35   25 

5    4 

34.5 
15.5 

D!X  DAM 

MAX 
MIN 

36 
29 

48 
28 

46 
28 

45 
24 

44 
29 

55 

27 

60 
38 

58 
34 

38 
27 

38 
25 

38 
28 

38 
31 

34 
26 

32 

13 

24 

4 

25 

4 

32 

8 

32 
14 

18   18   23 
-  3    4    4 

27   26 
2   21 

30 
21 

37 

1  " 

52 

31 

51 

32 

42 

18 

35 

16 

26   27 
5   15 

36.7 
19.0 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

49 
29 

37 
20 

46 
21 

36 

20 

55 

20 

61 
26 

44 
26 

30 
26 

35 
23 

38 
28 

36 

27 

30 
12 

23 
3 

24 

1 

26 
2 

29 

2 

21   19   22 
-9-9.9 

23   23 

-10  -  3 

28 
19 

34 

6 

40 
5 

54 
27 

44 
17 

30 
11 

35   27 

0    0 

34.4 

11.4 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

39 
25 

45 
29 

38 
27 

43 
24 

37 
29 

50 
25 

60 
35 

52 
28 

33 
21 

30 
25 

38 
24 

38 

31 

32 

27 

27 

15 

21 
3 

22 
3 

29 
3 

26 
11 

13   17   19 
-  8  -  5  -  8 

25   25 
4   19 

26 
22 

33 
12 

48 
27 

42 

32 

34 
15 

32 
11 

23   26 
0   12 

33.0 
16.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

39 
25 

46 
26 

49 
28 

38 
23 

41 
27 

37 

22 

56 
21 

59 

35 

41 
27 

30 
26 

39 
25 

40 
29 

36 
27 

31 
13 

24 

4 

24 
2 

25 
3 

31 

5 

20   18   21 
-5-4.2 

23   28 
-  1    5 

2  6 
20 

32 

11 

40 
11 

53 
32 

43 
20 

33 

13 

37   25 
2    1 

35.1 
15.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
23 

47 
32 

34 
26 

45 
24 

34 

30 

53 
26 

62 
36 

50 
31 

32 

26 

36 
26 

37 
28 

38 
29 

29 
25 

26 

7 

22 
3 

23 
3 

31 

7 

26 
1 

15   17   19 
-  4    1    1 

27   25 

5   20 

27 
19 

35 

16 

49 
30 

40 
29 

29 
17 

34 
12 

24   28 
4   13 

33.4 
17.6 

MAVSVlLLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

35 
29 

40 
24 

45 

30 

34 
23 

45 
21 

36 

24 

53 
23 

60 
30 

44 
27 

30 
27 

32 
23 

37 
29 

37 
29 

31 

16 

22 
5 

23 

2 

26 
2 

29 

4 

27   17   19 
-  7  -  6  -  8 

24   27 

-  7    0 

28 
22 

30 
10 

37 

9 

52 
25 

42 

15 

29 
10 

39   27 

0    0 

34.1 
13.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

42 
24 

47 
28 

38 
27 

45 
23 

40 
30 

53 
24 

61 
38 

54 
32 

36 

15 

35 

25 

39 
26 

40 
32 

34 
27 

31 

15 

23 
3 

24 

4 

31 

7 

29 

13 

18   17   21 
-  5    1    0 

27   27 

4   20 

29 

20 

36 
16 

51 
26 

45 
32 

36 

17 

35 

13 

33   27 
4   13 

35.6 

17.9 

OWENTON  2  S 

MAX 
MIN 

43 
15 

47 
28 

35 

25 

42 
21 

38 
30 

56 
18 

60 
30 

57 
33 

35 
23 

35 
24 

36 
24 

36 

28 

30 

24 

27 

10 

24 
-  2 

25 

-  4 

28 

-  1 

26 
12 

17   20   23 
-16  -13  -11 

28   25 
3   20 

31 
22 

43 
8 

50 
25 

48 
29 

36 

15 

33 
11 

28   30 
-5    7 

35.3 

14.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

37 
22 

41 
31 

48 

27 

45 
28 

46 
28 

34 
24 

53 

28 

59 
37 

41 

27 

29 
26 

39 
27 

41 
29 

36 
27 

30 
14 

23 
3 

25 
2 

25 

6 

32 

12 

18   18   16 
-  6  -  1    3 

22   26 

3   10 

26 
22 

26 

14 

38 
20 

52 
32 

40 
19 

31 
12 

36   24 
5    8 

34.1 
17.4 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

3B 
20 

45 

20 

46 
26 

32 
22 

42 
22 

35 

24 

55 
23 

56 
34 

38 
24 

28 
24 

35 
21 

38 
28 

34 
24 

30 
10 

20 
3 

21 
3 

24 
3 

28 
5 

18   16   19 

-  8  -  4  -  2 

20   21 
-  2    4 

27 
19 

29 

11 

38 

12 

50 
32 

40 

18 

28 
15 

34   24 
2    5 

32.6 
14.1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

38 
25 

43 
22 

48 
30 

36 
23 

41 
21 

33 

24 

57 
22 

60 
32 

45 
22 

39 
20 

34 
23 

38 

27 

34 
26 

29 
12 

18 
5 

20 

2 

24 

1 

28 
1 

18   16   18 

-  4  -  4  -  7 

20   27 

-10   12 

28 
20 

31 
12 

40 
9 

51 

34 

43 

18 

30 

13 

29   23 

1  •  1 

33.5 

13.9 

WAYNESBURG  7  NE 

MAX 
MIN 

42 
22 

48 
31 

43 

28 

42 
21 

38 
29 

52 
25 

58 
34 

52 

31 

35 

26 

44 
22 

42 
28 

42 
30 

31 
26 

29 

13 

24 

3 

25 
2 

33 

8 

28 
12 

18   18  22 
-  6    7    1 

26   26 

6   19 

30 
20 

39 

14 

55 

26 

48 
31 

36 
20 

34 
12 

31   25 
5   14 

36.1 
16.1 

WILLIAMSTOWN  5  W5W 

MAX 
MIN 

37 

20 

42 
20 

45 

20 

34 

20 

40 
20 

33 
23 

54 
24 

59 
34 

38 
22 

27 
22 

34 
22 

35 
24 

33 
23 

29 

7 

IB 

-  1 

19 
.  1 

23 
.  1 

27 
4 

16   14   17 
-  9  -  9  -  8 

20   27 
-  8  -  3 

25 
21 

29 
15 

40 
15 

49 
31 

36 

15 

26 

14 

31   25 
1    1 

31.7 
12.2 

FASTERN  04 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

35 

27 

40 
22 

44 
31 

35 

25 

46 
22 

38 

26 

49 
23 

62 
32 

49 
28 

32 
25 

32 
24 

51 
30 

41 
32 

35 
21 

24 
6 

24 
6 

24 

5 

29 
5 

28   19   21 
2-2-2 

24   26 

0    2 

32 

23 

36 
21 

40 
14 

58 
16 

41 
19 

32 
10 

36   26 
5    4 

35.8 

16.2 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

42 
23 

45 
25 

42 
27 

48 
18 

45 
30 

55 

22 

52 
22 

50 
29 

40 
21 

45 
30 

44 
26 

48 
40 

40 
33 

36 
22 

26 

6 

27 

3 

37 
6 

38 
18 

26   27   27 
-  6    8    3 

37   30 
10   20 

33 
22 

60 
14 

55 

30 

40 
20 

40 

13 

34   32 

6   19 

40.0 
18.7 

BAXTER 

MAX 
MIN 

34 
26 

40 
21 

41 
31 

33 

20 

40 
20 

35 

23 

49 
22 

53 

22 

42 
25 

33 
27 

42 
27 

45 
32 

45 
34 

38 
27 

28 
7 

27 
5 

29 
6 

37 

7 

29   26   25 

-  5  -  3    3 

34   40 
3   12 

35 

22 

34 
8 

44 
13 

52 
13 

36 
19 

37 
12 

38   36 
6    7 

37.4 
15.9 

BlAINE  1  W 

MAX 
MIN 

45 

24 

39 
17 

45 
24 

36 
15 

47 
15 

38 
20 

52 

11 

60 
12 

44 
25 

32 

24 

33 

20 

44 
26 

42 

29 

35 

19 

25 

-  1 

25 

•  4 

25 

-  4 

32 
-  3 

27   21   20 
-5-9-10 

25 

-  9  -  6 

30 
10 

40 
15 

40 
3 

57 

4 

42 

20 

35 
6 

33  "28 

4.3 

36.6 
9.3 

Cumberland 

MAX 
MIN 

38 
25 

39 
24 

37 

30 

43 
29 

34 

28 

38 

22 

53 

24 

52 

31 

37 
28 

42 
27 

39 

24 

38 
31 

35 
26 

34 
17 

27 

4 

30 
-  2 

38 
3 

35 
24 

27   23   32 

-  7    6-1 

39   36 
4   26 

35 
22 

45 
16 

56 

13 

47 
29 

37 
19 

45 

9 

35   35 

12   22 

38.1 
16.2 

DFMA 

MAX 
MIN 

39 
29 

45 
23 

41 
31 

49 
23 

42 
35 

52 
24 

63 
27 

55 
23 

40 
29 

38 
30 

41 
24 

46 
38 

42 
30 

35 
22 

26 
8 

29 

4 

37 

6 

32 

18 

25   27   29 

-  1    5-1 

34   36 

3   19 

38 
24 

46 
11 

60 
13 

46 
23 

36 
14 

40 
9 

33   30 

5   10 

39.7 
18.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

45 
30 

43 
22 

38 
21 

40 
22 

46 
23 

44 
34 

51 

30 

62 

26 

45 
32 

32 
29 

35 

24 

42 
31 

46 
33 

41 
24 

25 

7 

24 
2 

23 

3 

30 
4 

30   21   26 

3-1    2 

26   31 

7   15 

32 

20 

42 

10 

51 

12 

56 
12 

46 
12 

38 
12 

38   30 

7    7 

38.2 

16.6 

FARMERS 

MAX 
MIN 

42 
25 

47 
22 

46 
30 

46 
18 

43 
32 

53 

20 

63 

21 

61 
33 

39 
27 

33 
26 

41 
22 

40 
33 

36 

29 

32 
13 

25 
3 

25 

0 

33 

1 

32 
11 

18   21   26 
-  9  -  7  -  9 

30   30 
-  4   21 

33 

23 

42 

8 

55 

7 

54 
33 

41 
18 

36 

7 

35   28 

.  1    9 

36.3 
14.9 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

35 

29 

40 
23 

45 
30 

35 

24 

46 
24 

38 
27 

49 
26 

61 
26 

45 
28 

30 
27 

30 
25 

39 
28 

40 
32 

34 
20 

21 

5 

23 

3 

24 
2 

28 
4 

27   18   17 
0-5-7 

20   26 
-5    0 

28 
21 

31 
20 

38 
20 

55 
34 

41 
20 

30 
9 

35   23 

2    2 

33.9 
15.9 

HFIDElBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

39 
26 

45 
24 

45 
31 

46 
21 

46 
30 

53 

23 

60 
22 

59 
29 

40 
29 

40 
30 

40 
26 

43 
37 

38 
31 

33 

16 

25 

4 

25 

1 

35 
3 

35 

18 

22   22   26 

-10    4-4 

30   30 
1   22 

33 
24 

41 
9 

58 
9 

58 
27 

42 
25 

39 

11 

36   28 

2   11 

39.1 
17.2 

MYDEN 

MAX 
MIN 

35 
26 

37 
25 

43 
31 

35 

23 

47 
23 

37 
24 

51 
24 

58 

24 

42 

30 

32 
28 

39 
27 

48 
32 

45 

34 

35 

28 

28 
8 

24 

4 

27 
4 

36 

6 

29   23   22 

-4-4    1 

29   33 

2    8 

33 
23 

32 

4 

42 
15 

56 
15 

40 
24 

34 
14 

37   32 

7    7 

36.8 
16.5 

JACKSON 

MAX 
MIN 

31 
21 

42 
24 

46 
25 

39 
22 

49 
19 

38 
24 

54 
21 

62 
23 

44 
30 

40 
27 

38 
21 

45 
28 

43 
32 

42 
24 

26 
6 

25 

4 

27 
2 

36 

4 

31   23   25 

-6-7-1 

29   32 

-  1    2 

32 
23 

38 

7 

41 

10 

60 
6 

43 
27 

38 
13 

39   31 

5    3 

38.4 
14.2 

LI-NOON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
25 

43 
29 

32 
25 

44 
24 

36 
34 

55 
24 

57 
30 

51 
35 

36 
31 

42 
27 

42 
31 

45 

35 

35 
32 

33 
13 

25 

8 

26 

4 

36 

7 

29 

0 

23   19   26 
-8    7    7 

31   29 
13   26 

30 
18 

39 

14 

56 
18 

39 
24 

32 

17 

37 
13 

29   29 

9   19 

36.3 

19.1 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

43 
33 

45 
25 

44 
27 

47 
26 

37 
28 

54 

21 

58 
22 

65 
39 

40 
38 

43 
29 

40 
26 

46 

3fi 

39 
33 

34 
21 

27 

4 

30 
2 

39 

4 

33 

17 

26   23   33 

-9    5-1 

34   32 

5   25 

36 
23 

40 
10 

60 
11 

42 
23 

36 
21 

41 
12 

35   30 

4   15 

39.7 
18.6 

Mf  KEE 

MAX 
MIN 

35 

22 

40 
22 

44 
28 

32 

19 

45 

19 

21 

53 
22 

55 

34 

43 
27 

30 
27 

40 
25 

44 
30 

40 
30 

42 

20 

23 
2 

25 

•  1 

27 
-  1 

33 

-  3 

27   21   20 
-13  -12  -  4 

21   26 

-4    3 

30 
22 

34 

6 

43 

6 

56 

25 

42 
23 

33 

10 

36   27 

0    0 

35.7 

13.1 

"I0DLFS80R0 

MAX 
MIN 

37 
25 

44 
26 

40 
29 

37 

18 

48 
19 

37 

22 

52 
21 

54 
22 

34 

35 

30 

47 
26 

45 
33 

47 
30 

36 
27 

29 
9 

25 
5 

31 
6 

38 
6 

29 
-  3 

31 
-  3 

27 

4 

31 

5 

41 
12 

36 
23 

35 

7 

41 
16 

48 
30 

40 
18 

38 
14 

43 
9 

38 
7 

39.0 
17.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 

DECEMBER    1963 

Day  Of  Month 

O 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

45 
23 

50 
33 

41 
25 

48 
24 

38 
30 

58 

25 

62 

30 

52 

34 

37 
29 

45 
23 

41 
28 

41 
32 

33 

29 

31 
19 

26 

7 

28 

4 

37 

7 

30 
13 

24 

•    4 

22 

9 

27 

2 

30 
9 

30 
25 

33 
21 

43 

7 

57 
23 

48 
28 

36 
22 

39 
12 

31 

7 

29 

18 

38.5 
19.2 

MOUNT    VERNON 

MAX 

MIN 

41 
25 

48 
32 

43 
22 

36 
29 

44 
26 

57 
36 

53 

32 

53 

27 

39 
25 

37 
26 

36 
26 

44 
31 

32 
27 

29 
14 

22 
3 

25 

3 

35 

4 

30 
13 

20 
-    5 

22 

7 

21 
-    2 

31 
9 

28 
21 

30 
20 

42 
16 

54 
30 

50 
31 

37 
21 

35 

10 

38 
3 

28 

14 

36.8 
18.6 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
29 

45 
24 

40 
32 

50 
25 

40 
35 

54 
26 

63 
25 

53 

31 

40 
30 

38 
29 

42 
25 

45 
34 

39 

33 

35 
21 

27 
10 

29 

7 

35 

7 

31 

18 

24 
7 

24 

10 

30 
4 

36 

6 

35 
24 

36 

24 

48 
18 

61 
15 

43 
27 

35 
23 

41 

10 

34 
9 

32 

10 

39.5 
20.3 

SOMERSET    I    N 

MAX 
MIN 

43 
26 

48 
38 

42 
26 

46 
22 

39 

20 

54 
21 

60 
36 

52 

34 

37 
28 

42 
24 

39 
29 

39 
32 

38 

30 

31 
18 

26 

7 

27 
5 

33 

7 

29 
13 

21 

-    7 

20 
13 

25 

4 

30 
11 

29 
21 

30 
22 

40 
10 

53 
21 

48 
26 

36 

17 

38 
11 

38 

4 

28 
12 

37.5 
18.8 

STEARNS 

MAX 
MIN 

33 
22 

42 
27 

42 
27 

34 
22 

34 
22 

35 
22 

54 
22 

59 
34 

41 
28 

30 
26 

43 
25 

44 

31 

39 

30 

31 
19 

21 

4 

23 

4 

23 

4 

37 

7 

25 
•    5 

23 
-    5 

21 

3 

22 

7 

30 
12 

29 
20 

31 
13 

42 

18 

56 
31 

36 
24 

32 
13 

37 
5 

30 
5 

34.8 
16.7 

TOMAHAWK    1    WSW 

MAX 

MIN 

38 

28 

38 
21 

43 
27 

37 
20 

45 
22 

38 
25 

48 
20 

60 
20 

48 
28 

38 
28 

36 
25 

42 
30 

44 
33 

35 

25 

26 

5 

26 

2 

24 
2 

31 
2 

31 
1 

22 

1 

20 
-    2 

21 

0 

30 
4 

34 

24 

35 

14 

42 

6 

58 
10 

42 
24 

35 
9 

37 
1 

28 
1 

36.5 

14.7 

VANCEBURG   DAM    32 

MAX 
MIN 

40 
26 

46 
27 

40 
29 

43 
25 

39 
31 

50 
27 

61 
31 

54 
33 

36 
25 

31 
25 

37 
25 

38 
31 

32 

28 

32 

14 

22 

4 

23 

4 

29 

9 

?8 

14 

15 
.    3 

18 
-    4 

22 

-    1 

27 

4 

29 

20 

29 

23 

35 

17 

52 
19 

44 
30 

35 

17 

34 
11 

28 
3 

28 

9 

34.7 
17.8 

WEST    LIBERTY 

MAX 
MIN 

34 
25 

38 
22 

45 
28 

34 
19 

45 
19 

37 
24 

50 
22 

61 
25 

45 
29 

31 
27 

34 
24 

42 

30 

41 
32 

34 
22 

24 

4 

23 

0 

24 

1 

32 

1 

27 
-    7 

20 
.    7 

20 
-    5 

25 
.    3 

29 

.    1 

29 

22 

32 

14 

38 
9 

55 
10 

40 
23 

31 
8 

35 
1 

27 
1 

34.9 
13.5 

WILLIAMSBURG    2 

MAX 
MIN 

34 
25 

42 
25 

46 
29 

34 
23 

48 
27 

37 
28 

52 

28 

55 
36 

44 
31 

33 
28 

43 
29 

49 
32 

42 
31 

31 
24 

44 
6 

25 

3 

27 
3 

36 

6 

28 
.    2 

20 
-    1 

22 

3 

28 
3 

35 
13 

35 
13 

32 
11 

44 
12 

60 
32 

41 
24 

35 
13 

39 
8 

31 
8 

37.8 
17.8 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
p.h. 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

J. .  ? 

« 

Station 

o» 

■sag1 

"S  °3 
o  a>  > 

S  6  2! 
&,-  a 

0 

§  .1 

< 

< 

Q. 

o. 

01 
01 

.. 

a  8. 

> 
a 

11 

S   o  3 

.2         a 

a     J2 

a  1 

O  l/l 
O  UJ 

O  l/l 

O  UJ 

O  l/l 
O  UJ 

O  l/l 
O  Ul 

s 

O 

3 

1 
o 

Ol 
1 
O 

IT) 

k 

H 

5     0    5 
0.   0,  z 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

WSW 

15 

9.0 

28++ 

WSW 

8 

79 

82 

67 

70 

8 

5 

4      • 

0 

0 

0 

17 

- 

5.9 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

WNW 

14 

8.0 

23++ 

sw 

8  + 

75 

80 

63 

66 

5 

6               3 

0 

0 

0 

14 

- 

5.4 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

W 

14 

B.l 

29 

s 

8 

67 

69 

57 

60 

5 

7 

3 

0 

0 

0 

■15 

53 

5.6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ICENIUCKY 
DtCEMt 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. 

11 

12 

13 

14 

15 

1 
16 

17 

ie 

19  20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

zh     2'.   30  31 

WESTERN  01 

BEAVER  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

t 

4 

E0DYV1LLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 

F0R0S  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

I 

T 

6.0 

6 

1.0 
7 

6 

4 

2 

1 

T 

HENDERSON  7  SSkl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

0.2 

T 

0.5 
1 

T 

T 

6.0 

6 

5 

4 

1 

T 

T 

T 

H0PKIN5VULE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 
T 

6.0 
• 

T 

6 

4 

4 

1 

1 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

6.2 
6 

T 
6 

» 

4 

2 

2 

1 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

0.5 
1 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

5 

5 

4 

T 

T 

T 

PAOuCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 

2.0 

5 

5 

5 

3 

1 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

CENTRAL  02 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

0.8 

0.5 

0.5 

T 

2.0 

6.0 

BOWLING  6REEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

6.0 

6 

1.5 

7 

7 

6 

5 

T 

T 

T 

0.6 
1 

CAMPBELL5VILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

1 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

7.0 

7 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

0.? 

1.5 

2 

T 

T 

T 

T 

*.o 

A 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.4 
T 

T 

0.1 
T 

0.8 

0.6 
1 

0.1 
T 

1.1 
1 

T 

T 

0.1 

0.9 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

1 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

I 

T 

T 

6.0 
6 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

MILLERSTOwN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

1.0 

1 

T 

*. 7 
5 

4 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

T 

0.5 
1 

T 

7.0 

7 

7 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

- 

* 

3 

3 

3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

0.6 
I 

T 
T 

T 
T 

2.7 

0.5 

1 

T 
1 

0.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

1.7 
2 
.2 

1 

1 

0.1 
1 

1.6 
2 
.2 

T 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

T 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.1 
2 

T 
1 

T 
T 

3.1 
3 

T 
2 

2 

1 

A. 3 
5 

1.9 
6 

4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

l 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

1 

4.0 

4 

2.0 
6 

5 

4 

1 

1 

T 

T 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

2 

1 

1 

4 

5 

4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

0.5 
T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

0.2 
T 

T 

1.0 
1 

1 

I 

0.1 
T 

5.3 

4 
.1 

5 
.5 

5 

.6 

3 
.5 

T 

T 

T 

- 

0,8 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

6 

6 

2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0,5 
1 

l.A 
2 

2 

1 

0.5 
1 

1 

1 

4.3 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

EASTERN  0* 

CUMBERLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

A 

1.2 

A 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

1.5 

2 

T 

T 
T 

0.7 
1 

1 

T 

T 

2.5 
2 

2 

1 

T 

T 

10.0 
8 

T 
5 

3 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

3.0 
8 

S 

t 

2 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

0.5 
1 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

3.0 

5 

2.2 

7 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

T 

T 

T 

1 

2 

1 

2 

1 

T 

T 

7 

8 

5 

<< 

1 

T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 
1 

0.5 

1 

I. A 
2 

1.5 
3 

2 

1 

T 

5.5 
5 

!,5 

8 

1 

t 

T 

T 

T 

T 

LONDON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
2 

T 

1.9 
2 

1 

T 

T 

0.6 
1 

T 

T 

1.6 

T 

2 

1 

1 

0.1 
1 

7.0 
6 

T 
E 

E 

'. 

1 

I 

1 

1.7 

1 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

T 

T 

! 

! 

i 

t 

"ONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
I 

0.3 

0.5 
1 

1 

5.C 
5 

l.r 
I 

< 

t 

PKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

0.8 
T 

o.e 
l 

T 

8.C 

a 

0.1 
E 

: 

T 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

2.0 
1 

T 

1 

i 

2 

2 

I 

i 

T 

t 

' 

T 

T 

T 

T 

T 

S«*  r«f*r«nc«  notM  following  Station  IncUz. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

.   6 
|I 

1  s 

<  s 

«   E 
»  'c 

< 

•   1 
a  it 

IE 

a 

1 

« 
a 

>. 

No.  of  Doys 

i- 

i   £ 

II 

a  it 

a 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  o 

Days 

Station 

Max. 

Mir. 

| 

Q.  c 

a  o 

«'  6 

i  § 

a 

s 

1 

o 

o 

sl 

3  * 

o  > 

'oi 

o 

JUNE    1963 

BARBOUR V  I LLE 

AUGUST    1963 

DEMA 
RICHMOND 

84. 3M 

M 
83.2 

59. 9M 

M 
61.6 

72. 1M 

M 
72.4 

90 

4 

51 

16 

0 

0 
3 

1 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

7.12 
2.11 

1.26 
.86 

29 
13 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

13 

4 

8 
2 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


*<3 

O 

Day  of  Month 

Station 

1      | 

2    | 

3 

4     | 

5 

6 

7    1 

8        9 

10 

11     | 

12 

13   |    14       15 

16   ] 

17    | 

18 

19 

20   | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAY    1963 

BUCKH0RN 

5.10 

.08 

T 

T 

T 

.25      .12 

.97 

.21 

.35 

T 

T 

.22 

.11 

•  30 

1.87 

.50 

.12 

T 

JUNE   1963 

BARB0URV1LLE 
BUCKHORN 

7.12 
5.88 

T 

T 

.52 

.42 

.10 

.40 
1.01 

.53 

1.40 

.12 
.19 

.56      .17 
■  58      T 

T 

.08 
•  49 

.88 
.10 

.52 
.15 

.13 

.18 

.03 

.93 

1.65 

T 

T 

T 

1.26 
.05 

.55 

T 

JULV    1963 

BUCKHORN 

7.02 

•  »9 

T 

T 

.80 

1.27 

1.29 

.44       .11 

T 

.12 

.45 

.94 

.14 

T 

.12 

.80 

.05 

AUGUST    1963 

BUCKHORN 
DEW 

5.5* 

.26 

T 

•  49 

2.25 

.70 

T 

•54      .20 

.30 

T 

T 

T 

.65 

.07 

T 

T 

.02 

.15 

RICHMOND 

2.11 

.04 

•  20 

.05 

T 

.86      .06 

SEPTEMBER    1963 

TATLORSVILLE 

2.02 

•  05 

T 

1.72 

.2b 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DELAYED  DAI* 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

2.J 

a 

30 

i 

JUNE  1963 

BARBOURVILLE 

MAX 

S3 

8  5 

86 

84 

80 

73 

77 

80 

90 

88 

86 

87 

85 

79   80 

80 

85 

87 

H 

85 

87 

H 

67 

88 

85 

86 

64.3 

M1N 

57 

55 

52 

58 

63 

62 

60 

60 

64 

65 

63 

55 

57 

60 

57 

60   62 

60 

59 

60 

60 

56 

M 

58 

60 

65 

63 

66 

59.9 

AUGUST  1963 

DEMA 

MAX 
MIN 

M 

66 

91 
66 

89 
63 

88 
62 

66 

M 

66 

66 
65 

86 

62 

K 

61 

85 

67 

83 
58 

R 1 CHMOND 

MAX 

87 

88 

87 

90 

B7 

94 

88 

85 

(f> 

86 

79 

84 

85 

83 

75 

75   78 

82 

79 

76 

74 

82 

85 

86 

67 

87 

82 

83 

86 

77 

91 

83.2 

MIN 

66 

59 

63 

72 

63 

65 

70 

62 

62 

65 

59 

63 

66 

54 

53 

51 

55 

M 

60 

65 

57 

55 

61 

63 

69 

66 

59 

62 

61 

58 

59 

61.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

3-? 

o  o? 

H  < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  1963 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

.11 
103 

.13 
38 

.22 
20 

.19 

41 

.19 

30 

.16 
25 

.13 
17 

.14 

24 

.29 
59 

.26 

54 

.28 
82 

.10 

31 

.10 
20 

.06 
85 

.18 
37 

.07 
16 

.08 
11 

.22 

70 

.19 
41 

.22 

35 

.10 
24 

.19 
31 

.13 
29 

.19 
26 

.12 
17 

.11 
12 

.01 
2 

.24 

46 

.15 
25 

.15 

20 

.16 
14 

4.87 
1085 

JUNE  1963 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

.25 
11 

.22 
13 

.16 
14 

.20 
18 

.01 
17 

.00 

19 

.22 
16 

.20 
20 

.19 
8 

.25 

32 

.37 
56 

.26 

34 

.29 

30 

.16 
23 

.19 
42 

.25 
21 

.03 

7 

.18 
17 

.16 

20 

.19 
28 

.25 
29 

.22 
27 

.22 

23 

.25 
19 

.29 
17 

.26 

15 

.19 
16 

.19 
IS 

.18 
25 

.16 
22 

5.99 
657 

JULY  1963 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

.16 
17 

.33 
21 

.16 
26 

.35 
34 

.19 
22 

.51 
19 

.53 
19 

.19 
31 

.10 

17 

.22 

24 

.26 
21 

.22 

16 

.22 
14 

.15 
57 

.21 

45 

.19 
22 

.19 
20 

.22 
23 

.22 
35 

.19 
66 

.14 
29 

.22 
19 

.24 
25 

.19 
0 

.19 
17 

.26 
23 

.16 
18 

.28 

17 

.18 
14 

.16 
26 

.11 
6 

6.94 
743 

AUOUST  1963 

BUCKHORN 

EVAP 
WIND 

.13 
21 

.20 
25 

.22 

8 

.26 

11 

.17 
9 

.22 

7 

.19 

2 

.49 
14 

.29 
11 

.32 

17 

.10 

7 

.16 
10 

.09 
19 

.23 

66 

.19 

21 

.19 
6 

.16 
3 

.22 

10 

.13 
4 

.01 

7 

.16 
16 

.10 
1 

.19 
2 

.19 

2 

.19 
3 

.17 
3 

.16 
5 

.16 
4 

.19 
12 

.02 
3 

.11 
4 

5.61 
333 

So.  FUUronca  Notva  Following  SUtlon   Indmx 
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STATION  INDEX 


AOOISON  DAM  45 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 

8AR80URVILLE 

BAROSTQWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  R1V£R  RESERVOIR 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA 

BLAINE  1  w 
80NNIEVILLE  A  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRADFORDSV1LLE 
BROWNSVILLE 
BUCKHORN 

! 8URD1NE  2  NE 
i  BURKESVILLE 
1  CADIZ  LOCK  E 
I  CALHOUN  LOC<  2 
■   CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLL TON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  HNM 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
(COVINGTON  MB  AIRPORT 

CUMBERLAND 
'  CUMBERLAND  FALLS  ST  PH 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 


DELPHI  A  1  E 

DEM 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 

.  DUNDEE  4  ESE 
;  DUNMOR 
DYER 

eddyville  lock  f 
;  edmonton 
;  elizabethtown 

.  elkhorn  city 

ELKTON  2  S 

FALLS  OF  ROUGH 
I  FALMOUTH 
1  FARMERS 
1  FLEM1NGSBURG 
'  FLEMINGSBURG  2 
|  FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FOURMILE  KY  UT 1 L  PARK 

FRANKFORT  LOCK  4 

(KLIN  1  E 
FREEBURN  1    SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

r  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENS BURG 
GREENSBURG  1  ESE 
GREENVILLE  Z    W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
IAZARO 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 


HENDERSON  ' 

HERNDON 

UCKMAN  1  I 


5SW 


IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPOR 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK 

LLOYD    GREENUP    DAM 

LOCKPORT    LOCK    2 

LOGL1CK    1    S 

LONDON  3  W 
LONDON  FAA  AP 
LOUISA  Z 
LOUISVILLE 
'LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVICLE 
LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
MARTIN 
MAYFIELO 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

KINNEYS8URG 
META 

MIDDLESBORO 
MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 
MIDWAY 

MILBURN  1  E 

M1LLERSBURG  2  N 

MILLERSTOWN 

MOHTICELLO 
J  MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
i  MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE    HILL    Z    WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

OWENSBORO    2    W 

OWENSBORO  DAM  46 

OWENTON  2  S 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH   SEWAGE    PLANT 

PAINTSVILLE    1    S 

PARADISE    STEAM    PLANT 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 


MADISON 
IAD  I  SON 

AWRENCE 


CUMBERLAND 


1345 

CARROLL 

U06 

HARDIN 

1576 

POWELL 

1611 

BULLITT 

1631 

HICKMAN 

166? 

CALDWELL 

1704 

ESTILL 

1855 

BOONE 

1964 

HARLAN 

196' 

WHITLEY 

1998 

HARRISON 

2003 

HARRISON 

2040 

BOYLE 

2053 

MARTIN 

2132 

PERRY 

2139 

FLOYD 

2160 

FLOYO 

221* 

MERCER 

2  3  5  0 

OHIO 

2366 

MUHLENBERG 

2391 

BRECKENRIDGE 

24*5 

LYON 

2*69 

METCALFE 

FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 
SELL 


OHIO 
PERRY 

PERRY 
LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

JESSAMINE 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

OLOHAM 
GARRARD 


LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 


BARREN 


PENDLETON 


CARLISLE 
BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CLAY 

DAVIESS 

DAVIESS 

OWEN 

MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 


SI  LG 

38  ZT 
36  52 


40 

85  57 

57 

83  56 

55 

85  40 

15  04 

36  58 

16  50 

38  23 


ILENBURG 


37  47 

38  32 
37  04 

37  06 


8B  20 

86  20 
84  18 

84  IB 
82  52 

85  5* 

86  26 
86  26 


17 

78 

88 

06 

36 

47 

83 

45 

3B 

14 
43 

a* 

86 

52 
34 

37 

33 

82 

10 

17 

57 

83 

39 

IB 

as 

4B 

38 

12 

33 

3fi 

?5 

B4 

53 

as 

55 

37 

00 

85 

55 

37 

36 

B5 

5* 

36 

54 

88 

00 

38 

19 

82 

56 

37 

06 

83 

43 

37 

34 

82 

45 

3* 

na 

39 

18 

18 

4? 

37 

26 

8* 

00 

38 

36 

8* 

37 

34 

82 

27 

38  11 

B3  26 

3B  0* 

S3  56 

37  21 

64  20 

37  16 

65  53 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. BARBARA  M,  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 
ASHLAND  WATER  PLANT 
FELTON  W  PATTON 
ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

james  h.  miller 

radio  station  wcbl 
berea  college 
mrs.gayle  d.dale 
john  lee  burton 
odus  mcdowell 
james  r.  edwards 


FED.  AVIATION  AGENC 

JAMES  T. 

MULL1NS 

IRS.  TEM 

ME  LOU  SMI 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

EDWIN  E. 

JOHNSON 

1ARVIN  M 

LEE 

:orps  OF 

ENGINEERS 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

CINLEY 

.  SR. 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

WILLIAM 

j.  VERTREES 

JOEL  W. 

TOUNTZ 

BERNHEIM 

FOUNDATION 

ERL  SENS 

NG 

■IRS  BENNIE  B.  WHITE 

:orps  OF 

ENGINEERS 

U.S.  WEA 

HER  BUREAU 

C.  C.  WH 

TEAKER 

CY.  DEPT 

.  OF  CONS. 

-Dl RON 

MRS.  EVA 

M.  DAVIS 

THOMAS  M 

.  GRAHAM 

ISHMAEL 

HOPKINS  JR 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

PHILLIP 

3.  THACKER 

MRS  DALMAS  G1VENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

E0MON0  0.  BENNETT 

ICHARD  ANDERSON 
E  C.  ESKR1DGE 

EVERETT  F.ALLEN 


CORPS  OF  ENGINEERS 
:0RPS  OF  ENGINEERS 
ENTUCKY  UTILITIES 

ORPS  OF  ENGINEERS 
IRS  KATIE  0.  NEAL 
IRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
IISS  ESTHER  WILSON 


ALBERT  G.  SWANA 
HOWARD  PICKETT 
JOHN  D  BRANDON 
C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRIN 


CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.  JEAN  8.  ELAM 
FLOYD  G.  ROBBINS 
CHARLES  L  BACK 
HOBART  I  SON 


KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKELEATHER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FITCH  FOSTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 

LONDON  WATER  PLANT 
FED.  AVIATION  AGENCY 
LEBAN  E  WALLACE  JR 
LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


HUPA 


HITE 


PREFLATISH 
MAYFIELD  ELEC.t  WTR.CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  WINNIE  E.  MORAN 
RICHARO  T.  SYDNOR 
MRS.  EDITH  J.  SMITH 
MRS  RUTH  L  CONNER 
CITY  OF  MIDDLESBORO 
CITY  OF  MIDWAY 


PIKEV1LLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLV1LLE 

SADIEVILLE 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 

SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SCOTTSV1LLE  2  Stf 
SEBREE 
SHEL8YV1LLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  *  S 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 
ATHAM  SPRINGS 
AYLORSVILLE 

OMAHAWK  1  WSW 

OMPKINSVILLE 

YRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  0AM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILL1AMSTOWN  3  NW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


RUSSELL 

D  SULLIVAN 

BLUE  ST 

\R    NURSERY 

BERTRAM 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

FRED  CARTMILL 

WILLIAM 

H  COX 

KENNETH 

EARL  WALTERS 

JOHN  E. 

SCOTT 

GEORGE 

E.  DUVAL 

MELVIE 

CARLEE  NEISZ 

ALEX  DAVIDSON 

VIRGIL 

0.  CLARK 

CORPS  C 

"  ENGINEERS 

REDMON 

FED.  AV 

:  AT  ION  AGENCY 

RADIO  S 

'AT  ION  WPAO 

CITY  OF 

PADUCAH 

JAMES  D 

HUGHES 

6575 

CALDWELL 

68  79 

ESTILL 

6805 

MADISON 

*>U02 

OHIO 

7049 

LOGAN 

SCOTT 

7096 

MARION 

7121 

WOODFORD 

7  129 

MAGOFFIN 

7134 

MAGOFFIN 

7215 

ALLEN 

7  2  2  0 

ALLEN 

723* 

WEBSTER 

7324 

SHELBY 

7  3  34 

BULLITT 

7*73 

SHELBY 

7508 

PULASKI 

7510 

PULASKI 

7604 

WASHINGTON 

7677 

MC  CREARY 

7800 

METCALFE 

792* 

WASHINGTON 

SPENCER 

7955 

MARTIN 

8060 

MONROE 

6179 

ANDERSON 

37 

07 

84 

37 

37 

41 

85 

1* 

36 

41 

«* 

?9 

36 
37 

53 

85 
85 

43 
09 

3b 

02 

us 

21 

37 

55 

38 

39 

36 

52 

37 

11 

63  03 
86  13 

66  13 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 

Thomas  c.  herndon 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  GLADYS  TALLEY 

CLEM  FIGHTMASTER 

JOHN  B.  BAUER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

ORLANDER  C.  CRAIG 

VIRGIL  0.  CROUCH 

HENRY  M  WATERS 

GEORGE  E.  SIMPSON 

ROY  L  ABBOTT 

RADIO  STA  WSFC 

WM.  H.  GOATLEY 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.    EDNA    LOVE 


REYNOLD  v  BROWN 
ESTIL  M.  MEADOWS 
HAROLD  R.  CONNLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BIG  SANDY!      2-CUM6ERLAND,       3-GREEN,      4-KENTUCKY,      5-LICKINGi      6-MISSISSIPPI i       7-0HI0i      8-SALT, 


REFERENCE   NOTES 
lit  ained    by   writing    to    the    State    Cllma  to)  oglat ,    c/o  Agr 


my  Department ,  Agrlcujt 


Experlawot    Station,    J>xloct 


the  post  of  I  if: 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky 
Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  tr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletl 

Divisions,  as  used  In  "CI lraatologlcal  Data-  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  us 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  o 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Kin  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


Normals  for  all  stations 


climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are 
from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies 
e  record. 


ries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Sno 
und  Include  snow,  sleet  and  ice. 


Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on 


Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  tbe 
observations  on  daylight  saving  time. 


Sno 


on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
C.S.T. 


obse 


;,l  LO 


for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


are  at  6.00 


In  tbe  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Inde 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed 


lo 


the 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  S 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 

U  One  o 


atio  of  1  inch 


ery  10  inches  of 


if 


days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  f 
Tied  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ntlally  accurate  but 
ndex  means  observati 


ay  vary  slightly  fr 


be  published  la 


illed  dally  record.   Degree  day 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 


R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  a; 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sti 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

e  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
s,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy, 
Superintendent  of  Documents.   Remittance 
20402. 

monthly  and  annua 
and  corresponden 

1 ;  $2.50  per  year.   (Ye 
ce  regarding  subscripti 

arly  subscription 
ons  should  be  sen 

includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  mo 
t  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governm 

ley  orders  should  be  made  payable  to  the 
*nt  Printing  Office,  Washington,  D.  C. , 

CORRECTIONS 


June  1963 
July  1963 


Daily  Precipitation  Table 


Keene  1  SSW 


4th,  .07. 
Add  greate 


follows:   1st,  zer 
it  one  day  precipit 


3d,  1.02  and 


3.40  on  the  7th 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,    Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


ANNUAL  SUMMARY  1963 
Volume  58         No.  13 


ASHEVILLE:  1964 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


August 


S«pt«mb«r 


WESTERN  01 

BEAVER  0AM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 
MILBURN  1  E 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAM 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL    02 

ADDISON   DAM    45 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN    S    J   PREP    SCH 

BARREN    RIVER    RESERVOIR 

BONNIEVILLE    4    N 


AP 


BOWLING  GREEN  FAA 
BRADFORDSVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

ELIZABETHTOWN 
FALLS  OF  ROUGH 
GLASGOW  WK  ay 
GREENS8URG 
IRVINGTON 

LEITCHEIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTtSVILLE  3  SSW 


BLUE  GRASS  03 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  A 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
S*€L8YVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNE SBURG  7  NE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN  04 

ASHLANO 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BLAINE  1  W 
CUMBERLAND 

DEMA 

DEWEY    DAM 
FARMERS 
GRAYSON    1    SE 

HEIDELBERG    LOCK     14 

HYDEN 

JACKSON 

LEBURN    1    E 

LONDON    FAA    AIRPORT 

MANCHESTER    4    SE 

MCKEE 

MIODLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT    VERNON 
PIKEVILLE 

SOMERSET    1     N 
STEARNS 

TOMAHAWK    1    WSW 
VANCEBUPG    DAM    32 
WEST    LIBERTY 

WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 


28.9 

27.0 
27.5 
26.1 

29.  4M 
28.  8 

29.? 
27.6 
27.8 
28.4 


32.5 
34. 1M 
30.7 
30.3 
33.5 

31.6 
32.7 
30.3 
33.5 
93,0 


24. 5M 
24.0 
29. 3M 
26.0 


29. 7M 
23.2 
26.9 
24.  4M 


-    7.9 

-11.3 


2fi.5 
29.5 


29.1 
30.6 
31.  B 


29.6 
26. 1 


■10.1 
■10.0 


32.5 
27. 6M 
32.3 
27.6 


31.2 
25.9 
28.  OM 
26.5 

28.6 

25.3 


26.  9M 
31.9M 
29.4 

24.3 
31.9 


27.9 
30.7 
25.7 
30.8 


26.0 
32.3 
32.9 
31.6 


30.  5M 
29.6 


53.5 

49.6 

44.fi 
47.6 
49.2 

52.4 


-10.5 
■    8.7 


47. 6M 

51.6 

46.1 


47.0 
52.  OM 
46.8 


51.7 

46.9 
52.3 
53.2 
53.0 
53.2 

51.1 


51.0 
49.7 


59.4 
59.2 

60.4 


60.  8 
60.6 
60.9 


61*6 

60.1 
59.0 


58.  1 
58.3 

60. 3M 


59.1 
57.8 
53.8 
55.  3M 
57.6 

59.2 


5  5.3M 
58.2 

55.1 


5B.2 
57.1 


64.9 
64.7 
65.2 


65.9    j  -    1.7 
65.6   ;  -  0 
65.6    I 


63.4 

65.4       -    1. 

62.3 

64.5 

62.0      -    2, 

63.3 

61.3 

62.3 

65.3    , 

62.7    j  -    2.9 

64.0  |  -    l.B 

64.7      -    1.3 

65.1  ' 
63.3      -    1.1 
65.5 
66.4 

64. 9M 


61.3 
62.5 

60.5 


74.  2M 

73.9 

75.7 


75.2      -    0.2 


72.6 
70.6 
69.9 
70.9 
72.0 

67.9 
71.0 
70.8 
70.9 
71.0 

70. 9M 

70.6 

70.5 


68.8 
72. 1M 
70.7 
69. 4M 
69.6 


69.3 

71. 4M 
72.1 
71.1 
73.1 


75. 6M 
75. 7M 
77.4 
77.0 
76.0       - 

76.2      ■ 

77.3 
77.8       ■ 
77.7       - 
76.5 


78.0 
75.8 
75.8 
76.9 


72.7    I   -    3, 
75.1    j 
75.1   I 
73.5 

75.9    |   -    3, 

73.7 

74.9 

74.1      -  2. 

74.1 


74.6 

74.7 

74.4      -    3.0 

75.0       - 


76.9       -    0.8 
76.1       -    2 
75.9 


74.9 

75.6       -    2.2 

4)  75.6       -    1.6 


75.9       -    1.6 


71.7 
I 

74.3 


3.0 


72. 


74.9 

73.0 

74.1 

72.4      -   3.0 

73.0 


73.3 
74.2 

73.7 


74-3 

73.4 

72.7 
72.9 
73.6 


73.2 
72.9 
72.6 
72. 5M 

72.1 
71.9 

72. B 


4.2 
3.9 


71.5 

73.8 
70.9 

71.1 
71.9 
72.5 


70.  4M 
72.0 
70.3 


73. 9M 
72.9 

71.1 


70.7 
73.9 
73.  B 
72.7 
75.0 


•Ml 

70.2 
66.9 
66.2      - 

68.6       - 
69.2 
70.1      - 


69.4 

69.4       -    2.1 

69.7      -    0.5 

68.9 


69.0       -    1.8 


65.9 
67. 7M 
68.2 


66.4 
66.1 
66. 2M 
65.8 


65.9 
67.9 
66.6 
67.3 

67.4 
69.5 
66.8 
67.6 


67.3      -    2.7 


65.7    |  -    2.5 


64.8 
65.2 
65.9 
66.6 


66.3 
65.9 

66.6 


65. 1M 
66.5 

65.3 


64.8 
67.  4M 
66.2 


67.  8M 
66.3 

6  5.7 

64.0 


63.7 
6  7.0 
67.7 
66.5 
66.5 


67.0 
66.0 


66.9 

64.2 
65. 4M 


49.0 

49.2 

5    46.4 


<..' 

09.2 

6.' 

49.3 

48.2 

50.7 

49.2 

J.I 

48.7 

<..6 

49.0 

63.6 

61.4    I        3.3 

63.9    ,        4.7 


60.0 

63.1  4.2 


61.8 
59.6 
63.1 


58.3      -   0.5 


59.4 

61.7 

61.6 


47.0 
49.5 
47.7 
46.5 


45.  9M 
47.5 
46.0 
46.9 
46.2 

45.9 
47.3 
45.4 


46.3 

47. 7M 
45.8 
46.2 
44.6 
47. 4M 


.8.4 
46*6 

t.6.0 

47.3 


46.6 
46.3 


29.0 
26.2 
28.7 
27.9 


24.9 
27.9 
27.0 
26.0 


28.0      -11.1 

28.1 

24.8      -11.5 

26.9 


26.3 


-11. 


1.8   55.6      - 


26.6 
27.5 

26.7  -   9.1    54.6 

27.8  56.3 
57.3 


56.0 
55.6 
56.6 


56.6 
56.6 
56.1 


53.1 

56.2 
55.8 


54.0 

55.8 

56.0 
52.8 
54.8 


28.8  -10. 
26.2 

22.9  -11. 
23.5 
25.0 

27.9 

22. 9M 

24.9 

25.2      -11. 

25.5      -10. 

24.0      -11. 
26.8 

24.7 
25.8 
23.4 


13.0 
12.1 

13.5 
25.0      -12.1 


23.7 
27.1 
22.0 


26.6 
24.9 
28.2 


27.8 
27.0 


-12.1 
-11.7 


51.0      -    3.4 


55.5 

51.4 
52.6 


4.2 
3.3 


3.7 
3.6 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in   1963  was  included  each  month  except:    April,  June,  August, 
and  November  issues  of  this  publication. 


i   r*f.r*BC.   not*,   follovloc  t 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


WESTERN  01 

BEAVER  0AM 
BENTON  2 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
COBB 

DUNDEE  4  ESE 

OUNMOR 

600YV1LLE  LOCK  F 

ELKTON  2  S 

FORDS  FERRY  DAN  50 

FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  S  N 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD 

MIL8URN  1  E 
MURRAY 
OLNEY 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  D'M  46 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 


DIVISION 

CENTRAL  02 

ADDISON  DAM  45       ft 

ALBANY  4  N 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BARREN  RIVER  RESERVOIR 

BONNIEVILLE  4  N 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  Ap 
BRADFORDSVILLE 
BROWNSVILLE 

BURKESVILLE 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CECILIA 
CLERMONT  1  SSE 

EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
FALLS  OF  ROUGH 
GAMALIEL  1  S 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
6L£NDALE  1  E 
GREENS8URG 
GREENSBURG  1  ESE 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LIBERTY 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP       I 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MILLERSTOWN 
MUNFORDVILLE 
ROCHESTER  LOCK  3 
SCOTTSVILLE  3  SSW 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SHCPHERDSVILLE 

SUMMER  SHADE 

VANBUREN 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

DIVISION 

BLUE  GRASS03 

B€REA    COLLEGE 

BEREA 

BRENT  DAM  36. 

CARRQLLTON  LOCK  1 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  W8  AIRPORT    I 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FRANKFORT  LOCK  4 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

KEENE    1    SSW 

LA    GRANGE    2    NNW 


1.30 
1.33 
1.20 


1.57-    3.44 


El. 43-    3.22 


1.11 
5.81 
1.09b-    4.42 


.49-    3.64 
I. 18-    3.4B 


6.79 
6.69 
6*26 

7*12 
6.98 
6*13 

7.22 

8.12 

9.291 
6.27 
6.97 
7.09 
9.95 

6.40 
7.50 
5.76 
9.71 
6*66 

6.17 
6.14 
7.63 
7.9: 
B.27 

5.01 
5.69 
6.91 
6.41 
8.77 


2.64 
2.96 


1.12 
1.22 
El. 94-   3.22 


2.44 
El. 21 
1.11 


4.55 
3.93 


2.04-   1.52 


1.44 
1.82 


1.91-    1.85 


2.24-    1.74 


1.96- 
1.35- 

1.21 


1.99 

1.81 
.98 


6.83 
8.16 
7.46 
7.01 
7.86 

10.41 
6.90 

£6.44 
6.22 
6.28 


8.45 
5.59 
7.06 
6.96 
7.53 

6.66 
7.61 
9.08 
9.04 
7.88 

7.49 
5.71 
7.63 


4.94 

9.91 
8.47 
8.58 
6.00 
6.87 

8.54 

7.36 
7.07 
7.06 
8.00 

7.60 
8.68 
6.90 
5.30 
9.62 


3.74 
2.03 


1.S2 
2.91 
1.59 

4.45 


1.46 
2.81 


2.00 
4.51 


3.02 
1.18 
3.47 


E2.86 
3.52- 
1.44 
1.06-    2.96 


2.83 

1.31 

3.10 

2.28k    1.85 


1.97 
1.91 
1.18 


2.01 
1.37 
1.75 
1.42 
1.43 

1.32 


£1.10 
1.72 
1.90 

2.11 
1.71 
1.46 
2.62 
1.54 


1.11)-    3.07 
1.81 
1.68 
1.87-    1.95 


1.96 
3.42 
3.77 


E3.74 
2.81 
2.86 


2.72k    1.04 

1.82 
1.14 


4.43 
5.20 
4.65 
3.00 


4.51 
3.47 
4.09 
3.49 
2.47 


3.32 


3.91 
3.40 
3.53 

3.31 


4.33 
3.29 
2.42 


2.35 
1.07 


1.37 
1.00 


3.28 
1.74 
2.92 


3.10 

1.90-    2.21 
2.37-    1.37 


3.05 
1.99 
1.74 


3.17 
5.75 
3.33 
2.20 


3.61 
3.60 
3.36 


6.57 
1.71 
1.65 


2.89-    1.94 


2.34 

4.40 
2.49 
3.92 
2.64 
3.65 


1.17 
1.02 


1.19-    2.95 


1.59 
3.25 

3.00 


2.00-    1.16 


1.26       5.031 


2.46,- 


5.131     1.20 


4.96 

4.97 
3.87 
6.66 
3.80 
10.01 


9.83 
8.10 
5.91 


5.57 
5.22 
7.53 
6.43 

4.86 
3.65' 
3.47 


6.06 
2.14 


5.58,      1.39 


7.90 
9.41 
6.84 


6.23 
7.03 
7.87 

7.37 
8.02 
5.49 
5.25 
10.10 

4.89 
6.70 
7.57 
7.33 


5.34 
3.70 
6.92 


7.74 
8.62 
7.53 

3.77' 

6.83 


1.77 
2.92 


2.38 
5.17 
1.79-   1.51 


8.64 

7.96 
5.82 
1.26 
2.36 
2.81 

3.68 

3.06k 
8.75 
3.19- 
4.54 


1.28 
1.12 


2.91 
2.94 
3.63 


3.00 
2.03-   1 
3.91 

3.84 

4.11         .82 

1.94-   1.53 


2.35 
.69k    2.37 


1.47 
1.95 
1.81 


2.08 
.38 

2.82 


2*09 
1.05 


2.29 
1.06 


.34 

.411-   2.77 

•  41 

.73j-   2.11 

1.95 


1.02 
.95 
2.89 
3.48 

2.67 

.10 


.05 


3.13 
1.19-    1.84 


.29r    2.62 
1.25^    2.02 


2.21k 

1.21 

1.29 

1.48-   1.43 


.**■ 


2.60 
•14k    2.47 


2.60! 

3.96 

.97 

2.56 


2.23 
2.34 
1.73' 

3.44 
3.12 
1.94^ 
1.84 
1.73' 


1.82 
1.38 
2.77 


1.82 
1.76 


1.24 
1.42 
1.46- 


1.12-   2.75 


1.19-    2.40 


E1.47| 
1.14-    2.96 
1.39 


1.28 
El. 41k 
1.95- 


28.56 
E31.30 
31.60 
30.31 
29.36 

28.41 
27.561 
24.01 
32.39 
£26.36^16.25 

£38.46! 
26.31, 

26.16k21.05 
24.46| 
28.25hl7.57 

34.491 
28.47hl9.05 

30. 73-16. 61 

26.29 

34.42 

E31.74I 

32.37kl5.25 

24.46 
E26.75r17.52 

28.60pl4.92 

28.201 
E26.32kl9,73 

34.54! 
E32.97kl2.95 

37.77k-10.26 


2.18-  1.61 


.00 

2.29 

T  y   2*41 

.15^  2.50 

.071 

•  36 

.811-  1.44 


.07k  2.42 
.15)-  2.32 


•  05K-  2.16 

.33k  1 


2.48 
E2.26 
2.38 


2.44 
1.77 
2.06 
1.79 


3.81 
2.63 

3.03 


1.30p  2.51 


30.O3kl6.35 


.96-  2.34 
£2.19 
1.10 


34.90-  9.42 
42.55 

34.89-  8*93 
E34.04 


2.00 


1.521-  ; 
2.46 
1.89 
1,69-  1.51 
1.28 


1.40-  2.56 
1.59 
1.27-  2.17 


E29.14! 
31.89 
31.33rl6.93 


41.43 

30*65 
E33.00 
£36.44-10.43 


E35.69 
39.25 
E38.30 

34.97 
30.62 

30.551-18. 40 


2.93 


2.91 

2.53 
1.82 
3.65 
1.57 
2*80 

1.58 


2.18 
1.24 


1.15- 
1.32- 


2.63 
2.53 


26.31^21.90 
E37.59! 
E38.62 

38.44-    2.88 

35*48] 

31.86! 
27.33 
34.37 
29.67 
39.67 

39.07 

E27.01) 
E37.67| 

35.70 

38.37 

26.52-20.70 
34.27^12.64 


1.97 

1.15 
1.84 
1.79 
1.94 
1.48 


£1.44 
1.30k 
1.15 


1.90 


1.63 

.74-    2.44 
1.81' 
2.07 

1.06, 

2.52k   1.08 
1.81k    1.48 


27.99^10.03 
34.26-    7.00 
E35.72I 
32.33kl4.98 

32.49 

33.47k  9.33 
E30.06kl5.67 
28.75! 

30.58H-13.94 
30.61kl2.94 

32.09 

29.94-12.04 
35.73k    9.39 
35.21 
E32.09I 

-.1 ..    ., 


TabU  2-Continuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


M.y 


3.071- 

4. 52; 


A   ,;  ,|i 


S*ptooafMr 


.OJr 
.66- 


LITTLE  HICKMAN  LOCK 

LOCKPORT  LOCK  2 

MAYSV1LLE  DAM  33 

MIDWAY 

MOUNT  STERLING 

ONEONTA  DAM  35 
OWENTON  2  S 
RICHMOND 
SALV1SA  LOCK  6 
SHEL6YVILLE 

SPRINGFIELD 
TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
WARSAW  MARKLAND  DAM 


EASTERN  04 


8URDINE  2  NE 

CLAY  CITY  1  WNW 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

DELPHIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

ELKHORN  CITY 

FARMERS 

FOURMILE  KY  UTIL  PARK 

FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GRAYSON  1  SE 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

HYDEN 

JACKSON 

JEREMIAH 

LEBURN  1  E 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
MANCHESTER  A  SE 
MARTIN 
MCKEE 

MIDDLESBORO 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  VERNON 
ONEIDA 
PA1NTSVILLE  1  S 

PIKEVILLE 
RAVENNA  LOCK  12 
SALYERSV1LLE  2  SE 
SOMERSET  2  NE 
SOMERSET  1  N 

STEARNS 

TOMAHAWK  1  WSW 
VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

WILLOW  LOCK  13 


1.0»-    3.73 
1.33-    3 
1.66-    2.49 


1.60 
1.03 
1.01 
1.37 


1.49-    2.11 


1.34-    3.29 


1.S2 
2.91 
2.06 
2.29 


1.29 
2.51 
1.73-    2.72 


1.62 
2.A9 
1.91 


2.61 
-    2.03 


2.07 
1.53 

1.14 


1.34-    2.77 
1.54 

2.07 


1.50 
1.93 
3.00 


2.59 
2.69 
1.93-    2.57      2.58 


1.90 
1.42 
2.10 
1.45 


3.46 
7.05 
7.03 

6.09 
6.02 
7.08 
7.47 
10.20 


7.64 
11.23 
12.00 


10.55 
6.55 

11.92 
9.12 
9.67 


9.57 
6.91 
12.39 
10.36 
7.61 

9.09 


10.37 
10.15 
8.21 


6.63 
5.78 
9.47 

6.33 

8.61 


4.19 
3.17 


2.36 

4.6 


1.30 
1.76 
1.93 


1.76 
2.37 
1.68 


2.28 
2.09 
2.10 


1.63 
1.66 
1.07 


1.29 
1.79 
1.59 


1.61-   2.26 


El. 42 
2.48 
1.50 


1.34 
1.74 
1.75 

1.67 

1.46 


2.35 
2.19 
2.02 
2.29 


2.66 
3.90 
3.31- 
5.01 


2.78 
3.03 
4.44 
3.78 
3.48 


3.20 
3.70L 
3.06 


4.95 
3.29 
4.25, 

3.37k 


5.76 
4.37 
6.10 


4.62' 

9.541 
6.90 
6.81 


2.61 
5.07 


1.42 
1.22 


1.81 
1.16 


7.12 
3.35 

2.40 


2.39-    2.10 


1.72 
3.97 
7.75 


5.01 
4.07 
5.74 


5.41 
4.46 
4.66 


4.26 
6.46 

4.54 


4.011-      .26 


5.63 
6.10      I 
6.86      2.97 


6.66 
10.33 
5.64 
6.06 

3.34(- 


5.79      1.19 


3.43- 

9.44 
7.46 
2.90 

7.02] 

E2.97] 
5.55 

6.29 
6.121 
6.151 


3.86 
5.00 
5.86 
6.90 
4.87- 

5.84 
2.81 

3.33 


5.91 
6.94 
6.79 
3.06 
2.92 

3.6tI 
5.50 
4.54 
7.45 
7.83 

9.02 

4.19- 
3.94 
9.02 

5.95 

6.06 


1.6*-    2.09 
5.26      1.99 

3.7»- 


3.11 
3.90 


4.56 
3.26- 


3.63 


1.63 
4.14 
2.491 
3.66 


3.66- 
2.9oL 


4.60 
1.78 
2.06 
1.35 


4.70        1.01 
2.39 
2.74-    1.03 


.37-  1.47 
.46r-  2.94 
..«-   2.0} 


1.691 


1.93-    1.26 
1.04-    2.43 
2.10-     1.04 
1.43 
2.291     2.04-    1.06 


1.10 
2.09 
1.93-    1 
1.34-    2.30 


1.12-  1 

1.01-  2.26 

1.06-  2.11 
1.06 

2.36-  1 


2.47 
1.10-    1.64 

2.74k- 


.62-    1.76 
.26-    1 

•  37V    | 


.02, 
1.47- 

.34-    1.99 


1.39-    1.39 


2.39 

3.62 

2.26k 
3.01 

1.41] 
1.37] 

1.34 

1.16-    1.52 
1.07 
1.09-    1.60 

34j      1.49-    1.35 


1.41-    2.10 
1.66-    I 
.79-    I 

2.24 

1.19-  ; 

1.96-    1.69 


31.04-14.70 
33.64-  9.00 
30.60-13.20 

36.90-    6.13 


34.71 

39.26-11.77 

31.94-14.09 

33.62 

36.30 

33.29-12.13 

33.09-12.79 

29.04-12.66 


1.16-    2.20      33.06-12.10 


49       1.04-    1. 


5.99 
2.31 
4.92 

3.96 
3.66 
5.24 


2.09 
1.37 
2.41 


1.91-    1.30      1.17-    2.06 


n 

1.07      1.22-    1.77         .20-    2.04 


.09-    2.00 
.13^    1     - 


.00 

2.07 
2.35 
.10k  2.02 
.051-    2.23 


1.61 
4.53 
3.20- 


2.54 

E2.56 

3.75 

3.04 


3.06 

4.71       2.08 
2.42- 
3.46 
2.54 
E3.53 

3.25 


2.97r      .46 


1.41 
2.09 
1.54-    1. 


33.02- 
46.66 
47.73 
E26.13 


E39.03 
32.03 
46.07 
40.44 
41.96 


43.00 
33.23 

34.29 
42.84 
36.91-    8.67 


1.61 
El. 92 

1.08 


1.64 
1.69 
1.68 
1.91 


44.27 


31.34-    9.94 


.63-13.83 

•  44 

.53-    6.21 

.90-    6.69 

.94-    6.76 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Doc. 

Annua) 

WESTERN   01 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
DEP 

- 

- 

- 

6.57 

B    6.52 

7.75 

7.50 

8.25 

5.39 

- 

- 

- 

- 

WIND 

~ 

- 

- 

2180 

1603 

1146 

983 

999 

891 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

74.0 

79.9 

90.0 

92.3 

91.7 

83.8 

- 

- 

- 

- 

MIN 

~ 

™ 

- 

50.8 

57.4 

66.2 

69.3 

70.0 

61.8 

- 

- 

- 

- 

CENTRAL   02 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 

- 

- 

_ 

B   5.99 

B   5.14 

B  5.42 

B    6.29 

5.72 

B   5.45 

4.01 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

1.47 

-    .44 

-1.36 

-    .71 

-    .31 

.58 

.87 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1469 

1102 

831 

876 

806 

854 

850 

1200 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

72.1 

74.8 

- 

94.6 

94.6 

85.9 

77.7 

- 

- 

— 

MIN 

" 

~ 

- 

46.9 

67.6 

- 

69.2 

69.6 

61.0 

50.8 

- 

- 

- 

BLUE   GRASS    03 

DIX    0AM 

EVAP 

- 

- 

_ 

8   6.46 

6.19 

7.03 

6.90 

6.04 

5.13 

4.84 

_ 

■ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

2.03 

.66 

1.01 

.34 

.27 

.40 

1.93 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2325 

1676 

1097 

1117 

1027 

1021 

1072 

- 

- 

- 

MAX 

- 

— 

- 

69.4 

79.1 

88.9 

90.4 

88.7 

82.0 

75.0 

- 

- 

- 

MIN 

~ 

" 

- 

49.8 

56.8 

65.9 

68.8 

67.4 

59.3 

52.4 

- 

* 

- 

EASTERN   0* 

BUCKHORN 

EVAP 
DEP 

" 

- 

- 

B   5.80 

4.87 

5.99 

6.94 

5.61 

B   4.55 

4.05 

- 

" 

- 

WIND 

" 

- 

- 

B    1802 

1085 

657 

743 

333 

1907 

967 

- 

~ 

- 

DEWEY    DAM 

EVAP 
DEP 

- 

- 

- 

- 

B   4.03 

B   5.13 

5.21 

4.26 

B   4.19 

2.72 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B     273 

168 

216 

192 

167 

164 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

77.2 

92.6 

91.6 

84.1 

76.3 

- 

- 

- 

MIN 

" 

■ 

■ 

~ 

~ 

61.1 

67.2 

70.4 

61.9 

49.3 

_ 

" 

" 

MAX    Alio   Mill    IN    TABLE    4    REFER    TO  AVERAGE   MAXIMUM  AND   MINIMUM   TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1963 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

S 

k 

s 

\ 

o 

s 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

0 

o 

o 

i 

■g 

.2 

i 

-a 

i 

d 

D. 

d 

A 

d 

d 

d 

d 

a. 

d 

a 
i 

H 

A 

ffl 

1 

£ 

o 

a 

© 

i 

£ 

E 

£ 

B 

a 

E 

£ 

E 

© 

S 

« 

a 

£ 

E 

£ 

o 

o 

0 

0 

o 

X 

s 

Q 

To 
P 

E- 

Q 

i- 

a 

0) 

a 

a 

& 

a 

0 

H 

a 

£ 

Q 

H 

a 

H 

a 

2 

O 

SI 

a 

c* 

WESTERN   01 

BEAVER   DAM 

- 

- 

2-27 

7 

2-27 

7 

2-27 

7 

5-    1 

27 

5-   2 

3  0 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-    3 

19 

11-   3 

19 

12-14 

12 

290 

249 

249 

182 

181 

BENTON   2 

97 

8-  6+ 

-21 

1-24 

2-27 

6 

2-27 

8 

3-22 

22 

3-23 

28 

5-  2 

n 

9-30 

32 

10-29 

27 

10-30 

2  2 

11-  2 

19 

12-   1 

15 

277 

246 

222 

220 

131 

FORDS   FERRY   DAM    50 

99 

8-    3 

-11 

1-27+ 

2-27 

13 

2-27 

13 

3-    2 

22 

3-22 

28 

3-22 

28 

10-30 

32 

11-   3 

28 

12-   1 

23 

12-13 

16 

12-1* 

6 

290 

289 

274 

226 

222 

GOLDEN    POND    8    N 

98 

8-    7+ 

-20 

1-24 

2-28 

8 

2-28 

8 

3-    9 

23 

3-22 

28 

5-   2 

30 

9-30 

31 

10-30 

26 

11-   2 

23 

12-   1 

20 

12-1* 

14 

289 

276 

238 

222 

151 

GREENVILLE    2    W 

" 

-19 

1-24 

2-27 

7 

2-27 

7 

2-27 

7 

5-   1 

28 

5-   2 

30 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-    3 

22 

12-    1 

20 

12-1* 

12 

290 

277 

249 

182 

181 

HENDERSON    7    SSW 

101 

8-    3 

-15 

1-24 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-   2 

25 

5-   1 

31 

10-30 

29 

11-    3 

24 

11-   3 

24 

12-10 

IB 

12-1* 

8 

290 

286 

249 

246 

182 

HICKMAN    1    E 

96 

8-29 

-10 

12-23 

2-27 

14 

2-28 

19 

2-28 

19 

3-15 

26 

3-27 

32 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-15 

22 

12-   1 

20 

12-14 

13 

290 

276 

260 

229 

217 

HOPKINSVILLE 

99 

8-    7 

-20 

1-24 

2-28 

14 

2-28 

14 

2-28 

14 

3-22 

27 

5-   1 

32 

10-30 

29 

11-   2 

26 

11-15 

23 

12-10 

19 

12-1* 

13 

269 

285 

260 

225 

182 

LOVELACEVILLE 

98 

8-    6+ 

-17 

1-24 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-22 

24 

3-23 

28 

5-   1 

31 

10-30 

25 

10-30 

2  5 

11-    2 

22 

11-15 

20 

12-   1 

16 

277 

261 

225 

221 

182 

MADISONVILLE    1    SE 

98 

8-    6 

-16 

1-24 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-  2 

21 

3-22 

26 

5-   2 

32 

10-30 

29 

11-   3 

2  2 

11-    3 

22 

12-   * 

20 

12-1* 

12 

290 

280 

246 

226 

181 

MAYFIELD 

98 

8-    6 

-12 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-22 

28 

3-23 

32 

10-30 

26 

10-30 

28 

11-    3 

24 

12-10 

16 

12-10 

16 

286 

286 

249 

222 

221 

MILBURN    1    E 

96 

8-28+ 

-10 

1-24 

2-27 

1* 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MURRAY 

96 

8-    7+ 

-12 

1-24 

2-27 

13 

2-28 

17 

2-28 

17 

3-22 

26 

3-27 

32 

10-30 

30 

11-    3 

27 

12-   1 

23 

12-10 

20 

12-1* 

15 

290 

285 

276 

226 

217 

OWENSBORO   2   W 

100 

8-    3 

-13 

1-24 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-22 

28 

5-    1 

32 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-   3 

20 

11-   3 

20 

12-1* 

10 

290 

2*9 

249 

222 

162 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

97 

6-10 

-11 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-22 

28 

3-22 

28 

10-30 

29 

11-  2 

26 

11-   3 

22 

12-10 

18 

12-1* 

12 

290 

286 

249 

225 

222 

PADUCAH 

98 

6-11  + 

-    8 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-   8 

28 

3-23 

32 

10-30 

30 

11-    3 

25 

11-15 

23 

12-    1 

20 

12-1* 

11 

290 

2  77 

261 

240 

221 

PARADISE   STEAM   PLANT 

99 

8-    7 

-17 

1-24 

2-28 

13 

2-28 

13 

2-28 

13 

3-23 

28 

5-   1 

31 

10-30 

30 

11-    2 

28 

11-    3 

24 

12-10 

20 

12-14 

13 

289 

285 

248 

224 

182 

PRINCETON 

99 

8-    3 

-24 

1-24 

2-27 

8 

3-23 

20 

3-23 

20 

3-23 

20 

»-   2 

32 

10-29 

29 

10-30 

23 

10-30 

23 

11-    3 

20 

12-   1 

14 

277 

225 

221 

221 

180 

RUSSELLVILLE 

97 

6-    9 

-21 

1-23 

2-27 

9 

2-28 

17 

2-28 

17 

3-23 

28 

5-   2 

32 

10-30 

28 

10-30 

26 

11-    3 

24 

12-10 

14 

12-10 

14 

286 

285 

248 

221 

181 

CENTRAL    02 

ADDISON    DAM    45 

_ 

_ 

2-28 

9 

2-28 

9 

2-28 

9 

3-   3 

28 

3-24 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ANCH0RA6E 

92 

8-    3 

-21 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

9 

3-    3 

24 

5-    1 

25 

S-  2 

31 

10-29 

31 

10-30 

27 

11-   2 

24 

11-   3 

20 

12-14 

10 

290 

249 

244 

182 

180 

BARDSTOWN   S   J   PREP   SCH 

94 

6-10 

-20 

1-28 

2-27 

7 

3-22 

20 

3-22 

20 

5-    I 

27 

5-   2 

31 

10-30 

2  8 

10-30 

28 

11-   3 

20 

11-   3 

20 

12-1* 

12 

290 

226 

226 

162 

181 

BARREN   RIVER   RESERVOIR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-30 

26 

10-30 

28 

11-   3 

22 

12-    6 

19 

12-14 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

BONNIEVILLE    *  N 

95 

8-   3 

-34 

1-24 

2-27 

3 

2-27 

3 

3-23 

22 

5-    1 

26 

5-  2 

29 

9-30 

32 

10-30 

23 

10-30 

23 

11-   3 

16 

11-   3 

16 

249 

249 

221 

182 

131 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

95 

8-   6+ 

-21 

1-24+ 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-23 

28 

5-   2 

31 

10-30 

29 

11-   2 

26 

11-   3 

21 

12-10 

20 

12-1* 

12 

290 

286 

249 

224 

181 

BRADFORDSVILLE 

94 

8-   4+ 

-30 

1-24 

2-28 

6 

2-28 

6 

3-23 

23 

5-    1 

28 

5-  2 

29 

10-30 

24 

10-30 

24 

10-30 

24 

- 

- 

- 

- 

221 

182 

181 

CAMPBELLSVILLE 

92 

8-24+ 

-21 

1-24 

2-27 

7 

2-27 

7 

3-22 

24 

5-   1 

26 

5-   2 

31 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-   3 

20 

11-   3 

20 

12-1* 

12 

290 

249 

226 

182 

181 

CECILIA 

95 

8-   5 

-24 

1-29+ 

2-28 

8 

3-22 

20 

3-23 

24 

5-    1 

26 

5-   2 

30 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-   3 

11 

11-  3 

11 

11-   3 

11 

248 

226 

225 

182 

181 

CLERMONT    1    SSE 

95 

8-   *+ 

-24 

1-2* 

2-27 

1 

3-22 

18 

5-    1 

24 

5-   2 

28 

5-   2 

26 

10-29 

32 

10-30 

22 

10-30 

22 

11-  3 

20 

12-1* 

12 

290 

226 

182 

181 

180 

ELIZABETHTOWN 

- 

- 

3-   1 

10 

3-    1 

10 

3-23 

23 

5-   3 

27 

5-   * 

32 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FALLS   OF    ROUGH 

96 

8-  4+ 

-25 

1-24+ 

2-28 

15 

3-    5 

19 

3-23 

24 

5-    1 

26 

5-24 

30 

10-14 

31 

10-30 

28 

11-  3 

22 

12-   1 

20 

12-10 

12 

285 

271 

225 

182 

1*3 

GLASGOW    WKAY 

94 

8-    3+ 

-25 

1-24 

2-27 

8 

2-27 

8 

3-22 

24 

5-    1 

27 

5-  2 

31 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-   3 

22 

12-10 

20 

12-1* 

13 

290 

266 

226 

182 

181 

GREENSBURG 

94 

8-    8+ 

-25 

1-2  5+ 

2-28 

8 

2-28 

8 

3-23 

24 

5-   1 

27 

5-   2 

30 

9-25 

32 

10-30 

26 

11-   3 

20 

11-   3 

20 

12-15 

6 

290 

248 

225 

182 

1*6 

IRVINGTON 

95 

8-   3+ 

-16 

1-24 

2-27 

8 

2-27 

8 

3-22 

23 

3-23 

27 

5-   2 

30 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-   3 

20 

11-  3 

20 

12-1* 

10 

2  90 

2*9 

226 

221 

181 

LEITCHFIELD 

95 

8-   3 

-19 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

9 

2-27 

9 

3-22 

26 

5-    1 

30 

11-2 

26 

11-  2 

26 

11-2* 

21 

12-10 

20 

12-1* 

11 

290 

286 

270 

225 

185 

LOUISVILLE 

98 

8-    3 

-14 

1-25+ 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-21 

28 

♦-10 

32 

11-   3 

30 

11-24 

28 

12-11 

24 

12-1* 

10 

12-1* 

10 

290 

2  90 

287 

248 

207 

LOUISVILLE   WB   AP 

95 

8-   3 

-20 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

9 

2-27 

9 

3-23 

26 

5-   2 

32 

10-30 

32 

11-    3 

24 

11-   3 

24 

12-1* 

9 

12-14 

9 

290 

290 

2*9 

225 

181 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

94 

6-   9 

-20 

1-24 

2-27 

3 

2-27 

3 

2-27 

3 

5-    1 

27 

5-   2 

31 

10-30 

29 

11-    2 

27 

11-   3 

21 

12-  * 

20 

12-1* 

12 

290 

280 

249 

185 

161 

SCOTTSVILLE    3   SSW 

96 

6-    9 

-20 

1-2* 

2-27 

6 

2-27 

6 

2-27 

6 

3-22 

27 

5-   1 

32 

11-    2 

30 

11-   3 

26 

12-   1 

23 

12-1* 

15 

12-1* 

15 

290 

290 

277 

226 

185 

SUMMER   SHADE 

94 

8-    6+ 

-28 

1-23 

2-27 

5 

2-27 

5 

3-22 

21 

3-   1 

28 

5-   2 

31 

10-29 

28 

10-29 

28 

11-   2 

22 

11-   3 

20 

12-14 

15 

290 

249 

225 

161 

ISO 

WOLF   CREEK   DAM 

98 

8-26 

-22 

1-25+ 

2-28 

1 

2-28 

1 

3-2* 

23 

5-   2 

27 

5-   3 

31 

10-29 

32 

10-30 

26 

11-  2 

22 

11-   3 

20 

12-15 

8 

290 

248 

223 

181 

179 

BLUE   GRASS   03 

BEREA  COLLEGE 

92 

8-   3+ 

-18 

1-2* 

2-27 

1 

2-27 

1 

2-27 

1 

5-   1 

28 

5-   2 

31 

10-30 

31 

11-   3 

26 

12-1* 

14 

12-1* 

14 

12-1* 

14 

290 

290 

290 

186 

181 

CARROLLTON   LOCK   1 

94 

8-   3+ 

-19 

1-28 

2-27 

4 

2-27 

* 

3-22 

24 

4-   3 

28 

5-  2 

30 

10-30 

26 

10-30 

28 

11-   3 

22 

12-1* 

9 

12-14 

9 

290 

290 

226 

208 

181 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

98 

8-   3 

-19 

1-2* 

2-27 

0 

3-22 

20 

3-22 

20 

5-   1 

27 

5-    1 

27 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-   2 

24 

11-   3 

17 

12-14 

6 

290 

226 

225 

182 

182 

CYNTH1ANA   2 

94 

6-11 

-34 

1-28 

2-28 

10 

2-28 

10 

*-16 

21 

5-  2 

27 

5-  2 

27 

9-24 

31 

10-30 

22 

10-30 

22 

11-   3 

15 

11-   3 

15 

246 

248 

197 

161 

1*5 

DANVILLE 

94 

6-11 

-19 

1-25+ 

2-28 

6 

2-28 

6 

3-23 

24 

5-    1 

27 

5-   2 

29 

10-30 

31 

11-   3 

23 

11-    3 

23 

12-1* 

13 

12-1* 

13 

289 

269 

225 

186 

181 

DIX    DAM 

91 

8-  *+- 

-18 

1-2* 

2-27 

6 

2-27 

6 

3-22 

24 

5-    1 

28 

5-  2 

32 

10-30 

32 

11-    3 

26 

11-30 

24 

12-1* 

13 

12-14 

13 

290 

290 

253 

186 

181 

FALMOUTH 

96 

8-    4 

-25 

1-28 

2-28 

5 

2-28 

5 

3-23 

23 

5-   1 

28 

5-   2 

29 

9-30 

32 

10-30 

25 

11-   3 

19 

11-   3 

19 

12-1* 

12 

2  89 

248 

225 

182 

151 

FLEMINGSBURG   2 

93 

8-    3 

-19 

1-2* 

2-27 

0 

2-27 

0 

3-23 

23 

4-   5 

27 

5-  2 

32 

9-30 

31 

11-  2 

28 

11-   3 

22 

12-1* 

15 

12-1* 

15 

290 

290 

225 

211 

1S1 

FRANKFORT    LOCK    4 

94 

8-   4 

-20 

1-29+ 

2-28 

5 

2-28 

s 

3-2* 

24 

5-    1 

27 

5-  1 

27 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-   3 

21 

11-   * 

20 

12-1* 

13 

269 

249 

224 

182 

182 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

91 

6-10 

-21 

1-2* 

2-27 

5 

2-27 

5 

2-27 

5 

3-22 

25 

5-   1 

29 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-    3 

24 

12-1* 

7 

12-1* 

7 

290 

290 

249 

222 

182 

MAYSVILLE    DAM    33 

92 

8-   4+ 

-19 

1-29 

2-28 

1 

2-28 

1 

3-2* 

22 

4-15 

28 

5-   3 

29 

10-30 

29 

10-31 

27 

11-   3 

23 

12-1* 

16 

12-1* 

16 

289 

289 

224 

199 

180 

MOUNT    STERLING 

90 

8-    3  + 

-20 

1-2* 

2-27 

2 

2-27 

2 

2-27 

2 

3-23 

26 

5-  1 

30 

10-30 

32 

11-    3 

24 

11-   3 

24 

12-   9 

15 

12-   9 

15 

285 

285 

249 

225 

182 

OWENTON    2    S 

_ 

_ 

- 

- 

5-   1 

24 

5-   2 

27 

3-   2 

27 

9-30 

32 

10-30 

24 

10-30 

24 

11-   3 

16 

11-    3 

16 

- 

~ 

182 

181 

151 

RICHMOND 

92 

6-11 

-21 

1-24 

2-28 

5 

2-28 

5 

2-28 

,  5 

5-   1 

27 

5-  1 

27 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-    3 

23 

12-1* 

14 

12-14 

14 

289 

289 

248 

182 

182 

SHELBYVILLE 

92 

8-    4 

-21 

1-24 

2-28 

10 

2-28 

10 

3-22 

23 

5-   1 

28 

5-   1 

26 

9-30 

32 

10-30 

28 

11-    3 

21 

12-   1 

20 

12-1* 

10 

289 

276 

226 

182 

152 

WARSAW   MARKLAND    DAM 

93 

8-   3+ 

-18 

1-24 

2-27 

1 

2-27 

1 

3-   3 

24 

*-15 

28 

5-   2 

30 

10-30 

29 

11-    2 

28 

11-    3 

23 

11-  * 

20 

12-14 

12 

290 

230 

245 

201 

161 

WAYNESBURG   7   NE 

90 

6-10  + 

-22 

1-24 

2-27 

1 

2-27 

1 

2-27 

1 

5-   1 

28 

5-  1 

26 

10-30 

32 

11-    2 

27 

11-    3 

22 

12-1* 

13 

12-1* 

13 

290 

2  90 

249 

185 

182 

WILLIAMSTOWN    3    WSW 

93 

8-    4 

-21 

1-24 

2-28 

9 

2-28 

9 

3-23 

22 

5-   2 

23 

5-   2 

28 

10-30 

31 

11-    3 

25 

11-24 

19 

11-2* 

19 

12-14 

7 

2  69 

269 

2*6 

185 

181 

EASTERN    04 

ASHLAND 

93 

8-   *+ 

-15 

1-29+ 

2-28 

3 

2-28 

3 

3-23 

21 

*-16 

28 

5-11 

32 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-  2 

24 

12-15 

b 

12-15 

6 

290 

290 

224 
221 
224 
181 

197 
180 
198 
145 
181 

172 

BARBOURVILLE 
BAXTER 

92 

8-  4+ 

-16 
-13 

1-2* 
1-25+ 

2-27 
2-28 

2 
2 

2-27 
2-28 

2 
2 

3-23 
3-2* 

21 
22 

5-   2 
*-15 

28 
28 

5-  2 

5-  2 

28 
29 

10-30 

25 

10-29 
10-30 

28 
25 

10-30 
11-   3 

24 

20 

11-   3 
11-   3 

18 
20 

12-15 
12-15 

6 
7 

291 
2  90 

2  49 
248 

181 
122 
1*3 

BLAINE    1    W 

95 

8-   4 

-24 

1-29+ 

2-28- 

2 

3-23 

13 

5-   2 

24 

5-   2 

24 

5-24 

32 

9-23 

30 

9-24 

27 

10-30 

16 

10-30 

16 

10-30 

16 

244 

221 

CUMBERLAND 

94 

10-   7+ 

-17 

1-24 

2-27- 

■   5 

3-23 

20 

5-   1 

24 

5-   2 

25 

5-  * 

32 

9-24 

30 

10-30 

21 

10-30 

21 

11-   3 

17 

12-15 

* 

291 

225 

1  82 

DEMA 

DEWEY   DAM 
FARMERS 
GRAYSON   1    SE 
HEIDELBERG   LOCK   14 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-   3 

20 

11-   3 

20 

12-15 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

9* 

93 
94 

93 

9-19+ 
8-    3 
6-11 
6-10 

-15 
-28 
-21 
-22 

1-29+ 
1-28 
1-29+ 
1-24 

2-28 
2-27 
2-28 
2-27 

2 
1 
2 
1 

3-23 
3-23 
3-    3 
3-23 

19 
19 
20 
19 

3-23 
*-15 
3-2* 
3-23 

19 
24 
21 

19 

*-17 
5-    2 
3-    2 
5-   2 

27 

26 
28 

27 

5-   3 
5-23 
5-   3 

5-   2 

32 
32 

31 

27 

10-13 
10-30 
10-30 
9-24 

32 
22 
24 
32 

10-30 
10-30 
10-30 
10-30 

24 

22 
24 
24 

10-30 
10-30 
10-30 
10-30 

24 
22 
24 
24 

11-   3 
11-  3 
11-   3 
11-   3 

20 
15 
20 
18 

12-15 

11-    3 
12-15 
12-15 

7 
15 
5 
* 

290 
249 
S90 

291 

225 

225 
245 
225 

221 
196 
220 
221 

196 
181 
181 
161 

163 
160 
180 
1*5 

HYDEN 
JACKSON 

94 
98 

6-11 
6-    8 

-12 

-    7 

1-25+ 
12-20 

2-28 
2-28 

* 
* 

2-28 
2-28 

4 
4 

3-2* 
3-23 

24 
21 

4-16 
4-15 

28 
28 

5-   2 
5-  3 

30 
29 

10-30 
10-17 

26 
32 

10-30 
10-30 

26 
21 

11-    3 
10-30 

21 

21 

12-15 

3 

12-15 
12-15 

8 
6 

2  90 
290 

290 

224 
221 

1  a  i 

198 

181 
167 

LEBURN    1    E 

LONDON    FAA    AIRPORT 

MANCHESTER    4    SE 

9  0 
93 

6-10+ 
6-10 

-18 
-18 

1-28+ 
1-2* 

2-27 
2-27 

3 
3 

2-27 
2-27 

3 
3 

3-26 
3-23 
3-23 

22 
22 
21 

3-26 
5-  2 

5-   2 

22 
28 
26 

3-26 
5-   2 
5-  2 

22 

28 
26 

10-30 
9-25 

24 
32 

10-30 
10-30 

24 
21 

10-30 
10-30 

24 
21 

11-   3 
11-   3 

17 
17 

12-14 
12-15 

13 
4 

290 
291 

249 
249 

221 
221 

161 
1S1 

181 
1*6 

MCKEE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

92 

94 
96 

6-11  + 

6-10 

8-24 

-24 
-13 
-33 

1-25+ 
1-2* 

1-30 

2-28 
2-27 
2-27 

0 
3 
* 

3-23 
3-23 
•2-27 

18 
20 
* 

*-15 
3-23 
3-23 

23 

20 
24 

5-   2 
5-  2 
5-   1 

26 
26 

26 

5-24 
5-   2 
5-   2 

32 
26 
29 

9-25 
10-17 
10-30 

32 
32 
24 

10-30 
10-30 
10-30 
10-30 
10-30 

23 
25 

24 

25 
28 

10-30 
11-    3 
10-30 
11-    3 
11-    3 

23 

18 
24 
19 
23 

11-   3 
11-   3 
11-   3 

11-   3 
12-15 

17 
18 
19 
1  9 

12-15 
12-15 
12-15 
12-14 

2 

9 
7 
14 

2  90 

291 
291 
2  90 

225 
225 
249 
249 

196 
225 
221 
225 

161 
181 
162 
161 

12* 
168 
181 
181 

MOUNT   VERNON 
PIKEVILLE 

93 
97 

8-12 
8-    3 

-18 
-11 

1-2* 
1-2* 

2-27 
2-27 

1 
6 

2-27 
2-27 

1 
6 

3-23 
3-23 

21 
24 

5-   2 
3-23 

26 
24 

5-  2 
5-  2 

28 
32 

10-30 
10-30 

25 
28 

10 

12-15 

10 

291 

291 

225 

221 

181 

SOMERSET    1    N 

92 

8-    3+ 

-28 

1-2* 

2-27- 

1 

2-27 

■    1 

*-15 

23 

5-   2 

26 

5-   2 

26 

10-30 

24 

10-30 
11-   2 

24 
25 

10-30 
11-    3 
10-30 
11-    3 
10-30 

24 
22 
22 

11-   3 

12-14 
11-   3 

17 
19 
20 

12-13 
12-15 

7 
4 

291 

2  90 

249 
285 

198 
226 

181 
185 

181 
159 

STEARNS 

91 

8-   4+ 

-19 

1-25+ 

2-28 

5 

3-   4 

20 

3-22 

24 

5-   1 

28 

5-24 

30 

10-30 

30 

12-15 

5 

- 

- 

TOMAHAWK    1    WSW 
VANCE8URG   DAM   32 

9  5 

6-10 

-15 

1-2* 

2-27 

4 

2-27 

* 

3-    3 

23 

3-23 

26 

5-   2 

32 

10-30 

29 

11-   3 

10-30 

19 
22 

19 
22 

11-    3 
11-   3 

19 

17 

12-1* 
12-15 

14 

* 

2  70 
2  90 

249 
224 

245 
220 

225 
161 

181 
12* 

WEST    LIBERTY 

94 

6-11 

-20 

1-29+ 

2-28 

1 

3-24 

19 

3-2* 

19 

5-   2 

27 

5-2  3 

32 

9-24 

32 

WILLIAMSBURG    2 

92 

8-   5+ 

-13 

1-25+ 

2-28 

2 

3-22 

20 

3-2* 

24 

5-   2 

28 

5-   2 

28 

10-30 

25 

10-30 

25 

11-  3 

20 

11-   3 

20 

12-15 

6 

2  90 

226 

224 

181 

181 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Years  of 

'  »(,'  n'-'J 

6 
2 

record 

or  closed 

0 

0 

2 

a 

during  yr 

Refer 

Station 

2 

B 

County 

0 

a 

I 

0) 
H 

&. 

to 

■St 
r;  c 

1 
s 

<5 

2 

•43 

a 

3 

> 

0) 

I 

II 

tables 

ADDISON   DAM   45 

0031 

02 

BRECKINRIDGE 

7 

37   55 

86    34 

360 

4 

36 

2         C 

ALBANY    4    N 

0063 

02 

CLINTON 

2 

36   45 

85    08 

1000 

13 

2 

ANCHORAGE 

0155 

02 

JEFFERSON 

7 

38    16 

85    33 

700 

65 

66 

1    2    3 

ASHLAND 

0294 

04 

BOYD 

7 

38    27 

82    36 

555 

30 

51 

1    2    3 

BARBOURVJLLE 

0381 

04 

KNOX 

2 

36    52 

83    53 

1000 

14 

18 

1    2    3   C 

BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

0397 

02 

NELSON 

8 

37   48 

65    28 

631 

14 

14 

1    2    3 

BARREN   RIVER    RESERVOIR 

0422 

02 

ALLEN 

3 

36    54 

86   08 

590 

1 

1 

JUL 

1    2    3 

BAXTER 

0450 

04 

HARLAN 

2 

36    51 

63    20 

1164 

12 

23 

1    2    3    C 

BEAVER    DAM 

0490 

01 

OHIO 

3 

37    25 

66    52 

441 

56 

it 

1    2    3 

BENTON 

0611 

01 

MARSHALL 

9 

36    51 

88   20 

395 

C 

BENTON    2 

0615 

01 

MARSHALL 

9 

36    51 

68    20 

305 

8 

a 

1    2    3 

BEREA   COLLEGE 

0619 

03 

MAO I  SON 

37    34 

84    16 

1070 

62 

62 

1    2    3    C 

BEREA 

0624 

03 

MADISON 

37    34 

84    18 

992 

17 

2 

BLAINE    1    W 

0762 

04 

LAWRENCE 

1 

38    02 

82    62 

690 

8 

8 

1    2    3 

BONNIEVILLE    4    N 

0854 

02 

HART 

3 

37    26 

65    54 

730 

6 

6 

1    2    3 

BOWLING   GREEN 

0904 

02 

WARREN 

3 

37    00 

66    26 

536 

39 

2 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

o(yo9 

02 

3 

36    56 

66    26 

535 

82 

82 

1    2    3 

BRAOFORDSVILLE 

0940 

02    MARION 

e 

37    29 

65    09 

660 

1 

1 

1    2    3 

BRENT    DAM    36 

09TB 

03|  CAMPBELL 

7 

39   03 

64    25 

497 

39 

BROWNSVILLE 

1047 

02    EDMONSON 

3 

37    12 

86    16 

557 

2 

2 

BUCK-HORN 

1080 

04   PERRY 

4 

37   21 

83    23 

936 

3 

3 

3 

2      4C 

BURDINE    2    NE 

1120 

04 

PIKE 

1 

37    13 

82    35 

1643 

12 

2         C 

BURKESV1LLE 

1137 

02 

CUMBERLAND 

2 

36   47 

85    22 

605 

13 

2 

CAOIZ    LOCK    E 

1206 

01 

TRIGG 

2 

36   46 

87    58 

384 

2 

CALHOUN    LOCK    2 

1227 

01 

MC    LEAN 

37    32 

87    16 

402 

2         C 

CAMP8ELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

3 

37    20 

85    21 

771 

19 

19 

1    2    3 

CANEYVILLE 

1294 

02 

GRAYSON 

3 

37    25 

86    30 

600 

6 

2 

CARROLLTON    LOCK    1 

1345 

03 

CARROLL 

38    41 

85    11 

460 

13 

60 

1    2    3    C 

CECILIA 

1406 

02 

HARDIN 

8 

37    40 

85    57 

734 

67 

67 

1    2    3 

CLAY    CITY    1    WNW 

1576 

04 

POWELL 

* 

37    52 

83    56 

712 

S 

2 

CLERMONT    1    SSE 

1611 

02 

BULLITT 

a 

37    55 

85    40 

540 

13 

13 

1    2    3 

CLINTON 

1631 

01 

HICKMAN 

36    41 

89   00 

360 

C 

COBB 

1663 

01 

CALOWELL 

2 

36    59 

87   47 

490 

2 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1704 

03 

ESTILL 

37    47 

84    06 

611 

55 

2 

WCOVINGTON   W8   AIRPORT 

1855 

03 

BOONE 

39    04 

64    40 

869 

17 

17 

1    2    3    C 

CUMBERLAND 

1964    04 

HARLAN 

2 

36    58 

62    59 

1463 

1 

1 

1    2    3 

CUMBERLAND   FALLS    ST    PK 

1969    04 

WHITLEY 

2 

36    50 

84    19 

1070 

13 

2 

CYNTHIANA 

1998    03[  HARRISON 

5 

38    23 

84    18 

684 

47 

2 

CYNTHIANA    2 

2003|  03 

HARRISON 

5 

38    23 

84    17 

719 

13 

13 

1    2    3 

DANVILLE 

2040 

03 

BOYLE 

* 

37    39 

84    46 

955 

31 

55 

1    2    3 

DAVELLA 

?05  3 

04 

MARTIN 

1 

37   48 

82    32 

770 

C 

DELPHIA    1    E 

2132 

04 

PERRY 

4 

37   02 

83    07 

1660 

24 

2 

DEMA 

21  39 

04 

KNOTT 

1 

37   25 

82    48 

850 

1    2    3   C 

DEWEY   DAM 

2180 

04 

FLOYD 

1 

37    45 

82    47 

653 

11 

13 

11 

1    2    34C 

DIX   DAM 

2214 

03 

MERCER 

37    48 

84   43 

870 

11 

11 

11 

1    2    34 

DUNDEE   4    ESE 

2358;  01 

OHIO 

3 

37    33 

86    43 

431 

2  3 

2         C 

DUNMOR 

2366|  01 

MUHLENBERG 

3 

37    05 

87    00 

592 

24 

2 

DYER 

2391 

02 

6RECKENRIDGE 

3 

37    43 

86    13 

793 

C 

EDDYVILLE    LOCK    F 

2445 

01 

LYON 

2 

37   03 

88    05 

420 

2 

EDMONTON 

2469 

02 

METCALFE 

3 

37   00 

85    37 

865 

21 

2         C 

ELI2ABETHTOWN 

2510 

02 

HARDIN 

3 

37    41 

85    52 

739 

8 

12 

1    2    3 

ELKHORN   CITY 

2526 

04 

PIKE 

1 

37    18 

82    21 

800 

13 

2 

ELKTON    2    S 

2548 

01 

TODD 

2 

36   47 

67    10 

520 

2 

FALLS    OF    ROUGH 

2770 

02 

GRAYSON 

37    36 

86    33 

470 

1 

1 

1    2    3 

FALMOUTH 

27751  03 

PENDLETON 

5 

38    40 

84    20 

560 

9 

77 

1    2    3 

FARMERS 

27911 04 

ROWAN 

5 

38    09 

83    33 

668 

58 

59 

1    2    3 

FLEMINGS8URG 

2903]  03 

FLEMING 

5 

38    25 

83   43 

658 

4  0 

2 

FLEMINGSBURG    2 

2908   03 

FLEMING 

5 

38    25 

83   45 

920 

7 

7 

1    2    3    C 

FORD   LOCK   10 

2953    03 

MADISON 

37    54 

84    16 

660 

50 

2 

FORDS    FERRY   DAM   50 

29611 01 

CRITTENDEN 

7 

37    26 

88    06 

356 

17 

36 

1    2    3    C 

FOURMILE    KY    UTIL    PARK 

3006J  04 

SELL 

2 

36    47 

63    45 

1005 

1 

2 

FRANKFORT    LOCK    4 

30281  03 

FRANKLIN 

38    14 

84    52 

504 

80 

82 

12    3 

FRANKLIN    1    E 

3036| 01 

Simpson 

3 

36    43 

66    34 

690 

FREE8URN    2    SW 

3046 

04 

PIKE 

1 

37    33 

62    10 

730 

11 

2 

FRENCHBURG 

1052 

04 

MENIFEE 

5 

37    57 

B3    39 

864 

13 

2 

GAMALIEL    1    S 

3112 

02 

MONROE 

3 

36    38 

85   48 

759 

7 

2 

GEORGETOWN   WATER    WORKS 

3194 

03 

SCOTT 

4 

38    12 

64    33 

688 

22 

2 

GEST    LOCK    3 

1203 

03 

HENRY 

38    25 

84    53 

55 

2         C 

GLASGOW 

3241 

02 

BARREN 

3 

37    00 

85    55 

780 

35 

2 

GLASGOW    WKAY 

3246 

02 

BARREN 

3 

37    00 

65    55 

606 

11 

11 

1    2    3 

GLENDALE    1     E 

3252 

02 

HARDIN 

3 

37    36 

65    54 

710 

13 

2 

GOLDEN    POND    S    N 

3295 

01 

TRIGG 

2 

36    54 

8B    00 

400 

11 

11 

1    2    3 

GRANT    DAM    38 

3358;  03 

BOONE 

7 

36    59 

64    50 

503 

39 

JUN 

GRAYSON   1    SE 

3392|  04 

CARTER 

7 

38    19 

82    56 

900 

5 

5 

1    2    3 

GREENSBURG 

3430    02 

GREEN 

3 

37    15 

85    30 

630 

71 

77 

1    2    3 

GREENSBURG    1    ESE 

3435    02 

GREEN 

3 

37    15 

85    30 

626 

14 

2 

GREENVILLE    2    W 

34511  01 

MUHLENBERG 

37    12 

67    12 

519 

48 

48 

1    2    3 

HALEYS    MILL 

3539   01 

CHRISTIAN 

3 

37    03 

67    20 

740 

C 

HARTFORD    6    NW 

3652 

OHIO 

3 

37    32 

86    54 

429 

26 

2 

HAZARD 

3709 

03 

PERRY 

* 

37    15 

63    12 

669 

C 

HA2AR0    WATER    WORKS 

3714 

04 

PERRY 

4 

37    15 

83    11 

880 

14 

2 

HEIDELBERG   LOCK   14 

3741 

04 

LEE 

37    33 

B3   46 

663 

31 

49 

1    2   3    C 

HENDERSON    7    SSW 

3762 

01 

HENDERSON 

7 

37    45 

87    36 

382 

42 

50 

12    3 

HERNDON 

3798 

01 

CHRISTIAN 

2 

36    44 

B7    34 

512 

C 

HICKMAN    1    E 

3816 

01 

FULTON 

6 

36    34 

69    10 

375 

14 

14 

1    2    3 

HIGH   BRIDGE    LOCK   7 

3837    03 

JESSAMINE 

37    49 

84   43 

544 

62 

2 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

3929 

02 

LARUE 

3 

37    32 

65   44 

786 

C 

HOPKINSVILLE 

3994 

01 

CHRISTIAN 

2 

36    51 

67    30 

540 

68 

68 

1    2    3 

HYDEN 

4  09:< 

041  LESLIE 

37    10 

83   23 

920 

3 

24 

1     2    3 

INEZ 

4134 

041  MARTIN 

1 

37    52 

82    32 

636 

OCT 

1     2    3 

IRVINGTON 

4165 

02    BRECKINRIDGE 

3 

37    53 

86    17 

650 

67 

67 

1    2    3 

JACKSON 

4196    04 

BREATHITT 

4 

37    33 

83    23 

790 

46 

1    2    3 

JEREMIAH 

4255'  04 

LETCHER 

37    10 

82    56 

1150 

24 

2 

KEENE    1    SSW 

4369    03 

JESSAMINE 

37    57 

84    36 

941 

23 

2 

LA   GRANGE   2    NNW 

4595!  03 

OLDHAM 

7 

38    26 

85    23 

880 

8 

2 

LANCASTER 

4620i  03 

GARRARD 

37    37 

84    35 

1032 

39 

2 

LEBURN    1    E 

4672'  04 

KNOTT 

37    20 

82    57 

1100 

1 

1 

AUG 

LEITCHFIELD 

47031  02 

GRAYSON 

3 

37    29 

86    18 

642 

69 

69 

1    2    3 

LEXINGTON    W8    AIRPORT 

4746^  03 

FAYETTE 

38    02 

64    36 

966 

84 

85 

1    2    3    C 

LIBERTY 

4755    02 

CASEY 

3 

37    21 

64    65 

767 

23 

2         C 

No. 

1                        f 

Years  of    Op*a*d 

lemrti       or  ck**d 

6 

8*  -8 

O 
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LITTLE    HICKMAN    LOCK    6 

4*29 

03 

JESSAMINE 

4 

37    46 

U    99 

12. 

5* 

2        C 

LLOYD   GREENUP    DAM 

tC*fl 

GREENUP 

7 

36    39 

82    52 

537 

45 

LOCKPOPT   LOCK    2 

6«  J7 

03 

HENRY 

36   26 

84    58 

495 

5* 

2 

LOGLICK    1    S 

k$»2 

03    CLARK 

37    61 

•4   02 

773 

C 

LONDON    3   W 

4893 

03    LAUREL 

2 

37   06 

6*   08 

1255 

LONDON    FAA    AP 

4898 

04i  LAUREL 

2 

37    06 

6*   05 

1191 

u 

.'. 

12    3 

LOUISA    2 

4946    04    LAWRENCE 

1 

36    07 

62    36 

662 

13 

2        C 

LOUISVILLE 

4949; 02|  JEFFERSON 

7 

36    1* 

65   *6 

462 

6 

* 

1    2   3   C 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD. 

4951i  02)  JEFFERSON 

7 

38    13 

86    *0 

566 

J*« 

C 

•LOUISVILLE    -e    AP 

4954   02'  JEFFERSON 

7 

38    11 

65   44 

477 

30 

M 

1    2    3   C 

LOUISVILLE   UPPER    GAGE 

4956   02 

JEFFERSON 

7 

38    17 

85    49 

403 

2 

LOVELACEV1LLE 

4967    01 
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t    36    58 

H    M 
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36 

:* 

1    2    3 

LUCAS 
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c 
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13 
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04 
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23 

2 

MONTI  CELLO 

5524 

04    WAYNE 
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C 

MOUNT    STERLING 

5640 

03    MONTGOMERY 

5    36    04 

83    56 

910 

71 

7* 

123 
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6013 

03;  CARTER 

7;  38    19 
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2 
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420 

U 
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404 

35 
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OWENTON    2    S 

6106   03    OWEN 

4    36    32 

64    60 

620 

. 

1 
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1    2    3 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

6110   01|  MC    CRACKEN 

7,   37    04 

88    46 

398 

15 

15 

1    2    3 

PADUCAH 

6ll5i  Oil  MC    CRACKEN 

7    37    06 

88    37 

3*0 

16 

16 

1    2    3 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

61171  01    MC    CRACKEN 

68    36 

325 

C 

PAINTSVILLE     1     S 

6136    04    JOHNSON 

1    37    46 

82    49 

620 

31 

2 

PARADISE    STEAM    PLANT 

6155   01'  MUHLEN8URG 

3,  37    16 

86    69 

402 

3 

3 

1    2    3 

PIKEV1LLE 

6353,  04    PIKE 

1    37   29 

82    31 

686 

21 

59 

1    2    3   C 

PRINCETON 

6575! 01    CALOWELL 

2    37    06 

87    53 

529 

61 

65 

1    2    3 

RAVENNA    LOCK    12 

6679    04 

ESTILL 

4    37    40 

83    57 

634 

47 

2 

RICHMOND 

6805 

03 

MAOISON 

84   IB 

1122 

72 
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12    3 

ROCHESTER    LOCK    3 

6862 

02 
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401 

10 
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2 

37    25 

84    36 
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1 

22 
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8551 

04.  MORGAN 
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37    55 

83   15 

795 

15 

16 

12    3 
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8709 

04 
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36   43 

84    09 
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WILLIAMSTOWN    5    WSW 
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38    39 

84   37 
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WILLOW    LOCK    13 

6724 

04 

LEE 

37   36 

83    50 
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WOLF    CREEK    DAM 

8807 

02 

RUSSELL 

2 

36    52 

85    09 
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16 

1    2    3*C 
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02 
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3 

37   11 

86    38 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,  c/o  Agronomy  Department,  Agricultural  Science  Center,  University  of  Kentucky, 
Lexington,  Kentucky  40506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F.,    precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4 

DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 


Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown 

Climatologlcal  divisions  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

No  record. 

+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H  One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.   These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  months.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual; 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remitta 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
es  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 


NEW  NAME 

BEREA 

BONNIEVILLE  4  N 
LONDON  3  W 
MILBURN  1  E 
MILLERSBURG  2  N 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  2  NE 
TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE  2  TOW 
TOMPKINSVILLE 


ADDISON  DAM 

BEAVER  DAM 

BEREA 

BEREA  COLLEGE 

BONNIEVILLE  4  N 

BURKESVILLE 
CLINTON 
DEMA 

DEWEY  DAM 
DYER 

GREENSBURG  1  ESE 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

JACKSON 

LIBERTY 

LONDON  3  W 
LOUISA  2 
LOUISA  2 
MILBURN 
MILBURN  1  E 

MILLERSBURG  2  N 
SADIEVILLE 
SCOTTSVILLE  3  SSW 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  2  NE 

SUMMER  SHADE 
TOMAHAWK  1  WSW 
TOMPKINSVILLE  2  WNW 
TOMPKINSVILLE 
WILLIAMSBURG  2 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BEREA  WATER  WORKS 

BONNIEVILLE 

LONDON 

MILBURN 

MILLERSBURG 

SHEPHERDSVILLE  2  NE 

SOMERSET 

INEZ 

TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2  WNW 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Publication  of  temperature  data  discontinued 
Rain  gage  moved  90  feet  NNW 
Equipment  moved  3  miles  WNW 
Equipment  moved  0.5  mile  SW 
Equipment  moved  3.7  miles  N 

Equipment  moved  0.3  mile  SW 
Recording  rain  gage  0.5  mile  NNW 
Recording  rain  gage  moved  1200  feet  W 
Water  temperature  equipment  installed 
Recording  rain  gage  moved  200  feet  SW 

Equipment  moved  1.2  miles  ENE 
Rain  gage  moved  15  feet  W 
Equipment  moved  0.2  mile  S 
Equipment  moved  0.6  mile  NNE 
Equipment  moved  0.1  mile  N 

Equipment  moved  3.4  miles  W 
Equipment  moved  20  feet  E 
Equipment  moved  1.9  miles  WSW 
Rain  gage  moved  22  feet  NE 
Equipment  moved  1.0  mile  E 

Equipment  moved  2.3  miles  N 
Equipment  moved  0.3  mile  SSE 
Equipment  moved  175  feet  NW 
Equipment  moved  2.2  miles  SW 
Equipment  moved  1.1  miles  NE 

Standard  rain  gage  moved  170  feet  NE 
Equipment  moved  4.5  miles  W 
Equipment  moved  1.7  miles  WNW 
Equipment  moved  0.5  mile  S 
Equipment  moved  1.2  miles  NE 


non-standard  shelter 


DATE  -  1963 

December  18 
January  7 
July  26 
May  14 
March  28 

January  1 
January  22 
October  8 

Mar( 
October  21 


h  23,  1962 


July  1 

June  22 

December  18 

October  2 

January  7 

July  1 

July  1 

August  21 

May  1 

September  21 

February  4 

May  15 

August  20 

November  6 

January  21 

July  26 
April  22 
June  7 
February  18 
May  14 

March  28 
March  28 
March  22 
January  1 
January  22 

March  1,  1961 
October  8 

March  23,  1962 
October  21 
April  16 
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